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江苏 金 通 灵 流体 机 机 
点 高 新 技术 企业 。 公 司 多 年 用 
国 科 学 院 、 西 安 交 通 大 学 流体 机 

ARK FASB EA F 产 权 的 技 =: 

公司 主要 产品 有 单 级 高 速 鼓 及 
租 大 型 工业 风机 等 ， Te 
FAAS. ASABE 能 光 热 发 电 等 节 仙 

多 年 来 ， 公 司 服务 的 客户 夫 

OERA, Ai hA $ 

"Sea etl 
的 长 远 开发 展 目标 。 


离心 蒸汽 压缩 机 是 MVR 工 艺 中 的 核心 
设备 ，MVR 工 艺 应 用 于 生物 医药 ' 造纸 、 
RWI, 垃圾 渗透 液 、 稀土 及 有 色 金 属 开 
来 、 石 油 / 天 然 气 /页 岩 气 开采 等 重度 污水 


处 理 ， 以 及 生物 食品 结晶 等 领域 。 
产品 特点 : 效率 高 、 体 积 小 、 
低 、 调 节 范 围 广 、 自动 化 程度 高 、 
护 方 便 。 aoe 
产品 参数 : 流量 50~30 
imJt8~20C, FEb1.3~3. 


单 级 高 速 鼓风机 广泛 用 
BRS, ae a 电 
锅炉 流 化 及 造纸 、 治 金 、 人 大 


Mh mm 
产品 特点 : MES. wR 
低 、 调 节 范 围 广 、 自 动 化 程度 高 、 安 
PAE. 
产品 参数 . 流量 50 ~ ~3.000m3/min, 
FEF30~ 120kPa, 压 比 1.3~ 3。 


离心 空气 压缩 机 引进 美国 ET| 技 术 ， 服 
SFIS. BA. Atk, 制药、 造纸 、 纺 
织 化 纤 、 汽 车 制造 、 家 用 电器 、 电 子 、 造 
时 、 玻 璃 制造 及 矿山 开采 等 行业 的 高 压 空 关 
气 站 ， 及 各 领域 高 压气 休 输 送 。 E 
产品 特点 : 模块 化 设计 、 气 动 
D ADRS RRIT, MM 
便 。 ; 
产品 参数 : 流量 60~ 1 10 
压力 0.21 ~1.05MPa. ai 


Be FATS? P R DER AIN, 
| | a kab. AS 气 脱硫 系统 及 j 
ajh : b4 =o 1 onion “ig à Wy | en s Them 产品 特点 积 / \、\ 重量 a 
1K ek BZN re ER 2 IXL AL | fe ; y 简便 ， 低 噪声 、 无 振动 、 EPRE., 
率 低 ， 效 率 较 机 械 传 动 高 8% ~ 12%. 
产品 参数 : ift#150~250msmin, Fe 
30~83 kPa， 压 比 1.3~2。 





小 型 高 效 蔡 汽轮机 广泛 应 用 于 太阳 能 
? HARB, WIR. SRR, RIR j hA 
友 电 及 工业 拖 动 等 领域 。 = =i 49 $ 
> 产品 , 小 型 高 效 、 快速 起 动 MERS E AVC HL 
工 况 运行 、 全 三 维 叶 型 双 缸 双 转 
构 、 可 中 间 再 热 、 模 块 化 设计 等 a 
产品 参数 ， 功率 1 ~ 150MW, 电话 0513-68582377 


度 240 ~535C， 进 气压 力 0.5% 
r 地 址 : 江苏 省 南通 市 钟 秀 中 路 135 号 
http//:www.jtlfans.com 





上 海 电气 阀门 有 限 公司 


( 原 上 海 耐 莱 斯 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公 司 ) 











®) 


为 了 确保 国家 的 能 源 战 略 安全 ， 进 一 步 贯彻 “以 国 代 进 ”战略 ， 在 国家 相关 部 门 的 积 
极 倡议 下 ， 上 海 电 气 集团 于 2013 年 9 月 成 功 地 收购 了 上 海 耐 莱 斯 * 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公 
司 (SNJ) 原 外 方 投资 方 的 全 额 股 份 ， 使 SNJ 成 为 上 海 电 气 集团 下 属 的 全 资 公司 。 


经 过 一 年 的 平稳 过 渡 ， 上 海 耐 莱 斯 * 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公 司 于 2014 年 9 月 正式 更 名 
为 上 海 电气 阀门 有 限 公司 。 更 名 后 的 公司 将 继续 保持 SNJ 品 牌 ,继续 使 用 原 上 海 耐 莱 斯 ' E 
姆 斯 伯 雷 阀门 有 限 公 司 自主 研发 的 技术 如 管线 球阀 ) 和 原 外 方 投 资方 的 球阀 和 蝶阀 技术 
进行 生产 和 销售 ; 将 继续 保持 和 发 展 管道 工业 领域 的 阀门 供应 商 的 龙头 地 位 ， 为 国家 的 能 
源 安 全 战略 做 贡献 ; 同时 依托 上 海 电 气 集 团 的 强大 后 导 ， 上 海 电气 山门 有 限 公司 〈SNJ) 
将 在 电站 配套 、 化 工 、 煤 化 工 、 节 能 、 核 电 等 领域 开 折 新 的 天 地 。 

目前 ，“ 天 然 气 长 输 管 道 关键 设备 国产 化 高 讨 大 口径 全 焊接 阀 体 管线 球阀 形成 批量 生 
产能 力 ” 项 目 正 式 启 动 ， 上 海 电气 阀门 有 限 公司 的 制造 场地 将 进一步 扩展 ， 新 一 批 具 有 行 
业 先 进 水 平 的 加 工 设备 和 试验 设备 将 陆续 到 位 ， 公 司 的 持续 发 展 能 力 得 到 强 有 力 的 保障 。 


上海 电气 集团 全 额 控股 更 名 为 
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中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 ( 以 下 简称 中 核 科技 ) RZF 1997 年 ， 是 一 家 和 集 工业 阀门 研发 、 设 计 、 制 造 及 销 
售 为 一 体 的 科技 型 制造 企业 ， 也 是 中 国 阀门 行业 和 中 国 核 工 业 集 团 所 属 的 企业 中 率先 上 市 的 企业 。 并 被 认定 为 江苏 省 特 
种 阀门 工程 技术 研究 中 心 及 中 核 特种 阀门 工程 技术 研究 中 心 。 | 

中 核 科 技 不 断 追 踪 国际 先进 水 平 ， 采 用 国际 先进 标准 ， 获 得 API、CE 认证 和 著名 认证 机 构 DNV 颁发 的 
ISO9000:2000 国际 质量 管理 体系 认证 。 获 得 国家 质 监 部 门 颁发 的 “ 压力 管道 阀门 安全 注册 ”证 书 ， 在 国内 率先 获得 
民用 核 承 压 设备 设计 、 制 造 资格 许可 证 , 通过 了 ASME N&NPT 核 级 认证 。 公 司 拥有 美国 ABS、 法 国 BV, H 
DNV 和 中 国 CCS 船 级 社 阀门 制造 资格 证 书 ， 并 获得 特种 设备 制造 许可 证 ， 是 中 石油 、 中 石化 的 战略 合作 伙伴 之 一 。 

中 核 科 技 倾 力 打造 中 国 阀门 民族 品牌 ,是 我 国 流体 机 械 系统 的 工业 阀门 主要 制造 和 供应 基地 .产品 服务 于 石油 石化 、 
油气 化工. 核电 .煤化 工 .火电 及 水 务 等 领域 。 公 司 自 上 市 以 来 ,不 断 加 大 资金 投入 ,引进 当代 先进 技术 设备 与 检测 手段 ， 
为 各 行业 提供 一 流 的 工业 阀门 。 目 前 ， 中 核 科 技 已 成 为 以 高 温 高 压 阀门 、 加 氨 阀 门 、 煤 化 工 硬 密封 而 磨 阀 及 大 轧 径 阀门 
等 为 主导 产品 的 主要 阀门 制造 商 ， 是 综合 实力 较 强 的 阀门 制造 商 之 一 。 

中 核 科 技 在 核电 站 用 关键 阀门 样机 研发 方面 取得 重大 突破 ， 多 次 填补 国内 空白 。 为 秦山 核电 站 一 期 、 二 期 、 二 期 拉 
建 及 三 期 , 田 湾 . 方 家 山 、 福 清 、 红 沿 河 .宁德 .阳江 以 及 巴基斯坦 C1、.C2、C3、C4 等 核电 项 目 提供 了 大 批 优质 核 级 阀 问 。 

中 核 科技 多 次 承担 国家 和 江苏 省 重大 科研 项 目 ， 凭 借 不 断 技术 攻关 ， 取 得 了 丰硕 的 科研 成 果 。 公 司 参与 百 万 干 瓦 级 
核电 站 泵 阀 国产 化 项 目 ， 获 得 国家 能 源 科技 进步 一 等 奖 ;， 公司 自主 技术 研发 的 核 级 阀门 产品 获得 国家 重点 新 产品 证 书 ; 
公司 承担 着 “ 核能 开发 项 目 ”关键 阀门 国产 化 任务 ， 是 AP1000 核电 关键 阀门 国产 化 技术 支持 单位 。 

目前 , 中 核 科 技 的 研发 重点 已 转向 高 端 前 沿 的 核电 阀门 研发 , 如 三 代 核 电 爆 破 阀 、 行 波 堆 大 口径 钠 阀 、 主 蒸汽 隔离 阀 、 
主 给 水 隔离 阀 、 主 给 水 调节 阀 、 比 例 喷雾 阀 以 及 高 压 大 口径 闸阀 等 ， 这 些 关键 阀门 的 成 功 研发 ， 表 明 公司 已 经 具备 百 万 
干 瓦 级 核电 机 组 大 部 分 阀门 的 设计 、 制 造 能 力 。 

在 核燃料 真空 阅 及 浓缩 铀 生产 关键 阀门 研发 上 ， 公 司 也 取得 重大 突破 ， 高 真空 耐 压 阀 、 电 动 / 手动 鱼雷 真空 间 、 电 
动 / 手动 转 简 真空 阅 、 高 真空 耐 压 调节 阀 等 四 大 类 关键 阀门 已 基本 实现 国产 化 , 产品 总 体 性 能 达到 或 超过 进口 产品 水 平 ， 
成 为 国内 核燃料 专用 阀门 的 骨干 生产 企业 。 

几 十 年 来 ， 公 司 紧 跟 先进 制造 和 检测 技术 的 发 展 方向 ， 不 断 开 展 技术 创新 ， 追 求 技术 领先 ， 致 力 于 为 客户 提供 优质 
的 阀门 产品 和 服务 。 
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地 址 : 江苏 省 苏州 市 新 区 珠江 路 501 号 邮编 : 215129 
电话 : 0086-512-67533655、66672570 传真 : 0086-512-67532587, 67511301 





SH:AP3, <LLO 





大 事 记 
2014 年 7 月 2 日 ， 国 内 领先 的 辅助 给 水 汽 动 泵 组 在 我 公司 成 功 验 收 
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混凝土 蜗 壳 海水 循环 录 

核 安全 等 级 ; 重要 非 核 级 ， 功 能 ， 向 汽轮机 的 凝 汽 器 和 辅助 冷却 水 系统 提供 冷却 水 ， 具 有 授权 发 明 
专利 2 项 、 实 用 新 型 专利 1 项 ， 目 前 全 球 仅 3 家 国外 企业 拥有 核心 自主 知识 产权 ,主要 技术 指标 达到 了 国外 同 
类 产品 的 先进 水 平 。 循 环 水 系统 (CRF ) 的 功能 是 在 机 组 运行 期 间 向 汽轮机 的 尖 汽 器 《CEX ) ATRL 
缚 助 冷 却 水 系统 (SEN) 的 热 交换 器 所 供 必需 的 冷却 水 量 。CRF 系 统 海水 循环 到 是 CRF 系统 主要 能 动 设 
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AKRE STER 海水 淡化 升 压 泵 立 式 循环 泵 卧 式 循环 泵 
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中 国电 力 建设 集团 有 限 公司 成 立 于 2011 年 ， 是 我 国 集 水 利 电力 工程 及 基础 设施 规划 、 勘 测 设计 、 咨 询 监理 、 建 
设 管理 、 投 资 运营 为 一 体 的 国有 特大 型 综合 电力 建设 集团 ， 业 务 遍布 80 余 个 国家 和 地 区 ， 入 选 世 界 500 强 企业 。 集 
团 电 力 建设 ( 规划 、 设 计 、 施 工 、 制 造 、 运 营 、 维 护 ) 能 力 和 业绩 位 居 全 球 行业 前 列 。 

郑州 电力 机 械 厂 始 建 于 1966 年 5 月 1 日 ， 是 中 国电 力 建设 集团 有 限 公司 装备 制造 板块 骨干 企业 ， 汽 河南 省 高 新 技术 
企业 ， 具 备 精密 铸造 、 热 处 理 、 材 料 分 析 、 无 损 探 伤 、 精 密 加 工 、 组 装 、 喷 漆 、 包 装 等 全 流程 制造 能 力 ， 拥 有 国内 
一 流 的 大 型 水 泵 检验 检测 中 心 ， 企 业 研 发 中 心 是 河南 省 省 级 企业 技术 中 心 。1999 年 ， 企 业 建 立 健全 质量 保证 体系 ， 
并 通过 ISO9001 质 量 保证 体系 认证 。2008 年 ， 通 过 了 GB/T19001-2000 质 量 管理 体系 、GB/T24001-2004 环 境 
管理 体系 、GB/T28001-2001 职 业 健康 安全 管理 体系 “三 证 合 一 ”体系 认证 。 目 前 ， 企 业 体系 符合 标准 : 
GB/T19001-2008 idt 1SO9001:2008 ( 质量 管理 体系 要 求 ). 、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《 环 境 管 
理 体系 要 求 及 使 用 指南 》、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007《 职 业 健 康 妥 至 管理 体系 EK) 企业 为 
河南 省 AAAA 级 标准 化 良好 行为 企业 ， e gi 和 API610 标 准 的 确认 ， 实 现 了 对 产品 质 
量 、 环 境 安全 、 职 业 健康 各 要 素 的 有 效 控制 4 







企业 主导 产品 有 : 配套 1000MW 及 以 下 机 组 锅炉 给 水 泵 、 凝结 水 泵 、 循 环 水 如、 脱硫 系统 浆液 循环 京 、 热 网 循 
环 穴 以 及 多 系列 海水 淡化 系统 流程 泵 、 管 线 输 油 系统 流程 泵 等 。 产 品 遍 布 全 国 29 个 省 、 市 、 自 治 区 ， 并 远 销 土 耳 
其 、 古 巴 、 叙 利 亚 、 泰 国 、 印 度 、 印 尼 、 巴 基 斯 坦 等 国家 和 地 区 。 . 


在 中 国电 力 建 设 集团 公司 的 战略 引领 下 ， 企 业 深 入 推进 转型 升级 战略 ， 疝 产业 链 的 关键 环节 和 高 端 布局 ， 管 
输 油 装备 、 海 水 淡化 装备 、 电 站 辅 机 设备 及 检修 服务 等 产业 同步 发 展 ， 全 力 打造 国内 高 端 泵 类 装备 的 研发 、 ae 


安装 、 检 和 修 、 服 务 基地 。 
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企业 网 址 : www. zdjx.c com.cn www. VY.ZZPOW. com 


$ anaana 


ZÆ ZHENZHOU POWER EQUIPMENT WORKS 


地 址 : 河南 省 郑州 市 陀 海 东 路 9 号 ”电话 : 0371-66322767 
传真 : 0371-66310544 企业 微 信号 : ZEPM1966 
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液化 空气 全 球 工 程 技术 中 心 - 
液化 空气 集团 在 全 球 的 工程 与 制造 事业 部 








液化 空气 (杭州 ) 有 限 公 司 -液化 空气 全 球 工 
程 技术 杭州 中 心 承接 行业 领先 的 空 分 设备 、 合 成 气 ) 
化 痛 置 和 其 他 工业 气体 设备 的 设计 、 工 程 、 制 造 和 施 
工业 务 ， 是 您 的 理想 技术 合作 伙伴 。 

拥有 本 地 工程 资源 ,结合 众多 的 前 沿 创 新 以 及 集 
团 丰 时 的 专利 技术 ， 液 化 空气 全 球 工 程 技术 杭州 中 心 
长 期 为 众多 工业 改造 做 出 贡献 。 公 司 致力 于 为 客户 提 
供 低 排放 、 低 能 耗 和 高 性 价 比 的 产品 和 服务 ， 助 力 客 
尸 实 现 安全 、 可 靠 和 有 竞争 力 的 运营 | 


0086-571-2816 6555 


回 310012 


AIR LIQUIDE 





GLOBAL E&C SOLUTIONS 





Air Liquide Global E&C Solutions is the world 
engineering and construction business unit of the 
Air Liquide Group. 





Air Liquide Global E&C Solutions Hangzhou is recognized 
as a technology partner of choice for the design, engineering, 
manufacturing and construction of leading-edge air-separation 
plants, syngas purification units and other industrial gas plants. 


With local engineering resources combined with cutting-edge 
innovation applied to a comprehensive portfolio of proprietary 
technologies, Air Liquide Global E&C Solutions Hangzhou 
contributes to the transformation of many industries, over the 
long-term. Furthermore, the company is able to meet the grow- 
ing needs of customers for safe, reliable and competitive opera- 
tions as well as with products and services of effectively low 
pollution, low industrial energy consumption and high Price-Per- 
formance ratio. 


0086-571-2816 6118 @ http://www. engineering-solutions. air liquide. com 
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Gm) 世 亚 德 机 械 工程 ( 杭州 ) ARRAS 


SIAD Engineering (Hangzhou) Co., Ltd. 
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创立 于 1927 年 ， 专 注 于 工业 气 
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| 来 自 意大利 ，SIAD 集 团 的 全 球 两 大 工程 中 心 之 一 | 
| 集 SIAD 近 百年 空气 压缩 及 空 分 装置 之 大 成 ， 为 中 国 客户 量 身 定制 整体 解决 方 取 | 


1927 年 ，SIAD 设 计 并 制造 的 压缩 机 问世 1953 年 ，SJIAD 设 计 并 制造 





X 采用 低温 深 冷 法 生产 各 种 氧 、 氮 、 和 氨 产 品 X 模块 化 设计 ， 受 装 便 易 
X 选用 高 品质 原材料 和 设备 X 先进 的 自动 化 控制 技术 
x 来 自 意大利 SIAD 的 先进 技术 ， 结 合 中 国 市 场 需求 ， 为 用 户 提供 高 效率 、 低 成 本 的 空 分 装置 


地 址 ; 杭州 市 西湖 区 武林 埠 1 号 易 盛 大 厦 13 层 ，310012 ”上 邮箱: siad_hz@siad.eu 
电话 : 0571-8588 0480 传真 : 0571-8588 0490 
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中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 


2015 


中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 
中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 


机 械 工 业 出 版 社 


China Machine Press 





《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》2015 年 刊 设置 综述 、 专 文 、 行 业 概况 、 企 
业 概 况 、 统 计 资 料 、 产 品 与 项 目 、 大 事 记 和 附录 等 栏目 ， 集 中 反映 2014 
年 通用 机 械 行业 的 发 展 情况 ， 详 细 记 载 了 和 泵 、 风 机 、 阀 门 、 压 缩 机 、 真 空 
设备 、 干 燥 设备 、 气 体 分 离 设 备 、 能 量 回 收 装备 及 冷却 设备 等 分 行业 的 发 
展 情况 ， 提 供 了 通用 机 械 行业 的 经 济 指标 。 

《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 工业 
相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国内 外 
投资 机 构 、 贸 易 公 司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 项 目 
管理 人 员 等 。 
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编辑 委员 会 


何 光 远 | 

第 十 一 届 全 国政 协 提案 委员 会 副 主任 、 

中 国 机 械 工业 联合 会 会 长 

中 国 机 械 工业 联合 会 执行 副 会 长 

中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 

中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 

中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 

中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 兼 秘书 长 
中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 

中 国 机 械 工 业 联 合 会 执行 副 会 长 
中 国 机 械 工业 联合 会 副 会 长 、 机 械 工业 信息 研究 院 院 长 、 
机 械 工 业 出 版 社 社 长 
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刘 安 江 
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中 国联 合 装备 集团 公司 总 经 理 

中 国 华电 工程 (集团 ) 有 限 公司 董事 长 

中 纪委 驻 中 央 统 战 部 纪检 组 组 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 会 长 
国家 能 源 局 总 经 济 师 

中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 联络 部 主任 

国家 科学 技术 奖励 工作 办 公 室 主任 

中 国航 空 工业 集团 公司 政策 与 法 律 事 务 部 部 长 
国家 统计 局 工业 统计 司 司 长 

中 国 国际 贸易 促进 委员 会 机 械 行业 分 会 副 会 长 
中 国航 天 科 工 集团 公司 办 公 打 天 局 级 巡视 员 
中 国 机 械 工业 联合 会 副 秘书 长 

中 国 船舶 工业 集团 公司 办 公 打 新 闻 处 处 长 

机 械 工 业 信息 研究 院 副 院 长 、 机 械 工业 出 版 社 副 社 长 
中 国 机 械 工业 联合 会 特别 顾问 

中 国 船舶 重工 集团 公司 政策 研究 室 主 任 

中 国航 天 科技 集团 公司 办 公 打 副 主任 
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中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 
执行 编辑 委员 会 


随 永 滨 


苏 永 强 


中 国 通用 机 械 工业 协会 名 誉 会 长 
中 国 通用 机 械 工业 协会 会 长 


张 雨 鹏 “中国 通用 机 械 工 业 协会 执行 副 会 长 兼 秘书 长 
(排名 不 分 先后 ) 


钱 家 祥 
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李 多 英 
陈 凤 义 
徐 建 平 
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FEH 
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中 国 通用 机 械 工业 协会 副 秘书 长 兼 压缩 机 分 会 秘书 长 
中 国 通用 机 械 工业 协会 副 秘书 长 兼 阀门 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 副 秘书 长 兼 信息 部 主任 

中 国 通用 机 械 工业 协会 副 秘 书 长 兼 风机 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 副 秘书 长 兼 气体 分 离 设 备 分 会 秘书 长 
中 国 通用 机 械 工业 协会 副 秘 书 长 兼 分 离 机 械 分 会 秘书 长 
中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 真空 设备 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 气体 净化 设备 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 能 量 回收 装备 分 会 秘书 长 

中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 秘书 长 


(排名 不 分 先后 ) 


郭 绍 华 
刘 # 
王国 轩 
朱文 兰 
刘 OF 
王 世 超 
田 丽 华 
张 文 玲 


中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 技术 发 展 部 主任 

中 国 通用 机 械 工 业 协会 风机 分 会 企业 管理 部 主任 

中 国 通 用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 

中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 信息 部 主任 

中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 信息 部 主任 

中 国 通用 机 械 工业 协会 气体 分 离 设 备 分 会 

中 国 通 用 机 械 工业 协会 能 量 回收 装备 分 会 办 公 室 主任 
中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 


中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 
编辑 出 版 工作 人 员 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 
特约 顾问 单位 特约 顾问 


特约 顾问 单位 特约 顾问 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | 苏 永 强 

陕西 鼓风机 集团 有 限 公司 印 建安 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 7 AHA 

江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 季 Hi 

四 川 空 分 设备 (集团) 有 限 责任 公司 单 金铭 

莱芜 天 元 气体 有 限 公司 | 齐 登 业 

杭州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公司 BER 

液化 空气 (杭州 有限 公司 OAT 

世 亚 德 机 械 工 程 〈 杭 州 ) 有 限 公司 BA 

大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 于 传奇 

中 核 苏 闪 科技 实业 股份 有 限 公司 张 宗 列 

上 海 电气 阀门 有 限 公司 周 玉 虹 

上 海 开 维 喜 阅 门 集团 有 限 公司 卓 育 成 

沈阳 盛世 高 中 压 阀门 有 限 公司 李 勇 

宣 达 实业 集团 有 限 公司 叶 际 宣 

大 连 海 密 梯 克 泵 业 有 限 公司 R E 

上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 钱 俊 

日 立 泵 制造 (无锡) 有 限 公司 刘 g 

发 上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 陆 金 琪 
屡 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公司 罗 瑞 祥 
三 | 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公 司 耿 纪 中 
= WSO APRS IRA 康 秀峰 
Ls 君 禾 和 泵 业 股 份 有 限 公司 KEW 
he 郑州 电力 机 械 厂 杨 德 柱 
上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公司 ERR 

LEA RRA A a 赵 正义 


上 卡 市 东 杰 冷却 塔 有 限 公司 | 陈 祥 菩 
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2014 年 ， 我 国 经 济 发 展 进入 新 常态 ， 通 用 机 械 行业 面 对 国内 外 复杂 多 变 
而 严峻 的 市 场 形 势 ， 以 加 快 技术 进步 和 转型 升级 为 宗旨 ， 产 业 结 构 优 化 调整 与 
开拓 创新 并 举 ， 稳 中 求 进 ， 行 业 整 体 发 展 取得 较 好 的 业绩 ， 主 要 经 济 指标 创 历 
史 新 高 。 

2014 年 ， 通 用 机 械 行 业 规模 以 上 企业 5 309 家 ， 拥 有 资产 总 额 560 亿 元 。 
实现 主 营 业务 收入 9 384 亿 元 ， 同 比 增长 5. 62%， 完 成 出 口交 货 值 1 020 亿 元 ， 
同比 增长 6.97%; 实现 利润 总 额 631 亿 元 ， 同 比 增 长 1. 31%; 全 行业 完成 固定 
资产 投资 额 2 194 亿 元 ， 同 比 增长 25. 75%。 

2014 年 ， 通 用 机 械 行业 依托 核电 、 大 型 煤炭 深加工 、 超 〈 超 ) 临界 火电 、 
天 然 气 长 输 管线 等 重大 工程 ， 开 展 关键 设备 的 研制 ， 重 大 装备 国产 化 取得 一 系 
列 突破 。 其 中 ， 天 然 气 长 输 管线 20WW 电 驱 压缩 机 已 批量 化 生产 ， 彻 底 改变 了 
长 期 依 懒 进口 的 局 面 ，10 万 m/h 空 分 装置 压缩 机 组 全 速 全 压 试车 成 功 ， 实 现 
首 台 国产 化 百 万 千瓦 超 〈 超 ) 临界 火电 机 组 关键 阀门 在 示范 电厂 成 功 蔡 代 进 
口 产品 ， 国 产 化 率 达 75% 以 上 。 

中 国 通用 机 械 工 业 协 会 与 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 希望 通过 《中 国 通 
用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 出 版 ， 系 统 、 全 面 地 宣传 通用 机 械 行 业 在 转型 升级 、 高 
端 制造 、“ 两 化 融合 ”以 及 推进 重大 技术 装备 国产 化 等 方面 取得 的 成 就 ， 展 望 
行业 由 大 到 强 的 发 展 前 景 ， 进 一 步 促 进行 业 的 技术 进步 和 经 济 可 持续 发 展 。 

”在 《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》2015 年 刊 的 编 扎 过 程 中 ， 得 到 了 通用 机 械 

行业 各 有 关 企 事业 单位 和 相关 用 户 的 大 力 支持 ， 中 国 通用 机 械 工业 协会 与 中 国 

机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 在 此 表示 衷心 的 感谢 ， 并 将 一 如 既往 地 为 各 界 朋友 提 ， 
供 真诚 的 服务 。 





í 中 国 通用 机 械 工 业 协会 名 誉 会 长 : 所 be 
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序号 单位 名 称 页 码 
1 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 封面 
2 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 封 二 
3 上 海 电 气 阀 门 有 限 公司 Fe 
4 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 前 特 联 版 
5 上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 前 特 联 版 
6 郑州 电力 机 械 厂 前 特 联 版 
7 液化 空气 杭州) 有限 公司 前 特 页 
8 世 亚 德 机 械 工 程 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 前 特 页 
9 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 前 特 页 
10 上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公 司 目录 页 
11 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 目录 页 
12 ”湖南 凯利 特 泵 业 有 限 公司 目录 页 
13 ”2015 亚洲 国际 动力 传动 与 控制 技术 展览 会 后 特 页 
14 莱芜 天 元 气体 有 限 公 司 封 三 联 版 
15 大 连 海 密 梯 克 有 泵 业 有 限 公 司 封底 
16 ”沈阳 盛世 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 Al 
17 杭州 福 斯 达 实 业 集 团 有 限 公司 A2 一 A3 
18 日 立 泵 制造 〈 无 锡 ) ARAR A4 ~ A5 
19 宜 达 实业 集团 有 限 公 司 A6 ~ A7 
20 BRR A RA Fy A8 ~ A9 
21 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公 司 A10 ~ All 
22 上 眶 市 东 杰 冷却 塔 有 限 公司 A12 ~ A13 
23 上 海 荐 本 制 人 家 有限 公 司 Al4 ~ Al5 
专题 索引 
特别 关注 
“中 国 核 电 ” 引 领 中 国 制 造 走向 世界 
一 一 中 国 通用 机 械 工业 协会 名 誉 会 长 、 主 席 团 主席 
隋 永 滨 谈 核电 装备 国产 化 B2 ~ B4 
高 端 访谈 
坚持 科技 创新 引领 行业 技术 进步 
一 一 四川 空 分 设备 (集团 ) 有限 责 任 会 司 C2 ~ C4 
锐意 改革 ”持续 创新 ” 争 做 一 流 的 气体 供应 丙 
莱芜 天 元 气体 有 限 公司 C5 ~ C7 
欧洲 品质 ”服务 全 球 
— 世 亚 德 机 械 工程 〈 杭 州 ) 有 限 公司 C8 ~ C10 
-W E S A P te 2 服务 通 全 球 福 “ 气 ” 达 天 下 
z 一 一 杭州 福 斯 达 深 冷 装 备 股 份 有 限 公 司 C11 ~ C13 
源 自 欧洲 ”走向 世界 
一 一 液化 空气 (杭州 ) 有 限 公司 C14 ~ C15 
打造 电力 装备 优质 品牌 ”加 快 推进 企业 转型 升级 
一 一 郑州 电力 机 械 厂 C16 ~ C19 
依托 技术 和 创新 ”打造 多 级 泵 专业 化 生产 基地 
一 一 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公 司 C20 ~ C21 
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9014 年 气体 分 离 设 备 行业 概况 178 
企业 概况 
HEK BERKER 
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—___ BRA WA AIBAR cree cee eee ee ene ee ee eens 195 
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坚持 品质 为 本 ”开创 节能 新 时 代 


ae 上 海 荐 本 制 录 有 限 公 司 TR ee ee ee ee ee ee ee 197 
坚持 校 企 合作 创 成 果 

一 ~ 上海 金 日 冷却 设备 有 限 公司 ……………………………， a 198 
传承 品质 BRNA 

一 一 益 美 高 公司 eee ee WE ae ee Se +++ 900 

统计 资料 
2014 Ei FA LRAT LE RA GTB i ETAL o +++ 205 
2014 年 通用 机 械 行业 固定 资产 投资 完成 情况 ………: ee 206 
”2014 年 通用 机 械 主 要 产品 进口 情况 …… peepee ete 908 
2014 年 通用 机 机 主要 产品 出 口 情 况 EE EEE E EEE E eee eee ee 210 
2014 年 通用 机 械 产 品 主要 进口 国家 GAK) BER ee 213 
2014 年 通用 机 械 产品 主要 出 口 国家 (地 区 ) BER ce 220 
产品 与 项 目 

2014 年 通用 机 械 行业 “中 国 机 械 工 业 科 学 技术 奖 ” 获 奖 

项 目 简介 EE ee ee ee 999 
9014 E AALL A E i ee E ee ee eee ee ee ee E 240 
2014 年 风机 行业 获奖 项 目 Terrerrr err ore ee eee ee eee 941 
2014 年 风机 行业 节能 新 产品 和 有 943 

K # ia 
2014 年 中 国 通 用 机 械 行业 大 事 记 TEEPEE ETEEN ++ 949 
附 录 

2014 第 七 届 中 国 〈 上 海 ) 国际 流体 机 械 展 览 会 CIFME ) 

概况 eee See ee ee ee ee eee ee ee ee ee ee ee ee a 959 
工业 和 信息 化 部 节能 机 电 设备 〈 产 品 ) 推荐 目录 〈 第 五 批 

( 摘 选 》 ee E ee ee ee ee ere eee Sane ws 963 
2014 年 度 “ 中 国 通用 机 械 行业 科技 进步 贡献 奖 ” 

获奖 名 单 有 968 
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湖南 耐 普 录 业 有 限 公 司 


HUNAN NEPTUNE PUMP CO.LTD. 









湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 成 立 于 2000 年 ， 是 一 家 集 水 泵 设计 、 制 造 、 服 务 于 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 主 要 从 事 泵 组 成 套 供应 ， 
泵 系统 节能 改造 ,水 泵 维护 、 检 和 修 、 泵 站 工程 建设 等 全 面 服务 ， 长 期 专注 于 为 石化 、 电 力 、 钢 铁 、 市 政 等 行业 客户 提供 高 品质 产 
品 及 全 程 服务 。 拥有 外 贸 进出 口 自 营 权 ， 是 湖南 省 高 新 技术 企业 、 长 沙市 立 式 长 轴 泵 工程 技术 研究 中 心 ， 是 (VAKAR) 
和 《 立 式 斜 流 泵 》 行 业 标准 的 起 草 单位 ， 拥 有 专利 技术 和 自由 技术 30 余 项 。 

公司 拥有 文 由 国家 专家 、 教授 、 归 国学 者 领衔 的 研发 团队 ， 建 有 国内 一 流 的 水 力 测试 中 心 ， 通 过 ISO9001 国际 质量 管理 
E 15014001 环境 管理 体系 和 OQHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体系 等 体系 认证 。 主 要 产品 获得 国家 消防 装备 质量 监督 检 
验 中 心 检验 证 书 ， 通 过 欧盟 CE 认证 、 中 国 船 级 社 CCS 认证 及 电能 、 节 能 、 消 防 产品 认证 。 


bu 


XBC/XBD 型 


| 9 
X 






XBC/XBD 型 











公司 目前 有 23 个 系列 、247 个 品种 、1203 个 规格 的 产品 ， 形 成 了 主 次 分 明 的 产品 线 : 以 立 式 长 轴 泵 、 立 式 斜 流 泵 、 
水 平 中 开 泵 、 电动 / 灶 油 机 消防 泵 为 公司 主导 产品 ; 以 双 相 钢 海 水 泵 、 无 泄漏 耐 腐蚀 和 泵 、 潜 液 式 海水 泵 、 船 载 泵 、 低温 
和 泵 、 冷 凝 泵 等 新 产品 作为 推广 产品 ; 以 卧 式 多 级 和 泵 、 液 下 排污 泵 、 气 液 混 输 泵 等 作为 重要 补充 。 


地 址 ; 湖南 省 长 沙 经 济 技术 开发 区 盼 盼 路 26 号 。 邮编 410100 

电话 : 0086-731-82957166 82957177 82957188 

传真 :0086-731-82957100 bks 0086731282957120 
http//:www.hnnep.com E-mail:neppump@ 163.com 


| ES Be 


地 址 ; 湖南 省 湘潭 市 九 华 示 范 区 标致 东 路 2 号 


—mail: support@credo 
1994-2017 po t@crec Jo es 





沈阳 盛世 高 中 压 阀门 有 限 公司 es 


Shenyang Shengshi High & Medium Pressure Valve Co.,Ltd. rae 


沈阳 盛世 高 中 压 阀门 有 限 公司 原 沈阳 高 中 压 阀门 厂 ) 1955 PARLE EAN, 是 国内 实力 雄厚 的 
阀门 科研 和 生产 基地 ， 是 行业 重点 骨干 企业 。 

公司 占 地 面积 6.5 万 ,建筑 面积 4.5 万 m?。 现 有 员工 400 2 
无 损 检测 等 人 员 33 人 。 \ 

公司 拥有 完备 的 六 站 科研 SERRE. | 





核 一 级 电动 闸阀 燃油 速 关 装置 核 一 级 气动 截止 闪 核 二 级 电动 蝶阀 


econ NE VALVE CO. LTO. i 


i E 话 024-89303378 89303336 ;市场 
-f H: 024-89303387 es ha 及 部 ) 
“http : / i wae US cn, E=mai 


ae 








中 国 杭州 市 余杭 经 济 技术 开 龙 区 兴起 路 398 与 邮编 : 311100 
NO398#, xingqi Road, linping, Yuhang,Hangzhou,China 

电话 : 0086-571-86130163 89283985 传真 0086-571-89181171 
http: //www.fortune—gas.com E-mail: info @fortune-—gas.com 
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_ China General Machinery industry Yearbook 
中 国 通用 机 械 
工业 下 至 










HITACHI 


HERES (is) 有 限 公司 是 株式 会 社 日 立 制作 所 和 日 立 〈《 中 国 ) 有 限 公 
司 双 方 投资 的 外 资 企 业 ， 公 司 注册 资本 为 1.95 亿 元 。 主 要 从 事 火 力 发 电机 组 辅 
录 一 一 循环 水 泵 、 锅 炉 给 水 泵 ， 核 电站 循环 水 录 ， 大 型 水 利 工 程 、 引 水 调 水 、 城 
市 防洪 、 化 工 、 楼 宇 用 轴 流 于、 混流 条 、 各 种 规格 的 离心 条 及 其 附属 设备 的 研制 
和 销售 。 公 司 的 经 营 方针 是 : 把 安全 、 质 量 、 信 和 誉 作为 经 营 基 础 ， 为 员工 创造 能 
实现 上 自我 价值 的 工作 环境 ， 以 先进 的 技术 和 优异 的 质量 建立 世界 领先 的 水 泵 制造 


企业 ， 为 社会 做 出 贡献 。 
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HITACHI PUMP MANUFACTURE (WUXI) CO., LTD. 
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公司 名 称 : 宣 达 实业 集团 有 限 公司 
Company Name: Xuanda Industrial Group Co., Ltd. 
成 立时 间 : 1990 年 

Year Established: 1990 

注册 资本 : 人 民 币 100,090,000 元 
Registered Captial: RMB 100,090,000 

总 部 位 于 : 浙江 温州 


Headquarters is located in: Wenzhou, Zhejiang 


生产 与 研发 基地 : 浙江 温州 上 海 江苏 滨海 
Production and R & D base Wenzhou, Zhejiang, Shanghai and Jiangsu Binhai 


ALAR : 600A 
Number of Employees: 600 People 
主要 产品 : 


Main Products: 
工业 泵 阀 、 化 工 设备 ， 特 种 金属 材料 以 及 环保 工业 的 总 承包 等 四 大 产业 板块 。 
主要 产品 有 : 通用 阀门 , 包括 闸阀 、 截 止 阀 、 球 阀 、 蝶 阀 、 旋 塞 阀 、 隔 膜 阀 、 
PRA AHA; 石油、 石化、 硫酸、 冶炼 、 电 站 、 钢 厂 、 煤 化 工 等 系统 专 
用 阀 .金属 衬 塑 阀门 及 特种 金属 材料 阀门 ; 金属 和 非 金属 耐 腐蚀 泵 、 流 程 泵 ; 
特种 不 锈 钢管 道 和 钢 塑 复合 管 及 配件 ; 金属 容器 、 工 程 塑料 和 特种 不 锈 钢 衬 
EPC for four industries: industrial pump and valves, chemical equipments, special alloy 
material and environmental industry etc. Main products includinggeneral valves: gate 
/globe/ check valve, ball valve, butterfly valve, plug valve,diaphragm valve, throttle valve, 
control valve. Special valves for petroleum,petrochemical, sulphuric acid, refining, power 
station, steel plant, coal chemical etc. Metallic teflon lined valves and special material 
valves. Metallic and non-metallic anti-corrosive pumps, Process pumps. Special stainless 
steel pipe andsteel and plastic composite pipe and spare parts. Metallic container, 
engineeringplastic and lined special SS tower, reactor, tank, groove and so on. Sulphuric 
acid chemical equipment, environmental industry. 


地 址 (Address) : 

浙江 省 温州 市 永嘉 县 东区 工业 区 宣 达 工业 园 

Xuanda Industrial Park, Dong'ou Industrial Zone, Oubei Town, 
Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China. 
电话 (Tel): 0086-577-67987017 67987018 

传真 (Fax): 0086-577-67987016 

网 址 ( web) : www.xuanda.com 
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浙江 省 实 达 耐 腐蚀 特种 金属 材料 研究 院 的 前 身 为 宣 达 特 种 金属 材料 研发 中 心 ， 
2012 年 8 月 由 浙江 省 科技 部 门 正式 批准 为 省 级 企业 研究 院 , 并 于 2013 年 度 再 次 升格 
为 省 级 重点 企业 研究 院 ， 二 期 建设 完成 后 拥有 从 材料 成 分 、 结 构 到 性 能 整体 研究 的 
11 个 先进 实验 室 ， 设 有 SEM-EDS、 
XRD、ICP-AES、VersaSTAT4 电 化 
学 工作 站 及 ARL3460 直 读 光 谱 仪 等 
先进 的 仪器 和 设备 ， 具有 较 高 水 平 的 
研究 平台 。 

研究 阮 现 有 高 级 研究 员 4 人 ,并 
特聘 了 国内 外 知名 专家 十 余 名 、 硕 
士 研 究 生 及 科研 辅助 人 员 数 十 名 ， 
涵盖 了 材料 科学 与 工程 的 各 个 方面 ， 
RSE 

BAPE Bo WY ae Ss eT NA FF Ae 
种 耐 腐蚀 特种 金属 材料 ， 为 硫酸 工 
业 、 磷 肥 工 业 、 石 油 化 工 、 精 细 化 
工 、 海 洋 开 发 、 烟 气 脱硫 、 核 电 等 
系统 解决 腐蚀 问题 ， 并 致力 于 化 工 
系统 的 金属 化 以 降低 设备 生命 周期 
成 本 和 提高 系统 的 稳定 性 、 可 靠 性 
和 效率 。 
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研发 大 楼 效果 图 
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”全 焊接 球阀 铸 钢 闸阀 /截止 阀 / 止 回 闪 ADSORB 锻造 闸阀 /截止 阀 / 止 回 阀 
© fully Welded Ball Valves Cast Steel GGC Valves Triple Offset Butterfly Valves Forged Steel GGC Valves 
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Teflon Lined Butterfly Valves API 6D Slab Gate Valves Forged Ball Valves Motorized Butterfly Valves 
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领域 领先 品牌 


为 客户 提供 多 级 条 闹 体 输 壕 系统 优 佳 解决 万 案 
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上 外 市 东 杰 冷却 塔 有 限 公司 位 于 上 虞 市 梁 湖 工业 园区 ， 是 一 家 专业 生产 各 类 冷却 塔 、 水 处 理 设备 及 大 型 冷却 塔 塔 
材料 的 民营 高 科技 企业 , 与 上 海 交通 大 学 、 大 连理 工大 学 、 上 海 理工 大 学 和 国家 玻璃 钢 研究 所 组 成 产 学 研 联合 体 。 公 司 以 
“用 户 至 上 , 精益 求 精 ”为 企业 宗旨 , 以 诚信 的 经 营 作风 来 赢得 市 场 。 公 司 营销 服务 网 络 遍布 全 国 , 管理 机 制 完善 , 技术 
装备 先进 。 
公司 凭借 雄厚 的 科研 实力 , 积极 跟踪 国际 环保 节 水 、 水 处 理 产业 的 发 展 动态 , 实现 了 传统 产业 的 升级 换代 一 机 电 一 
体 化 和 数字 化 控制 .产品 具有 结构 新 颖 ,操作 简单 、 低 耗 节能 、 使 用 寿命 长 及 无 二 次 污染 等 优点 ,是 当前 公认 的 环保 节能 产 
品 .所 设计 的 冷却 塔 具有 能 耗 省 \ 耐 腐蚀 ,运转 平稳 ,噪声 低 ,价格 实惠 、 经 久 耐 用 等 优点 。 目 前 已 成 功 开发 研制 并 生产 “ 东 
Ai” 牌 五 大 类 58 个 系列 .620 个 品种 的 冷却 塔 产品 。 
公司 现 有 厂区 面积 1.5 万 m?, 建 有 装备 精良 的 总 装 车 间 , 可 进行 5 000t 冷却 塔 的 室内 拼装 , 建 有 现代 化 的 玻璃 钢 过 
体 加 工 车 间 , 内 设 标准 红外 线 加 热 烘 房 , 可 进行 全 天 候 作 业 。 拥 有 自动 化 玻璃 钢 面板 生产 流水 线 , 玻璃 钢 缠绕 管 流水 线 及 
”玻璃 钢 托 架 、 挤 拉 成 型 填料 自动 成 型 一 体 化 设备 , 并 有 按 CTI 标准 建设 的 可 测试 冷却 塔 热力 性 能 的 全 智能 测试 平台 .。 企 
i 业 现 有 职工 120 余人 ,其 中 具有 高 .中 级 职称 人 员 20 余 名 , 且 拥 有 由 博士 ,硕士 .研究 生 为 主 的 研发 团队 。 
”公司 于 2004 年 11 月 经 北京 中 水 卓越 认证 中 心 复审 通过 1SO9001:2000 和 1SO14000 体系 认证 ;获得 “ 中 国 知 
” ”名 冷却 塔 十 佳品 牌 ”消费 者 满意 示范 单位 “全国 产品 过 硬 "信誉 保证 放心 品牌 ” 企业 信用 AAA 级 ”“ 绍 兴 市 名 牌 “ 综 
ASAI HE” 国家 高 新 技术 企业 ” 及 “ 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 会 员 单 位 ”等 荣誉 ， 并 参与 了 闭 式 冷 却 塔 国家 标准 的 















“” 公司 自 成 立 以 来 ?参与 了 多 个 国家 重点 项 目的 冷却 塔 供 货 ， 如 合肥 科学 岛 核 聚 变 基地 、 中 国航 天 成 都 发 动机 冷却 增 
等 ;并 受到 了 用 户 的 好 评 。 用 户 至 上 ;精益求精 ”是 企业 的 经 营 宗旨 ;“ 诚信 经 营 ,以 人 为 本 ” 是 东 杰 人 的 经 营 理 念 ;“ 为 
客户 创造 最 大 价值 ”是 东 杰 人 的 目标 。 

公司 地 处 杭州 湾 南 岸 , 具有 很 好 的 地 理 优势 , 真诚 欢迎 广大 新 老 客户 指导 合作 , 共 创 美好 事业 ! 为 我 国 节能 节 水 的 环 
保 事业 做 出 更 大 的 贡献 ! 





China 











地 址 ; 浙江 省 上 虞 市 梁 湖 工业 园区 i 
电话 : 0575-82433555 (总 机 ) a" 
(6B. 0575-82434444 

http://www.djcoolingtower. com 
E-mail:dj@djcoolingtower.com ~ 
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P3~99 


介绍 冷却 7 ae 展 概 况 、 办 省 并 | 门 行业 发 展 情况 和 水 
F He IER yy 发 展 情 况 ， 杭 ks 大 型 空 分 设备 及 核心 部 机 研发 情况 


P103 ~ 120 


人 生产 发 展 情况 、 市 场 及 销售 、 科 技 
Ve Rpa aM oni 企业 结构 调整 等 方 面 报道 我 国 巡 用 机 械 行 业 各 分 


i 
行业 的 发 展 情况 


P123 ~ 185 


介绍 部 分 企业 的 经 营 理 念 和 成 功 经 验 ， E PB IM Dy RR 
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P205 ~ 226 


公布 通 | 日 机 械 行 业 获 奖项 目 、 名 牌 产 品 ， 推 荐 行业 企业 新 产 
Att. Tif figs” ait 


P229 ~ 246 


己 载 2014 年 通用 机 械 行 业 重 大 事件 


P249 ~ 255 


介绍 2014 第 Comm 国 ( 上 海 ) 国际 流体 机 械 展览 会 IFME) 
情况 ， Zs Afi [ 业 和 信 ， FAET 能 机 电 设 fr (ran) HE tf A: K (第 了 
fit) 、2014 年 度 “ 中 国 包 用 机 械 行 业 科 技 进 步 页 献 奖 ”获奖 名 单 
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COMM Me LW oe Ss FEF 


«COE mM it Tu rE Ss» 
«(OB Bes T Wie) 
《由 国 工 程 机 械 工 业 年 鉴 》 
«OEM ik TAT Wie Ss) 
« COBB FA i it TC FE = ) 
< COBEN it ies FS SB FF TW Ee) 
《中 国 模具 工业 正 鉴 》 
《中 国 液 讨 气 动 密封 工业 年 鉴 》 
《中国 重 型 机 械 工 业 年 鉴 》 
《中 国 农业 机 械 工 业 车 瞧 》 
《中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》 
《中 国 塑 料 机 械 工 业 年 鉴 》 
《中 国 洽 轮 工 业 年 鉴 》 
《中 国 磨料 磨 具 工业 年 鉴 》 
《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 》 
«OB ALB TW ES) 
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编辑 说 明 


一 、《 中 国 机 械 工 业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工业 联合 会 主管 、 机 械 工 业 
信息 研究 院 主办 、 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 大 型 资料 性 、 工 具 性 年 刊 ， 创 刊 
于 1984 年 。 | 

二 、 根 据 行 业 需 要 ， 中 国 机 械 工 业 年 鉴 编辑 委员 会 于 1998 年 开始 出 
版 分 行业 年 鉴 ， 逐步 形成 了 中 国 机 械 工 业 年 鉴 系 列 。 该 系列 现 已 出 版 了 《中 
国电 器 工业 年 鉴 》《 中 国 工程 机 械 工业 年 鉴 》《 中 国 机 床 工具 工业 年 鉴 》 
《中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 》《 中 国 机 械 通 用 零 部 件 工 业 年 鉴 》《 中 国 模具 
工业 年 鉴 》 《中 国 液压 气动 密封 工业 年 鉴 》 《中 国 重型 机 械 工业 年 鉴 y》 《中 
国 农 业 机 械 工业 年 鉴 》 《中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》 《中 国 塑 料 机 械 工 
业 年 鉴 》 CPW DES) 《中 国 磨料 磨 具 工 业 年 鉴 》 《中 国 机 电 产 
品 市 场 年 鉴 》 和 《中 国 热处理 行业 年 鉴 》。 

三 、《 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 由 中 国 通用 机 械 工业 协会 和 中 国 机 械 
工业 年 鉴 编 辑 委员 会 共同 编 扎 ，2002 年 开始 出 版 ， 自 2007 年 起 由 两 年 出 
版 一 次 改 为 每 年 出 版 。2015 年 刊 设 置 综述 、 专 文 、 行 业 概况 、 企 业 概况 、 
统计 资料 、 产 品 与 项 目 、 大 事 记 和 附录 等 栏目 ， 集 中 反映 2014 年 通用 机 
械 行 业 的 发 展 情况 ， 详 细 记 载 了 泵 、 风 机 、 阀 门 、 压 缩 机 、 真 空 设备 、 干 
燥 设 备 、 气 体 分 离 设备 及 冷却 设备 等 分 行业 的 发 展 情况 ， 提 供 了 通用 机 械 
行业 的 主要 经 济 指 标 。 

四 、《 中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 
工业 相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规 划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国 
内 外 投资 机 构 、 贸 易 公司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服 务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 
项 目 管理 人 员 等 。 

五 、 在 年 鉴 编撰 过 程 中 得 到 了 中 国 通用 机 械 工 业 协会 及 各 分 会 、 行 业 
专家 和 企业 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 深 表 感谢 。 

六 、 未 经 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 部 的 书面 许可 ， 本 书 内 容 不 允许 以 任 
何 形式 转载 。 

七 、 由 于 水 平 有 限 ， 难 免 出 现 错误 及 疏漏 ， 敬 请 批评 指正 。 


中 国 机 械 工 业 年 鉴 编 辑 部 
2015 年 10 月 





"自主 设计 BE 
al, PEMA, FEBS , 
Bw FAB PAREN, SHAT 
吧 …… 伴 随 核 电大 幕 重启 ， 内 陆 核电 站 建设 或 


核电 装备 制造 业 发 展 的 春天 。 行 业 企 
遇 、 顺 势 而 为 ? 为 此 ，《 中 国 通用 机 
eae RLL) ARED T AA EKAA A e m I 
: RE EMME MAR. HHS, 

为 核电 寄语 、 行 业 建 言 、 企 业 谋略 …… 无 

不 充满 激情 与 智慧 。 现 将 专访 特 称 

锐意 呈现 于 此 ,以 给 读者 。 
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“中 国 核 电 ” 
引领 中 国 制 造 走向 世界 


一 一 中 国 通用 机 械 工 业 协会 名 誉 会 长 、 
主席 团 主席 隋 永 滨 谈 核电 装备 国产 化 











十 年 前 的 “两 次 会 议 ” 拉 开 核 电 
国产 化 序幕 ， 国 产 化 率 达 80% 甚 
至 更 高 


《 通 机 年 鉴 》: 2020 年 碳 排 放 比 2005 
年 下 降 40% ~ 45%， 是 中 国 在 世界 气候 峰会 
Ley EP RE, WER RBA, KERR, 
作为 清洁 能 源 的 核电 发 展 空间 广阔 ， 核 电 条 
阀 等 关键 核电 设备 又 迎 来 了 新 的 发 展 机 遇 。 
请 您 介绍 一 下 我 国 核电 国产 化 的 发 展 历程。 

隋 永 滨 : 核电 是 高 效 、 清 洁 、 安 全 能 源 ， 
安全 有 序 发 展 核电 对 我 国 “ 调 整 能 源 结构 、 
保障 能 源 供给 ”具有 重要 战略 意义 。 党 中 央 、 
国务 院 提 出 了 “自主 发 展 核电 ”方针 ， 即 自 
主 设计 、 自 主 制造 、 自 主 建设 和 自主 运营 ， 
其 中 自主 制造 是 基础 。 

从 1984 年 开始 自主 建设 秦山 一 期 核电 
站 ， 到 引进 六 汉 吸 收 法 国 技术 的 大 亚 湾 机 组 ， 
RECA 30 多 年 核电 发 展 史 ， 但 从 国家 层面 
推行 核电 装备 国产 化 ， 还 是 在 2006 年 “广州 
会 议 ” 之 后 。 

2006 年 4 月 , 国家 能 源 局 在 广州 召开 “大 
连 红 沿 河 核电 项 目 设备 国产 化 工作 会 议 ”。 
会 议 首次 提出 全 面 实现 核电 装备 国产 化 ， 并 
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决定 以 红 沿 河 一 期 项 目 作 为 依托 工程 ， 使 核 
电机 组 装备 国产 化 率 达 75% 以 上 。 会 议 还 提 
出 两 个 国产 化 重点 : 一 是 大 型 铸 锯 件 ， 一 是 
BRR. “Mei” 2BRE4RKEA 
全 面 、 系 统 地 推进 核电 装备 国产 化 的 重要 标 
志 ， 撑 起 了 向 核电 装备 国产 化 进军 的 大 旗 。 

紧 接着 ， 国 家 能 源 局 于 4 月 30 日 在 沈阳 
召开 “ 百 万 干 瓦 压 水 堆 核 电站 核 级 泵 阀 国 产 
化 工作 会 议 ”， 国 家 发 改 委 张 国 宝 副 主任 亲 
临 会 议 。 会 议 对 核电 冥 阀 的 国产 化 目标 、 内 
容 、 计 划 、 工 作 等 做 了 详尽 部 署 。 可 以 说 ， 沈 
阳 会 议 ”是 核电 装备 国产 化 里 程 碑 式 的 会 议 ， 
拉 开 了 核电 企业 与 制造 企业 相 结 合 、 产 学 研 
相 结合 ， 开 展 核 级 宵 阀 国产 化 工作 的 大 幕 。 

在 日 本 福 岛 核电 站 事故 后 ， 国 务 院 发 布 
《核电 安全 规划 ( 2011 一 2020 ) 》《 核 电 中 
长 期 发 展 规划 (2011—2020) 》， 核 电 项 目 
开始 陆续 重启 。 

十 年 来 ， 核 电 装 备 国 产 化 取得 重大 突 
破 。 其 中 ， 二 代 改 进 的 核电 设备 国产 化 率 达 
80%， 其 中 ， 所 有 的 核 级 友 阀 都 可 以 由 国内 
生产 企业 提供 ; 自主 研发 的 三 代 核 电 “ 华 龙 1 
号 ”设备 国产 化 率 可 达 85%， 消 化 吸收 美国 
AP1000 和 自主 研发 的 CAP1400 三 代 核 电 


设备 国产 化 率 为 80%。 

可 以 说 ， 装 备 国产 化 为 我 国 核电 发 
展 和 “核电 走出 去 ”创造 了 条 件 ， 没 有 
核电 装备 国产 化 ， 就 没有 中 国 今天 的 核 
电大 发 展 。 


核电 孙 阀 国产 化 取得 重大 进展 ， 
关键 技术 取得 进一步 突破 


《 通 机 年 鉴 》: 经 过 国内 采 阀 企 
业 腿 辛 的 努力 ， 实 现 了 核电 系 效 的 国产 
化 。 请 您 介绍 一 下 核电 采 的 国产 化 情况 。 

隋 永 滨 : “ 政 、 产 、 学 、 研 、 用 相 
结合 ”， 加 快 了 核电 装备 国产 化 进程 。 
当前 ， 百 万 千瓦 讨 水 堆 核 电站 的 核 级 泵 
和 关键 非 核 级 泵 可 以 全 部 立足 国内 制 
造 ， 其 中 ， 核 一 级 泵 (BER) 通过 消 
化 吸收 国外 技术 实现 国产 化 。 哈 尔 滨 电 
气动 力 装备 有 限 公 司 消 化 吸收 奥地利 安 
德 列 效 公 司 的 技术 ， 承 接 了 40 多 台 核 
主 泵 任务 ， 已 成 功 交 货 20 多 台 。 四 川 
东方 阿 海 于 核 录 有 限 责任 公司 消化 吸收 
法 国 热 蒙 公司 的 核 主 泵 技术 ， 已 形成 批 
量 生 产 。 上 海 电 气 集团 和 德国 KSB 公 
司 合资 的 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 ， 通 过 
消化 吸收 的 方式 掌握 了 核 主 泵 的 技术 ， 
目前 正在 进行 试验 考核 。 

核 二 、 三 级 泵 全 部 实现 了 国产 化 ， 
其 中 沈 鼓 集团 核电 泵 业 股 份 有 限 公 司 、 
大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 、 上 海 阿波 罗 机 
械 股份 有 限 公 司 、 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 
有 限 公 司 、 重 庆 水 泵 厂 有 限 责任 公司 和 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 等 企业 都 为 
核 级 泵 的 研发 和 国产 化 做 出 了 重要 贡献 。 

2014 年 以 来 ， 核 电 常 规 岛 的 主 给 
水 泵 、 循 环 水 泵 、 凝 结 水 泵 也 相继 完成 
了 样机 研制 和 鉴定 工作 ， 这 三 大 泵 的 主 
要 生产 企业 是 上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 
公司 、 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 、 
中 国电 建 集 团 上 海 能 源 装备 有 限 公司 、 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 和 沈 鼓 集团 
核电 泵 业 股 份 有 限 公 司 。 在 目前 招标 的 
华龙 1 号 CAP1400 核电 项 目 中 都 采用 
了 国产 设备 。 


《 通 机 年 鉴 》: 请 您 介绍 一 下 核 
电 有 阀门 的 国产 化 情况 。 

隋 永 滨 : 当前 ， 我 国 核电 站 中 部 分 
核 一 级 阀门 和 大 部 分 核 二 、 三 级 阀门 都 


已 实现 国产 化 ， 国 产 化 率 可 以 达到 75% 
以 上 。 其 中 ， 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 
限 公司 、 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 承 
担 了 技术 难度 很 高 的 主 蒸 汽 隔离 阀 的 研 
制 工 作 ， 目 前 已 在 华龙 1 号 和 出 口 项 目 
中 获得 订单 。 

当然 ， 阀 门 的 国产 化 工作 也 有 不 尽 
人 意 的 地 方 。 目 前 ， 核 一 级 阀门 中 的 稳 
ERRER, ERARE, EEKE 
全 阀 还 没有 实现 国产 化 ， 需 要 加 快 研制 
步伐 ; 已 经 实现 国产 化 的 阀门 还 要 在 稳 
定 产品 质量 方面 下 功夫 。 


掌握 自主 知识 产权 ， 以 核电 国 
产 化 为 契机 ， 推 动机 械 行业 装 
备 制 造 业 整体 提升 ， 机 遇 与 挑 
战 同 在 


《 通 机 年 鉴 》: 近年 我 国 核电 装 
备 国产 化 取得 重大 突破 : 二 代 改 进 的 核 
电 设备 国产 化 率 达 80%， 自 主 研发 的 三 
代 核电 “华龙 1 号” 设备 国产 化 率 可 以 
达到 85%。 您 认为 核电 设备 国产 化 给 企 
业 和 行业 发 展 带 来 了 哪些 变化 ? 

隋 永 滨 : 我 国 核电 装备 国产 化 取得 
了 可 喜 成 绩 ， 我 们 不 一 定 拘泥 于 国产 化 
率 的 数字 ， 关 键 是 要 看 核心 设备 是 否 拥 
有 自主 知识 产权 。 随 着 核电 装备 国产 化 
的 推进 ， 培 养 造 就 了 一 大 批 核电 设备 设 
计 制 造 专 家 队伍 和 技术 骨干 ， 企 业 的 研 
发 能 力 和 工艺 装备 水 平 得 到 极 大 提升 ， 
有 力 地 促进 了 企业 的 技术 转型 升级 ; 同 
时 ， 鉴 于 核电 设备 的 特殊 性 ， 通 过 承担 
核电 任务 ， 制 造 企业 的 核 文化 和 质保 体 
系 的 建设 也 不 断 完善 ， 管 理 水 平 不 断 得 


t 


hi 





EF 


到 提升 。 


《 通 机 年 鉴 》: 与 国际 先进 核电 
设备 相 比 ， 我 国 的 核电 设备 差距 几许 ? 
还 存在 哪些 问题 ? 

EKR: 我 国 核电 设备 与 国际 先 
进 核电 设备 相 比 ， 从 总 体 上 没有 太 大 差 
距 ， 而 且 在 性 价 比 上 更 有 优势 。 差 距 主 
要 是 在 管理 水 平方 面 ， 某 些 产 品 稳定 性 
不 够 ， 个 别 关键 设备 和 配套 件 国内 还 不 
能 生产 ， 还 依赖 进口 。 

当前 ， 我 国 核电 装备 制造 业 也 面临 

一 是 产能 过 剩 。 近 10 年 来 的 核电 
大 发 展 ， 得 到 国家 、 各 级 地 方 政 府 和 社 
会 各 方面 的 高 度 关 注 ， 对 核电 装备 制造 
业 投 入 了 极 大 的 热情 ， 虽 然 国家 有 关 部 
门 有 规划 、 有 导向 ， 但 依然 制止 不 了 重 
复 建 设 、 重 复 科 研 ， 形 成 了 较为 严重 的 
产能 过 剩 。 例 如 ， 生 产 核 二 、 三 级 泵 的 
内 资 、 外 资 企业 达 12 家 ， 生 产 核 级 阔 
门 的 企业 至 少 在 15 家 以 上 。 产 能 过 条 
导致 恶性 竞争 ， 产 品 价 格 不 断 走低 ， 如 
海水 循环 泵 ，20 世纪 90 年 代 大 亚 湾 核 
电站 进口 1 台 需 要 3 000 多 万 元 ， 现 该 
录 价 格 仅 为 1 000 万 元 左右 。 最 低 价 中 
标 导 致 生产 企业 在 微利 或 亏损 状态 下 运 
行 。 这 种 恶性 竞争 对 装备 制造 业 的 破坏 
力 是 不 可 估量 的 ， 对 核电 安全 发 展 也 是 
不 利 的 。 国 家 有 关 部 门 要 采取 更 加 有 力 
的 办 法 和 措施 ， 行 业 应 严格 自律 ， 避 免 
或 减少 恶性 竞争 ， 促 进 制造 企业 联合 重 
组 ， 优 势 互 补 ， 形 成 合力 ， 使 核电 和 泵 阀 
产品 在 合理 的 、 科 学 的 市 场 价位 上 运行 ， 
才能 使 核电 装备 制造 企业 永 续 发 展 ， 实 
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现 质量 、 效 益 的 提高 。 


二 是 核 文化 和 质保 体系 建设 需 进 
一 步 加 强 。 我 国 对 生产 核电 装备 的 企业 


实行 “民用 核 安全 许可 证 ”制度 ， 企 业 ， \ 
设计 、 制 造 、 建 设 和 运营 方面 积累 了 成 


虽然 获得 了 “民用 核 安全 许可 证 , 18 
不 等 于 其 能 够 保证 核 级 质保 体系 始终 有 
效 运 行 。 核 文化 和 质保 体系 建设 是 一 个 
长 期 过 程 ， 必 须 常 抓 不 懈 。 前 段 时 间 有 
的 泵 阀 企 业 由 于 在 管理 方面 存在 一 些 问 
题 和 漏洞 ， 出 现 了 一 些 质量 问题 ， 给 核 





电 装 备 国产 化 带 来 一 些 负面 影响 。 用 户 


往往 以 出 现 的 某 些 质量 问题 为 由 不 用 国 
产 设备 ， 所 以 ， 核 级 泵 阀 生 产 企业 一 定 
要 加 倍 珍惜 得 来 不 易 的 国产 化 成 果 。 


抓 住 机 遇 ， 巩 固 国产 化 成 果 ， 
放眼 全 球 ， 走 向 世界 


《 通 机 年 鉴 》: 核电 发 展 的 “中 
长 期 规划 ”， 国 家 实施 “一 带 一 路 ” 战 
略 ,这 些 都 给 核电 设备 带 来 了 发 展 机 遇 ， 
国内 的 系 阔 生产 企业 如 何 析 住 机 遇 、 顺 
HHA? 

隋 永 滨 : 按照 我 国 核电 发 展 的 中 
长 期 规划 ”， 到 2020 年 要 实现 核电 机 
组 投 运 5 800 万 kW、 在 建 3 000 万 
kW 目标 。 从 目前 在 运行 和 在 建 的 核电 
机 组 能 力 和 规模 来 看 ， 完 成 5 800 万 
kW 的 运行 目标 没有 问题 , 但 要 实现 
3 000 万 kW 的 在 建 目标 并 考虑 到 


可 能 的 出 口 需要 ， 则 2016 一 2019 年 | 
| 装备 “走出 去 ”， 这 既是 掌握 核电 出 口 | 


至 少 每 年 要 开工 6 ~ 8 个 机 组 。 这 将 
给 核 级 泵 阀 制造 企业 带 来 可 观 的 市 场 。 
但 是 ,市场 有 需求 ， 泵 阀 制 造 企业 不 一 
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定 能 够 拿 到 任务 。 泵 阀 制造 企业 要 认真 


对 待 ， 对 已 经 实现 国产 化 的 产品 要 稳定 
质量 ， 对 尚未 实现 国产 化 的 产品 要 加 快 
研发 步伐 。 

经 过 30 多 年 的 发 展 ， 我 国 核电 在 


ae, 具备 了 核电 “走出 去 ”、 出 口 
核电 技术 和 装备 “走出 去 ”的 能 力 和 条 
件 。 特 别 是 国家 领导 人 多 次 向 世界 推介 


中 国 核电 ， 这 对 装备 制造 业 是 压力 ， 更 
| 是 极 大 的 鼓舞 。 


但 是 也 应 看 到 , 核电 装备 走出 去 
并 非 易 事 ， 我 们 还 有 很 多 基础 工作 要 


' 做， 例如， 我国 核电 还 没有 形成 自己 完 


善 的 核电 标准 化 体系 ， 还 缺少 复合 型 技 


' 术 人 才 ， 管理 上 要 适应 国际 化 需要 等 。 





《 通 机 年 鉴 》: 请 您 谈 一 下 我 国 
展 ” 的 方针 指引 下 ， 您 认为 我 国 核电 设 


核电 装备 走出 去 的 重要 意义 。 
AR: 核电 装备 在 一 定 程度 上 


代表 装备 制造 业 的 最 高 水 平 。 我 国 已 形 


成 的 综合 生产 能 力 ， 完 全 能 够 满足 我 国 
核电 发 展 规划 和 核电 走出 去 的 需要 。 
纵 观 世界 核电 发 展 史 ， 美 国 、 法 


' 国 、 日 本 和 俄罗斯 等 国 无 一 不 是 核电 装 


备 制造 的 强国 。 核 电 装 备 国产 化 意义 深 





远 ， 不 仅 可 以 使 我 国 和 擎 握 核 电 发 展 的 主 


动 权 ， 而 且 还 能 够 打破 国外 垄断 ， 大 大 
| 降低 工程 造价 。 可 以 说 ， 没 有 核电 装备 
的 国产 化 ， 就 没有 核电 大 发 展 ， 更 没有 
核电 “走出 去 ”的 底气 。 





核电 “走出 去 ”， 首 要 应 是 核电 


主动 权 的 需要 ， 也 是 促进 中 国 装备 制造 


业 尽 快 与 国际 接轨 的 需要 。 中 国 核电 装 


备 制 造 业 要 全 面 融 入 世界 ， 同 时 ， 世 界 





核电 友 展 也 需要 中 国力 量 。 装 备 制造 业 


要 树立 “安全 第 一 、 质 量 第 一 ”的 理念 ， 


忠 结 国产 化 经 验 ,珍惜 十 载 国产 化 成 果 ， 


在 企业 的 核 文化 建设 和 稳定 产品 质量 上 


下 在 功夫 。 
核电 装备 “走出 去 ”是 发 展 方向 ， 
同时 也 应 看 重 “ 走 出 去 ”的 过 程 。 沪 备 


| 制造 业 要 在 经 营 理 念 、 管 理 水 平 、 产 品 


质量 、 标 准 规范 和 专门 人 才 的 培养 等 方 
面 适应 国际 化 的 需要 ， 要 逐步 发 展 国际 
化 的 公司 , 这 样 才能 够 使 核电 “走出 去 ” 
成 为 新 常态 。 


“ 政 、 产 、 学 、 研 、 用 ”协同 


发 展 ， 实 现 “核电 强国 ” 梦 


《 通 机 年 鉴 》: 在 核电 “自主 发 


备 的 制造 企业 该 如 何 与 用 户 紧 富 合 作 ， 
RARR “RURI F. 
隋 永 滨 : 通过 多 年 来 推进 重大 装 


备 国 产 化 的 实践 , 我 深刻 感到 政 、 产 、 
' 学 、 研 、 用 ” 相 结 合 ， 共 同 推进 国产 化 


| 是 行 之 有 效 的 方法 和 正确 道路 。 国 家 能 


' 源 局 、 国 家 发 改 委 充分 发 挥 了 优势 ， 从 


立项 抓 起 ， 明 确 国产 化 目标 和 任务 ， 并 
且 结 合 科研 和 技术 改造 ， 全 方位 的 支持 


国产 化 ， 对 国产 化 示范 项 目 进行 了 有 力 





的 组 织 协 调 。 重 大 疙 备 国产 化 体现 了 国 
家 意志 , 不 完全 是 市 场 行为 , 政府 引导 、 
支持 非常 重要 。 

国产 化 离 不 开 用 户 的 支持 ， 是 制造 
企业 与 用 户 共同 的 责任 。 这 些 年 ， 我 国 
包括 泵 阀 在 内 的 核电 装备 国产 化 工作 得 
到 了 中 广 核 、 中 核 总 和 国家 核电 等 用 户 
的 大 力 支持 ,在 核 文 化 和 质保 体系 建设 、 
产品 研发 等 方面 得 到 了 许多 帮助 ， 今 天 


核电 装备 国产 化 取得 的 成 绩 是 制造 企业 
和 用 户 通力 合作 的 共同 成 果 。 


装备 国产 化 使 我 国 掌握 了 发 展 核 


A | 电 的 主动 权 ， 装 备 国产 化 大 大 降低 了 工 
_ 程 造价 ， 用 户 也 是 最 大 的 受益 者 。 


从 振兴 装备 制造 业 、 保 障 国家 能 源 


安全 的 大 局 出 发 ， 装 备 制造 企业 和 用 户 层 


am GEk, RRR RRR. Et, 
,政府 部 门 主导 下 ， 制 造 企业 和 用 户 应 齐心 
Ree) 协力 ,共同 推进 核电 装备 国产 化 、 产 业 化 、 
NE 国际 化 进程 ， 实现 “核电 强国 ” 梦 | 

AN 《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 部 








wee Fy EN TEO NE 
`] - N p fo w 
P or \ s 1 ` k + 
P ts ry vi 加 
China 








i 
Wan 
Wait 
ae 








PRT 

















情况 及 进出 口 情况 

















IRON At 
wna 


NN 


fin 


WA 






© 1994-2017 China z \ le nic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http:// 


AINON h 


wih} 








规划 (讨论 稿 
稿 ) 






中 国 通用 机 械 行 业 “十 
泵 行业 “十 三 五 ”发 展 
风机 行业 “十 三 五 ”发 
RATTE “FEE” RRA HER) 
ERIE “FEE” “(讨论 稿 ) 
气体 分 离 设备 行业 “十 三 五 ”发 展 规划 (讨论 稿 ) 
2014 年 通用 机 械 行业 发 展 概况 

2014 年 通用 机 械 行业 进出 口 分 析 与 需要 关注 的 问题 























LRT +=” 
BRAIGH 


一 ,我 国 通用 机 械 行业 的 现状 
通用 机 械 行业 是 装备 制造 业 的 重要 组 成 部 分 ， 
”在 国民 经 济 建设 中 起 着 十 分 重要 的 作用 ,担负 着 为 
”石油 ,化 学 和 石油 化 工 .冶金 .电力 等 领域 提供 系统 
成 套装 备 和 配套 辅 机 的 重任 。 
通用 机 械 包 括 泵 、 风 机 、 压 缩 机 ,阀门 .气体 分 


离 设备 ,分离 机 械 \ 真 空 设备 ,能 量 回收 设备 ,干燥 


设备 , 减 变速 机 冷却 设备 .气体 净化 设备 。 我 国 通 
用 机 械 行业 在 冶金 .电力 ,石化 煤炭、 城镇 化 建设 
的 拉动 下 ,保持 了 10 多 年 的 两 位 数 增长 。 
”在 重大 技术 装备 国产 化 工作 的 推动 下 ,我 国 通 
用 机 械 行业 已 形成 了 一 批 开发 能 力 强 、 加 工 手段 齐 
全 制造 技术 水 平 较 高 的 大 型 通用 机 械 装备 制造 企 
业 , 如 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 (简称 沈 鼓 )、 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 (简称 陕 鼓 ) 上海 鼓 
风机 厂 有 限 公 司 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 (简称 
杭 氧 ) .四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 (简称 
四 川 空 分 ) ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 上 海 电气 集团 
上 海 大 隆 机 器 厂 有 限 公司 ,无锡 压缩 机 股份 有 限 公 
司 .沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公司 .四 川 金 星 压 缩 
机 制造 有 限 公司 .湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 ,大 


耐 泵 业 有 限 公 司 .中核 苏 闪 科 技 实业 股份 有 限 公 
司 、 自 贡 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 、 重 庆 通用 工业 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 等 。 我 国 通用 机 械 行 业 骨 干 企业 
的 生产 规模 .加工 设备 .设计 能 力 等 处 于 国际 先进 
水 平 。 

截至 2014 年 年 底 , 通用 机 械 行业 拥有 规模 以 
上 企业 5 309 家 ,全 行业 拥有 资产 总 额 7 560 亿 元 ， 
从 业 人 员 93 万 人 ,全 年 实现 主 营业 务 收 入 9 384 亿 
元 ,完成 出 口交 货 值 1 020 亿 元 ,实现 利润 总 额 631 
亿 元 。 

进入 “十 二 五 ”以 来 ,我 国 经 济 经 过 前 10 年 的 
高 速 增长 后 , 重 化 工业 建设 基本 完成 。 通 用 机 械 行 
业 面 向 的 冶金 .电力 .石化 .煤炭 等 领域 已 形成 产能 
过 剩 的 局 面 ,新 上 项 目 越 来 越 少 , 自 “十 二 五 ”以 来 ， 
通用 机 械 行 业 的 增 速 逐年 下 降 , 到 2014 年 年 底 已 
FES 6.3%, 

2010—2014 年 ,通用 机 械 行业 的 工业 总 产值 、 
主 营 业务 收入 ,利润 等 主要 经 济 指标 的 增 速 逐年 回 
落 。 从 统计 数据 看 , 自 2013 年 起 行业 发 展 增 速 大 
幅 回 落 。2010 一 2014 年 我 国 通用 机 械 行 业主 要 经 
济 指标 完成 情况 见 表 1。 


” 表 1 2010—2014 年 我 国 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 














工业 总 产值 出 口交 货 值 主 营业 务 收入 利润 总 领 

ft 金额 | 同比 增长 | 金额 | 同比 增长 | 金额 “| 同比 增长 | 金额 “| 同比 增长 

| ( 亿 元 ) | (%) | ( 亿 元 ) ( 亿 元 ) | (%) | ( 亿 元 ) | (%) 
2010 6 213.21 | 32. 50 
2011 7 195. 59 29. 53 
2012 7 843. 96 11. 86 
2013 9 250. 00 10.65- 
2014 9 560. 00 1.31 





2010—2014 年 ,通用 机 械 行业 进口 平均 增 速 
2.14% , 出品 平 均 增 速 13. 19% ,进出 口 顺差 逐步 微 





升 。2010--2014 年 我 国 通用 机 械 行业 进出 口 情况 
见 表 2。 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


表 2 2010—2014 年 我 国 通用 机 械 行业 进出 口 情况 


| 进口 | 


is 








BO 。 ， | 贸易 差额 (亿美 元 ) 

.同比 增长 (%) (出 口 -进口 ) 
50. 49 

sl 58. 40 


2014 48.35 230 5 23 on 


二 “十 二 五 "通用 机 械 行业 取得 的 成 就 

(一 ) 重 大 技术 装备 国产 化 取得 新 成 果 

“十 二 五 "期 间 ,通用 机 械 行业 紧 紧 依托 重大 能 
源 工程 建设 项 目 ,集中 力量 研制 核电 、 超 ( 超 ) 临界 
火电 ,油气 长 输 管线 ,大 型 LNG 等 重点 领域 的 关键 
设备 ,取得 一 系列 重大 突破 。 

1. 长 输 管线 压缩 机 组 国产 化 

长 输 管线 压缩 机 组 是 天 然 气 长 输 管道 的 “ 心 
E, 是 用 于 天 然 气 沿途 输送 过 程 中 增 压 ,保障 天 


然 气 使 用 的 压力 设备 。 长 期 以 来 ,该 压缩 机 市 场 被 ， 


国外 少数 公司 董 断 。 
“十 二 五 ”以 来 ,依托 西 气 东 输 工程 ,国家 能 源 
局 组 织 推进 长 输 管线 关键 设备 国产 化 。 沈 鼓 承 接 
了 首 台 ( 套 )2 万 kW 电 驱 “天 然 气 长 输 管 线 压缩 机 
组 ”( 包 括 压 缩 机 、 电 动机 和 大 容量 变频 器 三 个 关 
键 设备 ) 的 研制 任务 。 经 过 几 年 的 艰苦 努力 ,研制 
成 功 并 顺利 在 西安 高 陵 站 投入 运行 。 该 机 组 创造 
了 电动 机 转速 、 变 频 器 容量 等 多 项 国内 第 一 , 整 机 
性 能 达到 国际 先进 水 平 ,树立 了 我 国 重大 装备 制造 


业 一 座 新 的 里 程 碑 ,实现 了 我 国 油气 管道 输送 行业 


多 年 的 梦想 。 该 项 目的 完成 ,打破 了 多 年 来 外 国 公 
司 在 长 输 管线 压缩 机 领域 垄断 的 局 面 ,推动 了 我 国 
压缩 机 行业 和 西 气 东 输 事业 的 发 展 。 电 驱 压 缩 机 
组 已 在 西 四 线 , 西 五 线 上 得 到 推广 应 用 。 

2. 大 型 空 分 设备 国产 化 | 

2013 年 4 月 26 日 , 杭 氧 与 中 国 神华 宁夏 煤 业 
集团 公司 签署 了 400 万 t/a 煤 制 油 项 目 中 的 6 套 
10 万 m/h 空 分 设备 的 设计 、 供 货 和 服务 合同 , 合 
同 金额 约 17 亿 元 。 此 份 订单 无 论 在 合同 金额 . 空 
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分 设备 等 级 上 , 还 是 在 制 氧 总 容量 上 , 均 居 国内 气 
体 分 离 设备 行业 第 一 、 世 界 前 列 。 | 

沈 鼓 承担 了 为 10 万 m/h 空 分 设备 配套 的 空 
气压 缩 机 组 的 研制 任务 ,这 是 目前 国内 研制 的 最 大 
的 轴 流 + 离心 式 的 压缩 机 组 ,其 气量 为 60 万 m’/h, 
增 压 机 出 口 压力 为 6. 0MPa ,为 国内 首创 ,开创 了 特 
大 型 空 分 设备 压缩 机 国产 化 的 先河 。 为 了 验证 压 
缩 机 的 各 项 性 能 指标 , 沈 鼓 在 营口 新 厂区 建设 了 国 
内 最 大 的 7.5 万 kW 试车 台 位 ,以 满足 10 万 m/h 
空 分 设备 压缩 机 的 全 负荷 性 能 试验 的 需要 ,2015 
年 8 月 , 沈 鼓 10 万 m/h 空 分 装置 压缩 机 成 功 出 厂 
验收 ,各 项 性 能 指标 满足 了 设计 要 求 , 优 于 国际 标 
准 ,达到 了 国际 先进 水 平 。 

“十 二 五 ”以 来 ,国内 大 型 空 分 设备 不 仅 实现 了 
国产 化 ,而 且 已 有 30 多 套 1 F -12 F m/h 的 大 型 
空 分 设备 远 销 国际 市 场 ,在 亚洲 欧洲、 北美 及 德 
国 西班牙 ,伊朗 、 墨 西 哥 等 国家 和 地 区 投入 运行 ， 
特别 是 杭 氧 已 有 6 万 m/h 、12 万 m/h 空 分 设备 销 
往 国外 ,这 是 我 国 气体 分 离 设 备 制造 业 一 大 进步 。 
另外 ,由 梅 塞 尔 `.AP 、 普 莱克 斯 、 林 德 . 法 液 空 等 外 
资 企业 在 中 国境 内 投资 工业 气体 项 目 时 ,也 部 分 选 ， 
用 了 杭 氧 、 四 川 空 分 杭州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公 
司 .杭州 中 泰 深 冷 技术 股份 有 限 公 司 、 苏 州 制 氧 机 
有 限 责任 公司 ,苏州 市 兴 鲁 空 分 设备 有 限 公司 等 企 


| 业 生 产 的 国产 空 分 设备 ,充分 证 明了 国产 空 分 设备 
”的 技术 性 能 指标 接近 其 至 达到 了 国际 先进 水 平 。 


3. 超 ( 超 ) 临 界 火 电机 组 阀门 国产 化 
每 套 百 万 千瓦 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 需要 500 
侣 高 端 阀门 ,其 中 90% 依赖 进口 。 自 2012 年 以 


来 ,通用 机 械 行业 在 国家 能 源 局 和 中 国 机 械 工业 联 
合 会 (简称 中 机 联 ) 的 文 持 下 ,依托 10 个 超 ( 超 ) 临 
界 火 电 项 目 推进 电站 阀门 国产 化 ,组 织 50 多 家 企 
” 业 , 进 行 联合 攻关 人 研发。 经 过 近 3 年 的 努力 , 超 
( 超 ) 临 界 火电 机 组 阅 门 国产 化 率 提 高 到 85% 以 


”上 。 随 着 关键 阀门 的 国产 化 推进 ,又 面临 着 为 之 配 


套 的 立 门 执行 机 构 的 国产 化 问题 。 超 ( 超 ) 临 界 火 
”电机 组 需要 配套 电动 执行 机 构 600 多 人 台 .气动 执行 
”机 构 200 多 台 、 气 液 联 动 执 行 机 构 20 多 台 。 在 国 
家 能 源 局 和 中 机 联 的 推动 下 ,通用 机 械 行业 于 2014 
年 11 月 又 组 织 编制 了 “推进 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 
阀门 执行 机 构 国 产 化 方案 ”。 该 方案 目标 是 将 调节 
阀 执行 机 构 的 国产 化 率 从 目前 的 不 足 10% 提高 到 
80% Eo 

4. BHR REE 

依托 国内 核电 工程 建设 ,核电 技术 装备 日 主 化 
水 平稳 步 提 高 ,二 代 改 进 型 核电 大 部 分 核 级 泵 、 阔 
等 实现 了 国产 化 。 

三 代 核 电 关 键 泵 立国 产 化 也 在 顺利 推进 ， 为 
自主 发 展 三 代 核 电 竟 定 了 良好 基础 ,国产 化 率 将 达 
到 70% 以 上 。 

沈 鼓 集团 泵 事业 部 ,大连 深蓝 和 泵 业 有 限 公司 、 
ERKE ARAR EENES RARA, 
KOKE ARAF CEIR RA ARA 
Fl ( fa PROLIF My) FREE, SA A 
TRA RETA MRE BER REF 
Re REE R BE AKR ,设备 冷却 水 
KERR SRO KERR HER UK. 
AMES PP 、 岭 澳 核 电站 ,宁德 核电 
站 等 安装 或 投入 使 用 。 到 目前 为 止 ,二 代 核 电站 的 
核 二 ,三 级 泵 全 部 实现 了 国产 化 。 

国内 泵 生产 企业 又 根据 CAP1400 三 代 核 电 研 
制 了 核 级 泵 。 如 大 连 深蓝 泵 业 有 限 公 司 为 广东 台 
山 EPR 三 代 核 电 提供 了 首 人 台 ( 套 ) 冷 却 水 稍 , 技 术 
指标 达到 国际 先进 水 平 ,部 分 指标 超过 国际 水 平 ， 
并 成 功 通过 了 美国 ASME 联检 组 的 审核 ,取得 了 核 
安全 1.2.3 RHE. Se AE ASME N NPT 
认证 。 


以 红 沿 河 项 目 为 依托 工程 ,江苏 神通 阀门 股份 
有 限 公司 和 中 广 核 工程 有 限 公司 联合 研制 开发 的 
百 万 千瓦 压 水 堆 核电 站 核 二 级 安全 壳 隔 离 蝶 闪 各 
项 技术 指标 均 达 到 国际 先进 水 平 。 以 秦山 二 期 扩 
建 项 目 为 依托 工程 ,中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 
司 和 中 核 集团 秦山 核电 联营 有 限 公司 联合 研制 开 
发 的 大 型 压 水 堆 核电 站 3 种 核 一 级 阀门 和 4 种 核 
二 级 阀门 均 达到 了 设计 要 求 ,特别 是 其 中 的 核 一 级 
高 Cv 值 旋 启 式 止 回 阁 和 核 二 级 电动 弹簧 式 平行 双 
疗 板 闸 效 的 研制 填补 了 国内 空白 ,达到 国外 同类 产 
品 水 平 。 大 连 大 高 立 门 股份 有 限 公司 以 红 沿 河 . 方 
家 山 、AP1000 三 门 海 阳 等 为 依托 项 目 , 研 发 主义 
ARRA HE BATES ONT E 
内 空白 ,达到 国外 同类 产品 水 平 。 

近年 来 ,核电 闪 门 制造 企业 分 别 与 中 国 广东 核 
电 集团 有 限 公 司 和 中 国 核 工 业 集团 有 限 公司 等 业 
主 单位 联合 ,在 一 些 关键 核 级 阀门 的 研发 上 取得 了 
可 喜 的 进展 。 根 据 目前 秦山 . 红 沿 河 项 目 核 级 阀门 
招标 情况 ,结合 阀门 行业 已 有 的 能 力 及 业绩 , 红 沿 
河 3.4 号 机 组 国产 化 率 有 望 实现 70% 以 上 。 

5. 长 输 管线 阀门 国产 化 

为 了 改变 长 输 管线 阀门 过 去 长 期 依赖 进口 的 
状况 ,“ 十 二 五 "期 间 , 通 用 机 械 行业 组 织 了 阀门 企 
业 进 行 攻关 ,实现 了 国产 化 。 以 自贡 高 压 阀门 股份 
有 限 公司 成 都 乘 风 阀 门 有 限 公司 .上海 耐 菜 斯 ， 
詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公司 和 五 洲 阀门 有 限 公司 等 
为 代表 的 一 批 企业 采用 先进 的 CAD/CAE/CFD $ 
件 进行 设计 、 分 析 和 优化 ,掌握 了 具有 自主 知识 产 
权 的 核心 和 关键 技术 及 关键 工艺 阀门 结构 设计 、 
强度 计算 、 有 限 元 分 析 、 焊 接 和 质量 控制 等 ,开发 成 
TH} 40in 和 48in Class600 及 Class900 全 焊接 球阀， 
所 有 技术 性 能 指标 均 满足 西 气 东 输 主 干线 的 要 求 。 
这 些 新 产品 的 开发 填补 了 国内 空白 ,一 些 产品 已 达 
到 或 接近 世界 先进 水 平 ,并 批量 应 用 。56in 大 口径 
阀门 也 研制 成 功 ,即将 投入 使 用 。 

6. 天 然 气 液化 (LNG) 装 备 国产 化 

随 着 天 然 气 产业 的 迅速 崛起 ,天然气 液化 装置 
所 占 气体 分 离 设备 行业 的 比重 不 断 加 大 。 以 四 川 
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空 分 公司 为 代表 的 气体 分 离 设备 制造 企业 近年 来 
在 液化 天 然 气 产业 中 取得 了 丰硕 的 成 果 , 产 品 包括 


LNG 液化 装置 .LNG 贮 槽 .LNG WE WAA R 


等 ,LNG 液化 装置 的 日 处 理气 量 也 从 原来 的 5 万 ~ 
15 万 m? 提升 到 500 万 m ,LNG 贮 本 容积 提升 到 了 
3 万 m ,技术 从 单一 的 压缩 膨胀 流程 发 展 到 了 混合 
冷 剂 制冷 液化 流程 带 预 冷 的 N, - CH, 混合 工 质 
膨胀 制冷 液化 流程 .丙烷 预 冷 混合 冷 剂 制冷 液化 流 
程 等 多 种 形式 。 | 

四 川 空 分 经 过 多 年 努力 ,完成 了 混合 冷 剂 天 然 
气 液化 工艺 技术 、 天 然 气 液化 装备 集成 技术 、 天 然 
气 液化 冷 箱 集成 技术 .高压 大 单元 镍 焊工 艺 技术 的 
研究 ,开发 出 C3/MRC 丙烷 预 冷 混合 冷 剂 液化 工艺 
流程 ,取得 多 项 专利 技术 ,并 相继 开发 了 内 蒙古 兴 
圣 200 万 m’'/d 天 然 气 液化 成 套装 置 .张家口 100 
万 m’/d LNG 混合 冷 剂 工艺 成 套装 置 博爱 三 峡 60 
万 m /vd LNG 设备 , 且 均 处 于 国内 领先 水 平 。 四 川 
空 分 承接 的 内 蒙古 兴 圣 200 万 md 的 液化 天 然 气 
装置 已 于 2014 年 投入 运行 ,承接 的 中 石油 山东 泰 
安 260 万 m /d(60 万 t/a) 天 然 气 液化 装置 已 投入 
运行 。 这 两 套 天 然 气 液化 装置 成 功 运行 ,加 快 推 进 
了 大 型 LNG 技术 装备 自主 化 , 冷 剂 压缩 机 、 冷 箱 、 
挥发 气 (BOG ) 压缩 机 低温 泵 阀 等 关键 设备 陆续 研 
发 成 功 。 虽 然 这 两 套装 置 在 天 然 气 液化 领域 属 中 
等 规模 ,但 它们 是 我 国 中 大 型 LNG 液化 装置 从 无 
到 有 的 首创 ,是 自主 创新 ,掌握 流程 技术 .实现 全 部 
机 组 国产 化 的 典范 ,为 我 国 天 然 气 液化 产业 的 技术 
进步 做 出 了 贡献 。 有 目前 ,国内 企业 已 经 具备 了 规模 
更 大 .国际 主流 的 LNG 技术 装备 自主 化 的 能 力 。 

“十 二 五 ”以 来 ,一 批 重大 成 套 技术 装备 实现 自 
主 化 ,使 我 国 能 源 安 全 保障 能 力 显 著 提高 。 核 电机 
组 . 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 等 成 套 技术 装备 的 国产 
化 ,保障 了 百 万 千瓦 核电 站 ` 百 万 千瓦 超 ( 超 ) 临 界 
火电 站 等 国家 重大 能 源 工 程 的 建设 和 运行 ,进而 保 
障 了 国家 能 源 安全 。 天 然 气 长 输 管道 关键 设备 和 
天 然 气 液化 .大 型 空 分 成 套装 备 的 国产 化 ,特别 是 
全 部 采用 国产 压缩 机 组 的 西 二 线 高 陵 增 压 站 的 顺 
利 投 运 ,解决 了 困扰 我 国 天 然 气 行业 多 年 的 “心脏 
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病 ” 问 题 ,标志 着 我 国 的 油气 管 网 大 动脉 从 此 不 再 
受制 于 人 。 | 

(二 ) 产 业 升 级 加 快 

经 过 多 年 的 发 展 ,我 国 通用 机 制造 业已 经 具有 
相当 大 的 规模 ,企业 在 做 大 的 同时 ,创新 能 力也 不 
断 增强 。 一 批 新 型 高效、 高 精度 的 制造 工艺 技术 
在 通用 机 械 制 造 业 中 得 到 广泛 应 用 ,为 改善 产品 质 
量 .研制 高 新 产品 创造 了 条 件 。 通 用 机 械 制 造 企业 
加 大 投入 ,提高 加 工 手段 ,产业 升级 的 步伐 不 断 
miko . 

凯 泉 泵 业 相对 于 国内 其 他 泵 制造 企业 ,起 步 相 
对 较 晚 ,但 凯 泉 泵 业 及 时 进行 产品 结构 调整 和 产品 
升级 ,产品 已 从 普通 清水 泵 全 面 转 向 工业 用 泵 领域 
(包括 石化 硝 、 电 站 用 泵 、 核 泵 等 ) ,已 引起 行业 的 
瞩目 。 

为 了 加 快 产品 结构 调整 , 凯 泉 泵 业 在 提高 企业 
的 开发 能 力 和 制造 、 试 验 水 平等 方面 加 大 投入 ,每 
年 拿 出 年 销售 额 5% 的 经 费用 于 技术 研发 投入 , 先 
后 引进 了 世界 先进 的 水 力 设计 软件 ,建立 了 内 流 场 
粒子 成 像 测试 系统 ,引进 了 激光 快速 成 型 仪 ,大 型 
三 坐标 测量 机 等 先进 的 研发 设施 。 建 造 了 用 于 百 
万 千瓦 核电 核 二 .三 级 泵 工 况 功能 验证 的 热 冲击 试 
验 台 和 杂质 试验 台 ,高 精度 .多 功能 四 象限 . 原 位 标 
定 的 水 力 机 械 研究 试验 台 等 。 凯 泉 泵 业 为 企业 的 
转型 升级 共 投 资 了 近 6 亿 元 ,已 完成 设计 手段 .加 
工装 备 、 检 测 条 件 的 提升 ,为 企业 的 产品 结构 调整 
和 升级 ,转变 企业 发 展 方式 提供 了 基础 保障 。 

上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 在 “十 二 五 期 间 
加 大 产业 升级 力度 ,特别 是 产品 升级 方面 取得 明显 
成 效 。 自 主 成 功 研发 配套 巴基斯坦 恰 希 玛 核电 二 
期 工程 的 340MW 机 组 常规 岛 主 给 水 泵 组 已 交付 投 
运 ;研制 的 首 台 国产 AP1000 核电 站 常规 岛 给 水 泵 
组 前 置 泵 胜利 交付 ;完成 了 1 000MW 级 (50% 容 
量 ) 超 超 临 界 火电 机 组 FK6A40 型 锅炉 给 水 泵 的 国 


产 化 ,填补 了 国内 空白 ,已 用 于 江苏 华电 句 容 发 电 


有 限 公司 ,各 项 指标 均 达 到 国际 间 类 产品 先进 水 
平 ;完成 了 1 000MW 级 超 超 临 界 机 组 HZB303 - 
720 前 置 泵 系列 化 的 设计 和 生产 ;完成 了 660MW 





超 临界 火电 机 组 (50% 容量 ) HPT350 - 370 型 给 水 
和 泵 研发 生产 。 该 公司 在 2012 年 共 获 专利 31 项 。 

在 激烈 的 市 场 竞争 中 ,加 快 产业 升级 已 成 为 企 
业 的 普遍 共识 。 在 产业 升级 中 ,出 东 华 成 泵 业 集团 
由 以 真空 泵 为 主 的 单一 产品 向 精密 减 变速 机 产品 
发 展 。 该 公司 从 高 端 人 手 , 生 产 的 产品 可 与 德国 产 
唱 相 媲美 ,为 企业 的 发 展开 辟 了 新 途径 。 该 公司 自 
主 开发 出 具有 国际 先进 水 平 的 精密 减速 机 、H 系列 
” 立 式 精密 减速 器 KPL 系列 重 载 圆锥 圆柱 行星 齿轮 
减速 器 .ML 系列 模块 化 大 型 减速 器 及 MM 系列 圆锥 
圆柱 齿轮 减速 器 。 这 5 类 产品 均 采 用 了 热处理 变 
形 控制 . 轮 齿 齿 面 磨 前 裂纹 与 烧伤 控制 . 齿 面 强化 
等 技术 ,使 齿 向 载荷 分 布 均匀 ,具有 强度 高 .噪声 
低 、 振 动 小 等 特点 。 

江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股份 有 限 公司 从 生 
产 为 空调 配套 的 小 风扇 发 展 到 生产 通风 机 产品 ,之 
后 又 发 展 到 生产 鼓风机 产品 , 紧 接着 又 开发 了 离心 
压缩 机 和 燃气 轮机 ,近期 又 研制 了 磁悬浮 高 速 鼓 风 
机 ,企业 实现 了 大 步 跨越 ,已 进入 到 风机 高 端 制造 
企业 的 行列 。“ 十 二 五 " 以 来 ,公司 以 加 快 产品 结构 
调整 ,以 “服务 + 制造 + 服务 ”的 业务 模式 向 用 户 提 
供 供 风 系 统 需 求 分 析 、 供 风 系 统 研发 设计 、 离 心 风 
机 产品 制造 、 供 风 系 统 节能 改造 等 全 生命 周期 的 供 
风 系统 解决 方案 。 

杭州 钱 江 于 燥 设 备 有 限 公 司 是 一 家 生产 干燥 
设备 的 民营 企业 。 该 公司 已 从 专门 生产 干燥 设备 
向 生产 生物 质 燃 烧 、 生 物质 能 源 的 高 效 利用 、 生 物 
质 炭 化 及 生物 质 有 机 肥 的 成 套装 置 发 展 ,其 产品 已 
应 用 到 节能 、 环 保生 态 等 领域 。 这 些 新 能 源 设备 
可 用 于 农林 废弃 物 的 炭化 处 理 , 制 成 生物 炭 有 机 
肥 ; 可 以 对 死亡 禽 畜 进行 无 害 化 处 理 , 即 对 死亡 的 
禽 畜 依 次 进行 粉碎 干燥 脱水 ,收集 脱水 后 的 油 和 
生物 质 返 回 干燥 工艺 作为 干燥 能 源 ,最 后 将 燃烧 后 
的 潭 (生物 炭 ) 制 成 碳 基 有 机 肥 。 该 企业 已 由 纯 机 
械 制 造 向 环保 和 资源 利用 领域 发 展 。 

上 海 东方 压缩 机 有 限 公 司 从 制造 工艺 气体 压 
缩 机 配件 起 家 ,通过 与 中 石化 、 中 石油 等 用 户 共同 
开发 工艺 气体 压缩 机 , 现 已 成 为 国内 工艺 气体 压缩 


机 整 机 的 主要 供应 商 之 一 ,并 实现 了 大 型 工艺 气体 
压缩 机 出 口 的 目标 。 

上 海 东 方 压缩 机 制造 有 限 公司 成 立 10 年 来 ， 
坚持 把 原 上 海 压 缩 机 制造 有 限 公司 从 美国 德 莱 塞 
兰 引 进 的 国际 先进 技术 ,通过 东方 压缩 机 这 一 小 小 
的 平台 保存 了 下 来 ,使 我 国 工 艺 气体 压缩 机 技术 的 
发 展 至 少 向 前 推进 了 几 十 年 。 该 公司 生产 的 大 型 
氢气 压缩 机 在 多 部 硅 行业 代替 了 进口 ,是 获得 美国 
CDI 设计 院 推 荐 的 压缩 机 技术 与 国外 水 平 相当 的 
压缩 机 制造 商 ; 在 乙 丙 橡胶 行业 ,该 公司 生产 的 人 
丙烯 压缩 机 在 中 石油 吉 化 装置 中 一 举 全 部 代替 进 
口 产品 ,为 用 户 节约 成 本 近 2 400 万 元 ,并 一 次 开车 
成 功 ,填补 了 国内 聚 丙 烯 压缩 机 生产 的 空白 “十 二 
五 "期间, 该 公司 与 美国 CE 日 本 日 立 等 燃 机 配套 
开发 的 6G 系列 焦 炉 煤气 压缩 机 ,在 徐州 天 裕 集 团 、 
铜陵 新 亚 星 焦化 集团 等 均一 次 开车 成 功 , 并 成 为 焦 
炉 煤 气 发 电 及 尾气 回收 行业 首 推 的 压缩 机 制造 
企业 。 a 

上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 通过 技 
术 创 新 先后 开发 了 在 大 型 空 分 设备 中 提取 高 纯度 
稀有 气体 的 氨 、 抱 装置 ,打破 了 几 十 年 来 稀有 气体 
提取 设备 为 国外 垄断 , 氨 、 和 扎 气 体 大 部 分 依赖 进口 
的 局 面 ,该 项 目 以 独立 外 挂 氮 \ 氰 气 提取 装置 ,一 步 
多 级 精 饮 获 得 可 直接 充 瓶 的 高 纯度 气体 技术 获得 
国内 首创 .国际 一 流 的 成 果 。 

合肥 通用 机 械 研 究 院 在 坚持 科研 工作 不 放松 
的 情况 下 ,也 不 断根 据 市 场 需 求 进行 产品 升级 。 该 
院 为 军工 研制 的 新 一 代 高 压 空气 干燥 过 滤 装 置 , 具 
有 体积 小 .重量 轻 .工作 可 靠 .压缩 空气 质量 要 求 高 
等 优点 。 在 该 干燥 过 滤 装 置 的 开发 过 程 中 ,着 重 对 
进 气 立 门 结构 进行 试验 攻关 ,研制 出 了 可 以 代替 四 
阀 结构 的 组 合 换 疝 阀 , 在 结构 ,工艺 、 密 封 方面 进行 
了 创新 和 突破 ,使 得 该 组 合 阐 具 有 体积 小 重量 轻 、 
成 本 低 \ 使 用 寿命 长 等 优点 ,并 已 申请 专利 。 

杭州 日 盛 净化 设备 有 限 公 司 在 产业 升级 的 过 
程 中 ,先后 开发 出 了 SSD( 纯 不 锈 钢 ) 系列 和 PD 
制 板 翅 式 ) 系 列 模块 化 冷冻 式 干燥 机 ,新 型 节能 的 
压缩 空气 零 气 耗 再 生 ZERO PURGE 系列 产品 ,并 
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为 军工 海上 钻井 平台 提供 了 净化 设备 。 该 公司 生 
产 的 过 滤器 滤芯 通过 了 欧洲 AEA 实验 室 的 检测 认 
证 ,产品 进入 欧美 的 高 端 市 场 。 该 公司 在 销售 模式 
上 已 经 开始 尝试 从 原 有 的 单纯 销售 产品 逐步 向 
EMC 能 源 合同 管理 .配套 建站 供 气 (销售 产品 变 成 
销售 气体 ) 以 及 设备 租赁 服务 等 多 种 销售 服务 模式 
转变 。 T 
景 津 环保 股份 有 限 公 司 原先 只 是 生产 压 滤 机 
的 一 种 元 器 件 一 一 橡胶 压 滤 板 的 小 企业 ,为 了 解决 
压 滤 机 的 核心 部 件 一 一 隔膜 滤 板 的 生产 问题 ,企业 
投入 大 量 的 人 力 、 物 力 不 遗 余力 地 进行 研发 ,终于 
研制 出 与 德国 产品 相 德 美的 隔膜 滤 板 ,并 从 生产 部 
件 发 展 到 生产 压 滤 机 整 机 产品 。 该 公司 近年 来 扒 
出 新 产品 182 项 ,研发 的 节能 高 效 快速 压 涉 机 、 污 
泥 处 理 专用 压 滤 机 、 聚 丙烯 高 压 隔 膜 快 开 式 压 滤 机 
等 产品 技术 水 平 达 到 国际 领先 水 平 。 特 别 是 污 泥 
处 理 大 型 压 滤 机 的 研发 成 功 推动 了 城市 污水 污 泥 
处 理 行业 的 发 展 ,为 环保 事业 的 发 展 做 出 了 贡献 。 
目前 ,山东 景 津 集团 已 跻身 世界 一 Wa 小 机 
制造 企业 行列 。 

“十 二 五 ”以 来 ,通用 机 械 行业 的 一 批 民营 企业 
在 产业 升级 方面 取得 明显 成 效 。 

(三 ) 知 识 产 权 保护 得 到 进一步 重视 

“十 二 五 "期间, 通用 机 械 制 造 企 业 处 于 转型 升 
级 的 关键 时 期 ,发 挥 知 识 产 权 保护 激励 创新 从 而 引 
领 企业 发 展 与 经 济 转型 的 制度 功能 ,是 通用 机 械 行 
业 由 大 到 强 发 展 的 必然 要 求 ,也 是 未 来 赢得 竞争 优 
势 的 重要 基础 。 知 识 产权 保护 有 力 地 促进 了 通用 
机 械 行业 自主 创新 能 力 的 提升 ,企业 申报 专利 的 积 
极 性 不 断 提高 。 正 是 在 知识 产权 保护 激励 下 ,通用 
机 械 行业 涌现 出 越 来 越 多 的 创新 型 企业 ,并 正在 汇 
来 成 为 推动 我 国 通用 机 械 行业 迈 向 制造 强国 的 中 
坚 力量 。 

据 中 国 通用 机 械 工业 协会 分 离 机 机 分 会 对 
家 企业 的 统计 ,4 年 来 8 家 企业 获得 各 类 专利 425 
项 ,其 中 发 明 专利 83 项 。 

据 中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 的 不 完全 
统计 ,截止 到 2014 年 ,重点 会 员 企业 获 国 家 专利 局 
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批准 的 发 明 专利 、 实 用 新 型 专利 共 550 项 。 
沈 鼓 等 一 批 承担 重大 技术 装备 项 目的 骨干 企 


” 亚 , 其 80% 以 上 的 产品 都 是 新 产品 ,每 年 申报 的 专 


利 数 量 以 20% 的 速度 增长 。 

为 争夺 国际 市 场 ,保护 自 有 的 知识 产权 ,很 多 
企业 不 仅 申请 国内 的 专利 ,而 且 还 申请 了 国外 的 专 
利 。 例 如 ,分 离 机 械 行业 的 景 津 环保 股份 有 限 公司 
是 一 家 民营 企业 ,是 全 球 规格 最 全 产量 最 大 的 压 
滤 机 专业 制造 商 、 销 售 商 和 服务 商 , 同 时 专业 生产 
料 浆 搅拌 、 滤 饼 输 送 、 滤 饼 粉 碎 等 压 滤 机 配件 及 附 
属 设备 ,为 用 户 提供 最 佳 整体 过 滤 方 案 。 其 产品 销 
往 世界 各 地 ,连续 九 年 全 球 产销 量 第 一 ,已 为 欧盟 、 
美国 俄罗斯. 日本、 巴西 .南非 .澳大利亚 等 123 个 
国家 和 地 区 的 客户 服务 ,成 为 世界 品牌 。 为 了 保护 
和 目 有 的 知识 产权 , 该 公司 已 获得 各 类 专利 123 m, 
其 中 发 明 专利 24 项 ,国际 发 明 专利 5 项 , 仅 2013 
年 就 申报 专利 26 项 。“ 景 津 ”商标 取得 了 马德里 国 
际 商 标注 册 保护 。 

山东 天 力 干燥 股份 有 限 公 司 是 集 干 燥 系 统 设 


” 计 、 产 品 开发 试验、 制造 为 一 体 ,为 用 户 提供 解决 


方案 的 专业 公司 。 该 公司 在 干燥 工艺 .干燥 设备 方 
面 已 取得 专利 126 项 ,其 中 发 明 专利 46 项 。 
江苏 大 丰 丰 泰 流体 机 械 科 技 有 限 公司 自主 研 


发 的 同步 回转 压缩 机 ,先后 获得 5 项 专利 ,其 中 ,2 


项 是 发 明 专 利 ,3 项 是 实用 新 型 专利 。 同 时 ,该 项 
E a AR 
体 专利 正在 审批 中 。 

四 川 金星 清洁 能 源 装 备 股份 有 限 公 司 坚持 技 
术 创 新 ,取得 90 多 项 专利 技术 ,产品 远 销 土耳其 、 
秘鲁 .巴基斯坦 ` 备 加 拉 国 、 乌 克 兰 .乌兹别克 斯 
坦 哈萨克 斯 坦 、 朝 鲜 、 苏 丹 、 缅 旬 、 土 库 曼 斯 坦 及 白 
俄罗斯 等 国家 。 

(四 ) 产 业 技术 联盟 悄然 兴起 

科研 院 所 改制 后 ,我 国 通用 机 械 制造 企业 始终 


不 能 掌握 制约 产业 发 展 的 关键 共性 技术 ,而 单 靠 行 


业内 的 一 两 家 企业 又 难以 突破 国外 的 技术 封锁 。 
这 就 需要 探索 建立 在 市 场 经 济 条 件 下 共性 技术 的 
有 效 供给 体系 。 产 业 技术 联盟 有 利于 集中 产业 内 





”研发 资源 ,增加 行业 技术 储备 ,提高 产业 共性 技术 
”研发 能 力 。 因 此 ,在 构建 共性 技术 研发 基地 之 外 ， 
“ 通过 促进 形成 产业 技术 联盟 ,有 利于 丰富 并 形成 有 
” 效 的 共性 技术 供给 体系 。 
”在 我 国 通用 机 械 制造 业 相对 集中 的 地 区 , 浙 
” 江 、 江 苏 、 山 东 \ 广 东 \ 四 川 等 地 的 通用 机 械 制造 企 
。 业 都 在 积极 筹建 产业 技术 联盟 。 山 东 省 淄博 市 博 
山区 是 我 国 泵 产业 相对 集中 地 区 之 一 ,该 地 区 在 当 
地 政府 的 支持 下 已 于 2013 年 组 建 了 “ 博 出 区 泵 产 
业 技术 联盟 " 。 有 目前 , 博 山 区 泵 产业 技术 联盟 正在 
形成 研发 平台 ,人 才 培 育 、 职 业 培 训 平台 ,产品 试 
验 , 检 测 平台 和 上 、 下 游 产 品 配套 平台 ,区 域 市 场 竞 
争 优势 正 逐 步 形 成 。 

产业 技术 联盟 在 通用 机 械 行 业 正 悄然 兴起 。 
以 合肥 通用 机 械 研 究 院 为 首 组 建 了 “极端 环境 下 重 
大 承 压 设备 设计 制造 与 维护 技术 创新 战略 联盟 ”; 
以 沈 鼓 为 首 组 建 了 “石油 化 工 、 天 然 气 集 输 及 液化 
关键 设备 技术 创新 战略 联盟 ”; 以 陕 鼓 为 首 组 建 了 
“能 量 回收 产业 技术 创新 联盟 " 。 产 业 技术 联盟 目 
前 已 然 成 为 一 种 重要 的 产业 组 织 形式 ,对 产业 发 
展 ,企业 成 长 ,特别 是 高 新 技术 企业 的 快速 成 长 具 


”有 重要 意义 。 


(五 ) 压缩 机 技术 国 ae Rae ae 
家 验收 

2010 se SPLIT IRE EA IL 
究 院 建 设 压 缩 机 技术 国家 重点 实验 室 。2010 年 10 
月 ,实验 室 建设 方案 通过 专家 可 行 性 论证 ,2013 年 
完成 建设 计划 任务 预期 建设 目标 ,2014 年 12 月 , 科 
技 部 组 织 专 家 对 重点 实验 室 进 行 了 验收 并 批准 


排 技 术 、 压 缩 机 寿命 与 可 靠 性 技术 、 产 品 新 技术 4 
个 研究 方向 ,开展 了 压缩 机 工作 过 程 热力 学 与 动力 
学 特性 、 主 机 节能 和 系统 节能 关键 技术 、 整 机 性 能 
预测 ,状态 监测 及 故障 诊断 技术 、 关 键 部 件 失 效 分 
析 及 寿命 预测 等 相关 应 用 基础 与 关键 共性 技术 研 
究 。 与 行业 骨 于 企业 ,研究 院 所 学 校 共同 承担 了 
国家 973 计划 项 目 “ 高 端 压 缩 机 组 高 效 可 靠 及 智能 


该 实验 室 有 围绕 压缩 机 基础 技术 、 压 缩 机 市 能 减 


化 基础 研究 ”,973 计划 课题 “压缩 机 工作 过 程 数值 
仿真 与 节能 关键 技术 研究”, 国家 973 计划 前 期 研 
究 专 项 课题 “压缩 空气 储 能 系统 设计 理论 及 其 控制 
方法 研究 ” ,国家 科技 支撑 计划 项 目 " 大 型 流体 机 械 
节能 技术 研究 与 应 用 ”等 国家 科研 攻关 项 目 。 

压缩 机 技术 国家 重点 实验 室 是 国家 技术 创新 
体系 的 重要 组 成 部 分 ,是 开展 行业 应 用 基础 研究 、 
聚集 和 培养 优秀 科技 人 才 、 开 展 科 技 交流 的 重要 基 
地 ,是 发 展 共性 关键 技术 、 增 强 技术 辐射 能 力 、 推 动 
产 学 研 合作 发 展 的 重要 平台 。 为 进一步 开展 应 用 
基础 研究 、 关 键 技术 和 和 共性 技术 研究 ,提高 行业 技 
术 水 平和 企业 自主 创新 能 力 打 下 了 基础 。 

(六) 产品 节能 取得 成 效 

“节能 环保 ”成 为 全 球 经 济 发 展 的 重要 趋势 ,我 
国 已 经 进入 “ 低 碳 经 济 ”" 时 代 , 面 对 着 起 界 能 源 越 来 
越 严 峻 的 形势 ,我 国 通用 机 械 生 产 企业 大 力 开发 
泵 、 风 机 、 压 缩 机 节能 产品 ,为 用 户 节能 减 排 提供 服 
务 。“ 十 二 五 "期间, 通用 机 械 行业 在 提高 泵 、 风 机 、 
压缩 机 产品 节能 方面 取得 了 成 效 。 

陕 鼓 集团 研制 的 TRT, BPRT 以 及 两 炉 共 用 型 
TRT ,在 实现 一 级 静 叶 可 调 基础 上 ,能够 实现 一 级 
静 叶 全 关闭 , 零 转速 起 动 。 陕 鼓动 力 制造 的 3HTRT 
具有 稳定 提升 高 炉 顶 压 、 降 低 焦 比 、 强 化 冶炼 强度 、 
降 澡 等 优点 , 深 受 用 户 欢 迎 并 远 销 国外 。 目 前 , 陕 
鼓动 力 已 为 5 000m 以 上 高 炉 配置 了 TRT 装置 ,并 
成 功 开 发 烧结 余热 回收 用 SHRT 机 组 。 高 炉 煤 气 
余 压 回收 透 平装 置 已 成 为 高 仿 炼 铁 流程 的 重要 
设备 。 

四 川 空 分 . 杭 氧 着 力 于 LNG 冷 能 利用 的 相关 
技术 研究 ,先后 在 江苏 如 东 .宁波 、 唐 出 开发 出 了 低 
压 氮 循环 .中 压气 循环 利用 天 然 气 冷 能 的 600t/d 
液体 的 空 分 设备 ,开创 了 国产 空 分 设备 冷 能 回收 利 
用 的 先河 。 

低 品 位 余热 回收 利用 技术 方面 ,江西 华电 电力 
有 限 公 司 的 常规 蒸汽 螺杆 膨胀 机 市 场 开 折 成 绩 显 
著 ,订单 过 百 套 。 有 机 工 质 螺杆 膨胀 机 发 电 设 备 在 
“十 二 五 期 间 也 取得 突破 。2013 年 ,浙江 开山 集 
团 总 包 的 天 津 天 丰 钢 铁 的 螺杆 膨胀 发 电站 项 目 一 
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期 工程 顺利 并 网 发 电 , 得 到 市 场 认 同 。 这 是 开山 集 
团 制造 的 国产 化 首 台 ( 套 ) ORC 发 电机 组 ,之 后 又 
取得 了 十 几 套 市 场 订单 。 

山东 长 志 泵 业 有 限 公 司 于 2012 年 完成 了 
HPRT80 -- 960 型 液 力 回收 透 平 装置 的 研制 ,产品 结 
构 设 计 合理 ,达到 了 节能 设计 水 平 ,具有 安全 性 高 、 
可 靠 性 好 、 价 格 低 、 高 效 节能 、 维 修 方便 等 特点 , E 
要 性 能 指标 达到 了 国内 同类 产品 领先 水 平 ,完全 可 
以 替代 进口 产品 。 每 台 液 力 透 平平 均 可 回收 功率 
300kW ,以 年 运转 300 天 计算 , 则 每 台 透 平装 置 每 
年 可 节 电 216 万 kW .h, 节 约 电费 151 万 元 ,经 济 
效益 非常 可 观 。 

真空 设备 行业 的 生产 企业 采用 余热 回收 技术 
将 生产 装置 中 的 余热 回收 产生 燕 汽 , 再 用 余热 燕 汽 
驱动 蒸汽 喷射 真空 泵 ,大 大 降低 了 蒸汽 喷射 泵 的 运 
行 成 本 ,取得 很 好 的 经 济 效益 。 开 发 了 大 型 罗 茨 真 
BR +KPFBSRASRG KP RAS + he 
片 真空 泵 真空 系统 、 大 型 罗 蕊 真空 泵 + RH ASR 
真空 系统 FF RGR RAS FE RES 
装置 和 钢 液 真 空 精炼 炉 中 进行 使 用 和 推广 ,大 大 降 
低 了 装置 的 运行 费用 ,减少 装置 的 污水 排放 。 

截至 2014 年 ,全 国 泵 、 风 机 、 压 缩 机 生产 企业 
先后 共有 五 批 共 230 个 产品 进入 工业 和 信息 化 部 
印发 的 《节能 机 电 设备 (产品 ) 推 荐 目录 》。 其 中 : 
泵 产品 61 个 ,风机 产品 20 个 ,压缩 机 产品 139 个。 

经 企业 申报 和 专家 评审 , 国家 发 展 改革 委 、 财 
政 部 .工业 和 信息 化 部 审定 后 ,三 部 委 于 2013 年 1 
月 11 日 发 布 了 《节能 产品 惠 民 推广 目录 (第 一 
批 )》, 其 中 :和 泵 产品 641 个 风机 产品 34 个 压缩 机 
产品 280 个 ;于 2013 年 5 月 21 日 发 布 了 《节能 产 
品 惠 民 推 广 和 目录 (第 二 批 )》, 其 中 : oe 1 537 
个 .压缩 机 产品 355 个 。 

2013 年 ,浙江 开山 集团 生产 的 JN160 - 33/8 - 
I JN37 -8 螺杆 压缩 机 ,上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 
限 公司 生产 的 UD37A - 8C 螺杆 压缩 机 , 凯 泉 守业 
生产 的 KQSN300 - M13 清水 泵 ,湖南 湘 电 长 沙 水 泵 
三 有 限 公司 生产 的 SGC900 x 800 清水 泵 ,上 海水 泵 
制造 有 限 公 司 生 产 的 0TS300 - 435A, OTS250 - 
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600A 清水 泵 ,以 及 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 生 产 
的 HS(V)125 -80 -350 型 清水 泵 获得 工业 和 信息 化 
部 “能 效 之 星 ” 称 号 。 
通过 “节能 产品 惠 民 工程 ”“ 节 能 机 电 设 备 ( 产 
品 ) 推 荐 目录 ”和 “能 效 之 星 ” 工作 的 实施 ,目前 ， 
菏 、 风 机 、 压 缩 机 三 类 产品 的 节能 产品 占 产品 总 量 
的 比例 有 了 较 大 提高 , 泵 已 由 原 10% 提高 到 25%, 
压缩 机 由 原 18% 提高 到 40% ,风机 由 原 30% 提高 
到 45% 。 
(七 ) 质 量 管理 及 标准 化 工作 得 到 强化 
在 “十 二 五 "期间 ,承担 国家 重大 技术 装备 的 重 
点 骨干 企业 的 质量 意识 进一步 增强 标准 化 工作 也 
得 到 强化 。 
沈 喜 集 团 核电 泵 业 有 限 公司 目前 执行 的 国际 标 
准 主 要 为 ASME 标准 ,GB/T 19001—2008 (ISO 9001: 
2008) 标 准 ,民用 核 安全 设备 设计 、 制 造 标准 (HAF 标 
准 ) 。 沈 鼓 核电 泵 业 有 限 公 司 通过 美国 机 械 工程 师 
学 会 ASME 认证 ,取得 N.NS、NA.、NPT 钢印 和 MO 
资质 ,可 从 事 核 1 级 、2 级 .3 级 泵 的 设计 和 制造 。 
经 国家 核 安全 局 认证 获得 国家 核 安全 局 颁发 的 百 
万 千瓦 级 压 水 堆 核电 厂 核 一 级 、 核 二 级 `、 核 三 级 用 
泵 设计 ,制造 许可 证 。 
承担 核电 装备 国产 化 的 阔 门 制造 企业 根据 “全 
国民 用 核 安全 设备 经 验 反馈 现场 会 " 核 安全 大 检查 
的 相关 要 求 ,对 核电 设备 设计 、 制 造 整个 流程 全 面 
开展 了 核 安全 自 查 活动 。 对 在 自 查 中 发 现 的 问题 
做 到 边 查 边 改 ,立行 立 改 。 通 过 自 查 活动 ,梳理 了 
企业 在 质量 管理 过 程 中 的 薄弱 环节 ,进一步 完善 了 
企业 的 质量 管理 制度 ,对 检查 活动 中 发 现 的 问题 ， 
通过 制定 整改 措施 并 落实 到 位 ,使 全 体 员工 的 “ 核 
电 无 小 事 "的 质量 意识 得 到 了 进一步 提高 ,提升 了 
企业 的 核 安全 文化 。 做 到 “凡事 有 章 可 循 、 凡 事 有 
人 负责 ,凡事 有 人 验证 ,凡事 有 据 可 查 ” 的 核 安 全 理 
念 ,提升 了 企业 整体 质量 管理 水 平和 员工 的 质量 意 
识 ,使 产品 的 质量 得 到 保证 。 
石家庄 强大 有 泵 业 集团 有 限 责任 公司 的 质量 管 
理 体系 经 过 不 断 地 调整 与 强化 已 逐步 成 熟 和 规范 。 
2012 年 ,该 公司 结合 重点 项 目的 立项 和 实施 ,不 断 


完善 其 质量 检验 计划 和 质量 控制 文件 ,编制 细 化 了 
各 种 规范 ,填补 了 质量 控制 中 存在 的 空白 点 。 同 
”时 ,严格 执行 相关 规定 ,实施 全 过 程 .全 工序 质量 要 
素 控制 。 该 公司 质 管 部 门 在 严格 执行 新 采购 管理 
办 法 的 同时 ,重点 加 强 了 对 供应 商 的 审查 。 在 合同 
评审 方面 ,加 强 了 对 客户 质量 要 求 及 验收 标准 的 识 
别 。2012 年 组 织 工艺 纪律 检查 1 800 余 项 次 ,总 体 
工艺 纪律 贯彻 率 98.3% ,与 往年 相 比 有 较 大 提升 ; 
全 年 周期 内 计量 器 具 周 检 率 100% , 周 检 合 格 
率 99. 63% 。 

石家庄 工业 泵 厂 有 限 公司 以 综合 管理 体系 运 
行 控制 为 手段 ,不 断 加 强 月 度 体系 检查 和 例会 制 
度 ,强化 过 程 管理 ,使 管理 体系 运行 更 加 扎实 ,确保 
了 公司 产品 质量 的 稳步 提高 。 通 过 认真 组 织 内 审 


检查 , 查 漏 项 目 计划 ,调动 全 员 参 与 积极 性 ,该 公司 


全 年 评奖 QC 项 目 19 项 ,取得 经 济 效益 400 余 万 
Joo FRET “SS ”推行 前 的 宣 贯 ,专门 制作 了 宣传 牌 
芒 。 积 极 开 展 “ 质 量 月 "活动 ,形式 多 样 强化 宣传 , 巩 
国 培训 效果 ,使 质量 意识 更 深入 人 心 。 质 量 管理 更 加 
完善 ,工作 方式 进一步 创新 。 公 司 坚 持 周 质量 例会 制 
度 ,协调 解决 了 产品 生产 过 程 中 各 种 质量 问题 。 

企业 在 提高 产品 质量 的 同时 ,也 更 加 注重 标准 
化 工作 。 全 国 阀门 标准 化 委员 会 牵头 建立 了 以 国 
际 先进 标准 为 指导 的 标准 体系 ,例如 美国 ASME 
ANSI ASTM. MSS, API 标准 ,英国 BS 标准 ,法 国 
RCC 标准 ,德国 DIN 标准 ,日 本 JIS 标准 等 ,开展 阀 
门 各 类 标准 制定 和 修订 工作 ,推动 了 阀门 行业 整体 
水 平 提升 。“ 十 二 五 期间 ,制定 阀门 国家 标准 29 
项 行业 标准 70 项 ,已 上 报 阀 门 国家 标准 6 项 、 行 
业 标 准 16 项 ,涉及 核电 、 火 电石 化 、 褒 金 , 煤 化 工 、 
水 利 等 领域 。 通 过 制定 国家 标准 和 行业 标准 ,促进 
了 我 国 辣 门 产 品 的 技术 水 平 不 断 提升 ,增强 了 我 国 
阀门 行业 核心 竞争 力 。 经 过 近年 来 的 不 断 优化 和 
完善 ,我 国 阀门 标准 趋 于 成 熟 和 完善 ,满足 了 产品 
研发 及 用 户 的 需求 。 

另外 ,阀门 行业 积极 做 好 阀门 产品 “三 化 ” 工 
作 。 通 过 结构 优化 及 设计 改进 ,实现 了 阁 门 重要 零 
件 如 阀 体 . 阀 盖 、 闪 杆 和 曾 板 等 的 ”三 化 ” ,使 阀门 零 
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件 标准 化 系数 大 大 提高 。 产 品 零 部 件 的 “三 化 " 提 
高 了 设计 工作 效率 ,缩短 了 设计 工时 和 出 图 周期 ， 
并 推动 了 工艺 文件 的 规范 化 和 标准 化 ,减少 了 工艺 
装备 设计 和 制造 。 

三 ,通用 机 械 行 业 存 在 的 问题 

(一 ) 低 .高端 产品 产能 矛盾 突出 

通用 机 械 行 业 中 、 低 端 产品 产能 严重 过 剩 ,高 
端 产品 还 满足 不 了 市 场 需求 。 例 如 ,在 国家 能 源 局 
的 推动 下 ,神华 宁 煤 400 万 va 煤 制 油 项 目 作 为 煤 
炭 深加工 的 国产 化 示范 工程 。 该 工程 项 目 共 需 12 
套 10 F m/h 空 分 设备 ,在 能 源 局 的 协调 下 ,其 中 6 
套 空 分 设备 作为 国产 化 项 目 。 由 于 10 万 m/h 3 
分 设备 所 需 的 大 型 压缩 机 国内 没有 业绩 ,在 设计 制 
造 方面 还 存在 一 定 的 风险 ,因此 ,在 这 6 套 10 万 
m/h 空 分 设备 中 ,只 留 1 台 压 缩 机 作为 国产 化 ,其 
他 5 台 压 缩 机 仍然 进口 。 另 外 ,为 10 万 m/h 空 分 
设备 配套 的 膨胀 机 、 低 温 泵 、 低 温 阀门 等 关键 配套 
ARSED ,进口 金额 占 整个 机 组 的 60% 以 上 。 

(二 )“ 恶 性 竞争 ”加 剧 

我 国 通用 机 械 制 造 业 产品 同 质 化 竞争 激烈 ,其 
至 达到 “白热化 ”程度 。 许 多 企业 为 了 抢夺 市 场 ,不 
顾 成 本 ,微利 甚至 无 利 也 承接 订单 ,，“ 让 利 不 让 市 ”。 
再 有 ,拖欠 货款 情况 十 分 严重 ,发 货 后 ,很 长 时 间 拿 
不 到 货款 ,原本 微利 的 买卖 ,货款 被 拖欠 后 ,企业 的 
资金 被 占用 , 哪 还 有 盈利 ?“ 恶 性 竞争 ”给 通用 机 械 
制造 企业 带 来 的 沉重 压力 短期 内 难以 缓解 。 

(三 ) “市 场 换 技术 ”难以 实现 | 

国际 上 通用 机 械 ( 泵 、 风 机 、 压 缩 机 等 ) 知名 企 
业 为 了 占领 中 国 市 场 ,纷纷 在 我 国 独资 或 合资 开办 
企业 ,但 这 些 独 资 或 合资 的 外 企 ,其 产品 的 核心 技 
术 和 部 件 仍 在 本 国 制 造 ,我 国 只 是 它 的 一 个 组 装 车 
闻 。 例 如 , 克 诺 尔 南 口供 风 设 备 (北京 ) 有 限 公司 ， 
它 是 由 德国 在 香港 的 克 诺 尔 亚太 区 (控股 ) 有 限 公 
司 与 中 国 北 车 集团 南口 机 车 车 辆 厂 于 2006 年 合资 
成 立 的 ,主要 为 高 铁 列车 和 高 性 能 机 车 生产 空气 干 
燥 器 和 制 动 用 螺杆 压缩 机 等 产品 。 其 中 ,螺杆 压缩 
机 主机 等 核心 部 件 仍 在 德国 设计 与 制造 。 国 外 企 
业 通过 合资 获得 了 中 国 市 场 ,而 国内 企业 想 通 过 合 
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资 获取 技术 的 愿望 却 落空 了 。 

(四 ) 研 发 平台 严重 不 足 

一 些 高 端 产品 国内 企业 可 以 制造 ,但 还 达 不 到 
国外 同类 产品 的 水 平 ,其 中 一 个 主要 原因 是 我 国 的 
”研发 平台 与 国外 有 较 大 的 差距 。 如 ,试验 台 建 设 是 
我 国 的 短 板 ,我 国企 业 没 能 力 投资 建设 产品 的 各 种 
试验 台 。“ 十 二 五 ”期间 , 通 用 机 械 行业 在 国家 能 源 
局 的 指导 下 ,开展 超 超 临界 火电 阀门 国产 化 工作 ， 
HRT 10 多 家 企业 开展 攻关 , 目前 样机 全 部 完成 ， 
但 在 产品 验收 时 ,只 能 在 常温 状态 下 做 试验 ,而 无 
法 在 600Y 高 温 下 做 试验 ,我 国企 业 都 不 具备 高 温 
试验 台 , 产 品 真正 应 用 到 装置 上 的 情况 如 何 无 法 得 
知 。 沈 鼓 为 了 与 国际 知名 压缩 机 制造 商 竞争 ,获得 
大 型 压缩 机 的 订单 ,投资 20 亿 元 建 了 1 套 10 万 
kW 大 型 压缩 机 试验 台 。 这 么 大 的 投资 ,国内 有 几 
家 企业 投 得 起 ? 

(五 ) 人 才 匮 乏 

通用 机 械 制造 行业 许多 企业 在 业内 相互 挖 人 
的 现象 很 普遍 ,被 挖 的 人 员 就 将 自己 所 掌握 的 技术 
到 处 忽 镶 ,造成 技术 、 产 品 雷 同 。 国 内 设置 通用 机 
械 专业 的 院 校 比较 少 ,通用 机 械 制 造 业 因为 利润 太 
低 导 致 人 才 待 遇 较 低 ,专业 院 校 毕业 的 学 生 也 不 愿 
意 到 制造 企业 去 工作 ,大 多 愿意 留 校 或 到 大 公司 去 
就 业 ,甚至 改行 。 通 用 机 械 制造 企业 很 难 招聘 到 受 
过 专业 教育 培训 的 技术 人 员 ,即使 下 大 力气 招聘 到 
或 培养 出 业务 熟练 .能 够 独当一面 的 人 才 , 也 很 容 
易 跳槽 出 走 。 由 此 ,一 方面 造成 人 才 荐 乏 ,一 方面 
又 打击 了 企业 进行 人 才 培 养 的 积极 性 。 人 才 芽 乏 
导致 了 行业 创新 能 力 薄弱 ,无 法 满足 市 场 对 新 技 
R .新 产品 的 需求 。 

(六 ) 创新 能 力 弱 

企业 是 自主 创新 的 主体 ,虽然 目前 我 国企 业 研 
发 经 费 的 投入 已 超过 政府 的 投入 ,但 从 功能 上 看 ， 
企业 并 没有 成 为 自主 创新 的 真正 主体 , 究 其 原因 ， 
实质 是 创新 动力 不 足 。 我 国正 处 在 经 济 转型 时 期 ， 
国有 或 国有 控股 的 企业 ,企业 高 级 管理 人 员 采 用 任 
用 制度 ,近期 业绩 往往 是 企业 经 营 者 和 经 营 团 队 最 
迫切 的 追求 ,几乎 谁 也 不 愿意 “本 届 种 树 ,下 届 搞 
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果 ”, 在 本 届 任 期 内 ,与 其 把 有 限 资源 投入 周期 长 、 
风险 大 的 自主 创新 ,还 不 如 舍 引 进 .再 引进 或 合资 


作为 技术 来 源 ,就 足以 保证 近期 业绩 ,从 而 失去 了 


自主 创新 的 动力 。 其 次 ,在 许多 地 方 政府 追求 速 
E .扩大 投资 .追求 外 延 式 扩大 规模 的 偏好 导向 下 ， 
民营 企业 宁愿 低 水 平复 制 扩大 生产 能 力 , 却 音 冀 于 
对 技术 和 人 力 资源 进行 投入 ;宁愿 在 同类 档次 产品 
上 进行 低 水 平 恶 性 竞争 ,也 不 愿意 采取 差异 化 战 
略 ,通过 自主 创新 提高 效益 ; 宁愿 持续 跟踪 模仿 ,也 
不 愿意 下 苦 功夫 走 创新 之 路 。 

行业 自主 创新 能 力 弱 主要 体现 在 三 个 方面 :一 
是 研发 授 入 占 销 售 收入 的 比重 仍然 处 于 比较 低 的 
水 平 。 从 研发 投入 占 销 售 额 的 比重 来 看 ,国外 企业 
的 研发 投入 占 比 是 3% ~6% ,而 我 国 通 用 机 械 行业 
的 研发 投入 占 比 平均 为 1% ~1.5%。 二 是 研发 人 
员 占 从 业 人 员 的 比重 相对 偏 低 , 目 前 ,通用 机 械 行 
业 平均 约 3% ~ 5% ,而 外 企 一 般 在 10% 左右 。 三 
是 许多 企业 对 人 才 的 需求 ,眼睛 向 外 ,缺乏 对 自 有 
的 技术 人 员 .管理 人 员 、 技 术 工 人 的 培养 和 重用 ,不 
能 很 好 发 挥 他 们 的 聪明 才智 , 创新 政策 不 到 位 , 振 
制 了 这 部 分 人 员 的 创新 积极 性 。 

大 多 数 企业 的 新 产品 研发 ,基本 上 是 边 接 订 
单 . 边 设计 、 边 生产 的 固有 模式 ,满足 于 应 付 用 户 某 
一 方面 的 需求 ,缺乏 对 产品 技术 发 展 的 全 面 的 审 
视 , 在 某 种 程度 上 造成 了 研发 设计 的 被 动 性 、 局 限 
性 和 工艺 的 不 成 熟 , 还 没有 形成 “生产 一 代 , 储 备 一 
代 , 研 发 一 代 " 的 良性 循环 。 创 新 能 力 弱 、 技 术 含量 
低 、 后 劲 不 足 在 行业 内 比较 普遍 。 

(七 ) 企 业 产业 板块 单一 

我 国 通用 机 械 制 造 业 大 型 骨干 企业 少 ,缺乏 规 
模 经 济 和 集群 效应 。 即 使 沈 鼓 . 杭 氧 这 样 的 企业 ， 
不 论 从 企业 规模 、 融 资 能 力 .研发 能 力 、 工 程 成 套 能 
力 等 哪个 方面 都 无 法 与 美国 GE 德国 西门 子 .日 本 
三 鞭 等 国际 大 公司 相 抗衡 。 我 国 通用 机 械 装 备 制 
造 业 还 没有 进入 世界 工业 500 强 的 企业 ,在 规模 和 
技术 水 平方 面 都 具有 国际 竞争 力 的 大 型 企业 太 少 。 

美国 通用 电气 公司 (General Electric Company ) 
是 世界 上 最 大 的 电气 设备 ,电器 和 电子 设备 制造 公 


司 , 它 的 产值 占 美国 电工 行业 全 部 产值 的 1/4 E 
右 ,2012 年 营业 额 1 473 亿美 元 。 通 用 电气 公司 
(GE) 在 全 世界 100 多 个 国家 开展 业务 ,在 全 球 拥 
有 员工 近 30 万 人 ,拥有 GE 资本 .GE 航空 金融 服 
务 .GE 商业 金融 .CE 能 源 人 金融 服务 .GE 金融 .CE 
基金 .GE 技术 设施 .GE 航空 .GE 企业 解决 方案 、 
GE 医疗 .GE 交通 .GE 能 源 设施 .GE 水 处 理 .GE 油 
气 .GE 能 源 、.GE 消费 者 与 工业 .GE 器 材 .GE 照明 、 
GE 电力 配送 等 20 多 个 业务 板块 。 

我 国 通用 机 械 行业 企业 与 工程 机 械 行业 企业 
的 规模 也 无 法 相 比 。 以 三 一 重工 为 例 , 它 是 以 工程 
机 械 为 主 的 集团 公司 ,有 工程 机 械 、 风 机 ,石油 装 
备 .煤炭 机 械 、 港 口 机 械 、 风 电 等 10 多 个 板块 ,最 高 
年 产值 800 多 亿 元 。 在 国内 , 建 有 北京 长 沙 、 上 
海 ,沈阳 ,昆山 ,乌鲁木齐 等 六 大 产业 基地 。 在 海 
外 , 建 有 印度 、 美 国 .德国 .巴西 等 四 大 研发 和 制造 
基地 。 目 前 ,集团 业务 已 覆盖 全 球 100 多 个 国家 和 
地 区 ,是 全 球 工程 机 械 制 造 商 50 强 全球 最 大 的 混 
凝 土 机 械 制造 商 .中 国企 业 500 强 。 

我 国 通用 机 械 行业 最 大 的 企业 一 一 沈 鼓 ,其 业 
务 只 有 风机 、 泵 和 压缩 机 三 个 板块 ,年 产值 120 亿 
元 。 杭 氧 也 只 有 空 分 设备 和 低温 设备 板块 ,年 产值 
70 多 亿 元 。 不 论 从 业务 板块 到 服务 领域 ,还 是 销 
售 收入 等 方面 都 无 法 与 美国 GE 德国 西门 子 . 日 本 
三 萎 等 国际 大 公司 相 比 , 也 无 法 与 国内 工程 机 械 、 
汽车 等 行业 的 企业 相 比 。 

四 “十 三 五 "市 场 分 析 

我 国 经 济 经 过 “十 二 五 ” 之 前 10 年 的 高 速 增 
长 , 重 化 工业 建设 基本 完成 。 通 用 机 械 行业 面向 的 
冶金 .电力 .石化 ,煤炭 等 领域 已 形成 产能 过 剩 的 局 
面 ,新 上 项 目 越 来 越 少 ,预计 ,“ 十 三 五 "期 间 仍 旺 下 
降 趋 势 。 但 应 该 看 到 :能 源 领域 依然 是 国家 战略 发 
展 重点 ,也 是 通用 机 械 行业 服务 的 重点 ;石化 、 治 
金 .建材 等 领域 的 各 类 装置 邦 “ 十 三 五 ”期 间 节能 减 
排 改造 的 任务 将 会 进一步 加 重 ; 能 量 回 收 与 利用 等 
方面 也 将 会 得 到 更 加 重视 ;污水 与 废气 处 理 的 任务 
将 更 得 到 繁重 ;国家 实施 “走出 去 ”战略 也 将 会 推动 
通用 机 械 产 品 的 出 口 。 面 对 市 场 需求 新 常态 ,通用 


机 械 “ 十 三 五 ”的 经 济 增长 点 主要 在 以 下 几 方 面 。 

(一 ) 能 源 建设 

我 国 能 源 发 展 的 战略 目标 是 加 快 构建 低 碳 .高 
效 . 可 持续 的 现代 能 源 体系 。 习 近 平 总 书记 在 中 央 
财经 领导 小 组 第 六 次 会 议 讲话 中 明确 提出 : 面 对 能 
源 供需 格局 新 变化 、 国 际 能 源 发 展 新 趋势 , 保障 国 
家 能 源 安全 ,必须 推动 能 源 生产 和 消费 革命 。 这 是 
我 国 能 源 发 展 的 国策 。 通 用 机 械 行业 要 积极 参与 
以 下 11 个 能 源 项 目 所 需 设备 的 研发 与 应 用 ,为 能 
源 发 展 提供 装备 保障 。 

1. 推进 煤炭 清洁 高 效 开 发 利用 

按照 安全 ,绿色 、 集 约 、 高 效 的 原则 , 加快 发 展 
煤炭 清洁 开发 利用 技术 ， 不 断 所 高 煤炭 清洁 高 效 开 
发 利用 水 平 。 

重点 建设 晋 北 、 晋 中 、 晋 东 、 神 东 、 陕 北 、 黄 陇 、 
THK 25 ,两 准 SHRP WH ARERR 
对 14 个 亿 吨 级 大 型 煤炭 基地 。 到 2020 年 ,14 个 基 
地 产量 占 全 国产 量 的 95% 。 采 用 最 先进 的 节能 节 
水 环保 发 电 技术 ,重点 建设 锡林郭勒 .鄂尔多斯 E 
At EK De A ER THRO 个 千 万 千 
瓦 级 大 型 煤 电 基地 。 

2. 稳步 提高 国内 石油 产量 

坚持 陆 上 和 海上 并 重 ,巩固 老 油田 ,开发 新 油 
田 ,突破 海上 油田 ,大 力 支持 低 品 位 资源 开发 ,建设 
大 庆 辽河. 新疆 .塔里木 .胜利 .长 庆 、 渤 海南 海 、 
延长 9 个 千 万 吨 级 大 油田 。 在 石油 天 然 气 行业 推 
广 放空 天 然 气 和 油田 伴生 气 回收 利用 技术 、 油 气 
密闭 集 输 综合 节能 技术 .利用 二 氧化 碳 驱 油 等 
技术 。 

3. 大 力 发 展 天 然 气 

按照 陆地 与 海域 并 举 .常规 与 非常 规 并 重 的 原 
则 ,加 快 常规 天 然 气 增 储量 ,尽快 突破 非常 规 天 然 
气 发 展 瓶颈 ,促进 天 然 气 储量 ,产量 快速 增长 。 

加 快 常规 天 然 气 勘探 开发 。 以 四 川 盆地 、 鄂 尔 
多 斯 盆地 .塔里木 盆地 和 南海 为 重点 ,加强 西部 低 
品位 ,东部 深层 ,海域 深水 三 大 领域 科技 攻关 ,加 大 
勘探 开发 力度 ,力争 获得 大 突破 、 大 发 现 ,努力 建设 
8 个 年 产量 百 亿 立方 米 级 以 上 的 大 型 天 然 气 生产 
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基地 。 到 2020 年 ,累计 新 增 常规 天 然 气 探 明 地 质 
储量 5.5 万 亿 m ,年 产 常规 天 然 气 1 850 亿 m 。 
”重点 突破 页 岩 气 和 煤层 气 开发 。 加 强 页 岩 气 

地 质 调查 研究 , 加快“ 工厂 化 “成 套 化 ”技术 研发 
和 应 用 ,培育 自主 创新 和 装备 制造 能 力 。 着 力 提高 
四 川 长 宁 ~- 威 远 、 重 庆 党 陵 、 云 南 昭通 \ 陕 西 延 安 等 
国家 级 示范 区 储量 和 产量 规模 , 同时 争取 在 湘 鄂 、 
云贵 和 苏 皖 等 地 区 实现 突破 。 到 2020 年 ,页 岩 气 
产量 力争 超过 300 亿 mm。 以 沁 水 盆地 .鄂尔多斯 
盆地 东 缘 为 重点 ,加 大 支持 力度 ,加 快 煤层 气 勘探 
开采 步伐 。 到 2020 年 ,煤层 气 产量 力争 达到 300 
亿 m’。 推 广 应 用 二 氧化 磋 驱 煤层 气 技术 。 

4. 积极 发 展 能 源 替 代 

坚持 煤 基 蔡 代 生物 质 替 代 和 交通 替代 并 举 的 
方针 ,科学 发 展 石油 替代 。 到 2020 年 ,形成 石油 蔡 
代 能 力 4 000 万 t 以上。 | 

稳妥 实施 煤 制 油 . 煤 制 气 示 范 工程 。 按 照 清 洛 
高 效 .量力 而 行 、. 科 学 布局 、 突 出 示范 、 自 主创 新 的 
原则 ,以 新 疆 、 内 蒙古 .陕西 .山西 等 地 为 重点 ,稳妥 
推进 煤 制 油 、 煤 制 气 技术 研发 和 产业 化 升级 示范 工 
程 ,掌握 核心 技术 ,严格 控制 能 耗 水 耗 和 污染 物 排 
放 , 形 成 适度 规模 的 煤 基 燃 料 替 代 能 力 。 

5. 加 强 储 备 应 急 能 力 建设 

完善 能 源 储备 制度 ,建立 国家 储备 与 企业 储备 
相 结合 ,战略 储备 与 生产 运行 储备 并 举 的 储备 体 
系 ,建立 健全 国家 能 源 应 急 保障 体系 ,提高 能 源 安 
全 保障 能 力 。 

扩大 石油 储备 规模 ,建成 国家 石油 储备 二 期 工 
程 ,启动 三 期 工程 。 提 高 天 然 气 储备 能 力 ,加 快 天 
然 气 储 气 库 建设 ,提高 储 气 规模 和 应 急 调 峰 能 力 。 

6. 稳步 发 展 天 然 气 交通 运输 

结合 国家 天 然 气 发 展 规划 布局 ,制定 天 然 气 交 
通 发 展 中 长 期 规划 ,加 快 天 然 气 加 气 站 设施 建设 ， 
以 城市 出 租车 .公交 车 为 重点 ,积极 有 序 发 展 液化 
天 然 气 汽车 和 压缩 天 然 气 汽车 ,稳妥 发 展 天 然 气 家 
庭 轿车 KEE .重型 载 货 汽车 和 轮船 。 

7. 加 快 天 然 气 管 网 和 储 气 设施 建设 


按照 西 气 东 输 、 北 气 南下 、 海 气 登陆 的 供 气 格 
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局 ,加 快 天 然 气 管道 及 储 气 设施 建设 ,形成 进口 通 
道 \ 主 要 生产 区 和 消费 区 相连 接 的 全 国 天 然 气 主干 


管 网 。 到 2020 年 ,天 然 气 主干 管道 里 程 达 到 12 万 


km 以 上 。 

8. 安全 发 展 核电 

在 采用 国际 最 高 安全 标准 、 确 保安 全 的 前 提 
下 ,适时 在 东部 沿海 地 区 启动 新 的 核电 项 目 建设 ， 
研究 论证 内 和 陆 核 电 建设 。 坚 持 引 进 、 消 化 吸收 再 创 
新 ， 重点 推进 AP1000 .CAP1400 , iit (24 HE . RAE 
及 后 处 理 技术 攻关 。 加 快 国内 自主 技术 工程 验证 ， 
重点 建设 大 型 先进 压 水 堆 、 高 温 气 冷 堆 重大 专项 示 
范 工程 。 到 2020 年 ,核电 装机 容量 达到 5 800 万 
kW ,在 建 装机 容量 达到 3 000 万 kW 以上。 

9. 大 力 发 展 风电 

重点 规划 建设 酒泉 .内 蒙古 西部 .内 蒙古 东部 、 
侦 北 .吉林 ,黑龙 江 、 山 东 、 哈 密 、 江 苏 9 个 大 型 现代 
风电 基地 以 及 配套 送出 工程 。 以 南方 和 中 东部 地 
区 为 重点 ,大 力 发 展 分 散 式 风电 ,稳步 发 展 海上 风 
电 。 到 2020 年 ,风电 装机 容量 达到 2 亿 kW。 

10. 加 快 发 展 太阳 能 光 热 发 电 

太阳 能 光 热 发 电 是 指 利用 大 规模 阵列 抛物 形 
或 碟 形 镜面 收集 太阳 热能 , 通过 换 热 装置 提供 燕 
汽 ,结合 传统 汽 轮 发 电机 的 工艺 ,从 而 达到 发 电 的 
目的 。 采 用 太阳 能 光 热 发 电 技 术 , 避 免 了 昂贵 的 硅 
晶 光 电 转换 工 艺 , 可 以 大 大 降低 太阳 能 发 电 的 成 
本 。 而 且 , 这 种 形式 的 太阳 能 转换 还 有 一 个 其 他 形 
式 的 太阳 能 转换 所 无 法 比拟 的 优势 , 即 太阳 能 所 烧 
热 的 水 可 以 储存 在 巨大 的 容器 中 ,在 太阳 落 山 后 几 
个 小 时 仍然 能 够 带动 汽 轮 发 电机 发 电 。 从 国内 光 
热 发 电 来 看 :近年 来 , 光 热 发 电 在 我 国 太阳 能 发 电 
政策 规划 中 的 地 位 开始 显著 提升 。 伴 随 光 热 发 电 
在 我 国 能 源 结构 中 的 战略 地 位 的 提升 , 光 热 发 电 行 
业 有 望 获得 更 多 政策 倾斜 , 随 之 而 来 的 是 光 热 发 电 
产业 化 进程 加 快 。 

“11. 积极 发 展 地 热能 .生物 质 能 和 海洋 能 

积极 推动 地 热能 .生物 质 能 和 海洋 能 的 清洁 高 
效 利用 ,推广 生物 质 能 和 地 热 供 热 ,开展 地 热 发 电 
和 海洋 能 发 电 示范 工程 。 到 2020 年 ,地 热能 利用 


规模 达到 5 000 万 + 标准 煤 。 

(二 ) 节 能 减 排 技术 改造 

国家 发 展 改革 委 印发 的 《国家 应 对 气候 变化 规 
划 (2014 一 2020 年 )》 中 指出 :要 重点 推进 电力 、 钢 
铁 、 建 材 ` 有色、 化 工 等 行业 节能 。 

国家 发 展 改革 委 、 环 境 保护 部 、 国 家 能 源 局 发 
布 “关于 印发 《 煤 电 节能 减 排 升级 与 改造 行动 计划 
(2014—2020 年 ) 的 通知 ”。 通 知 指出 ,全 面 落实 
“节约 ,清洁 .安全 ”的 能 源 战 略 方针 ,推行 更 严格 的 
能 效 环保 标准 ,加 快 燃 煤 发 电 升级 与 改造 ,努力 实现 
供电 煤耗 污染 排放 ,煤炭 占 能 源 消费 比重 “三 降低 ” 
和 安全 运行 质量 ,技术 装备 水 平 . 电 煤 占 煤炭 消 费 比 
重 “ 三 提高 ” ,打造 高 效 清洁 可 持续 发 展 的 煤 电 产业 
“升级 版 ”, 为 国家 能 源 发 展 和 战略 安全 夯实 基础 。 

通用 机 械 是 煤 电 的 重要 辅 机 ,也 是 电厂 的 主要 
耗 电 设备 ,如 锅炉 给 水 泵 、 循 环 水 泵 AK OF 
KE 油泵、 送 风 机 、 引 风机 、 一 次 风机 、 脱 硫 增 压 风 
机 、 通 风机 、 压 缩 机 疏水 阀 、 闸 阀 、 和 截止 冰 . 止 回 阀 、 
球阀 .蝶阀 冷却 塔 ,空冷 器 等 。 平 均 每 个 电厂 有 数 

台 通 用 机 械 产 品 ,其 耗 电 量 约 占 电厂 自用 电量 的 

70% 以 上 。 通 用 机 械 行业 在 “十 三 五 ”期 间 应 积极 
配合 电力 行业 做 好 节能 减 排 工作 ,为 用 户 提供 高 效 
节能 产品 与 系统 节能 方案 。 

此 外 ,钢铁 .化 工 有色 、 建 材 等 领域 的 节能 减 
排 任务 也 十 分 艰巨 ,通用 机 械 制 造 企 业 要 瞄准 这 些 
领域 节能 减 排 所 需 的 设备 开展 研制 攻关 。 

(三 ) 开 拓 余 能 (余热 . 余 压 ) 回收 市 场 

能 量 回 收 的 定义 十 分 广泛 ,具体 来 说 就 是 将 已 
经 使 用 过 的 能 量 转变 成 可 使 用 的 能 量 , 比如 将 热 
能 机械能、 压力 能 , 光 能 等 转化 为 可 利用 能 源 。 能 
量 回收 能 够 充分 利用 能 源 ,减少 碳 排放 ,节能 降 耗 ， 
有 利于 可 持续 发 展 。 | 

余 能 回收 系统 装置 的 核心 技术 是 利用 排 向 大 
气 环境 中 的 温度 低 于 380%C 的 中 低温 废气 . 烟 气 所 
含 的 低 品位 的 热能 来 发 电 或 直接 驱动 动力 设备 , 采 
用 的 是 以 低 参 数 系列 的 热能 交换 器 、 低 参数 汽轮机 
及 发 电机 组 成 的 纯 低 温 余 热能 量 回收 装置 ,同时 ， 
对 尾气 中 的 粉尘 进行 回收 。 主 要 应 用 在 水 泥 、 钢 铁 
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和 石化 等 行业 中 。 通 用 机 械 行业 将 针对 这 个 新 兴 
市 场 ,研制 能 量 回收 新 产品 ,如 透 平 膨胀 能 量 回 收 
系统 、 螺 杆 膨胀 能 量 回收 系统 、 液 力 透 平 能 量 回收 

(四 ) 环 保 市 场 | 

“十 三 五 ”环保 市 场 将 是 通用 机 械 行业 一 个 重 
要 的 经 济 增长 点 。 其 中 水 处 理 、 烟 气 ( 脱 硫 、 脱 确 
等 ) 处 理 都 离 不 开通 用 机 械 产品 。 

《国家 应 对 气候 变化 规划 (2014 一 2020 年 )》 提 
出 ,到 2020 年 ,控制 温室 气体 排放 行动 目标 将 全 面 
完成 ,单位 国内 生产 总 值 二 氧化 碳 排放 比 2005 年 
下 降 40% ~45% , 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消 费 的 比 
重 到 15% 左 右 。 到 2020 年 ,单位 工业 增加 值 二 氧 
化 碳 排放 比 2005 年 下 降 50% 左 右 。 在 电力 行业 加 
快 建立 温室 气体 排放 标准 ,到 2015 年 大 型 发 电 企 
业 集团 单位 供电 二 氧化 碳 排放 水 平 控制 在 650g/ 
(kW .bh)。 年 全 国 火电 单位 供电 二 氧化 碳 排放 比 
2010 年 下 降 3% 左右 。 "十 三 五 期间 ,大 气 污 染 防 
治 投入 资金 预计 达 1.7 万 亿 元 。 | 

我 国 水 污染 防治 任务 繁重 ,主要 有 几 个 方面 :一 
是 水 污染 物 的 排放 总 量 仍然 是 巨大 的 。 化 学 需 氧 量 
的 排放 量 大 概 在 2 400 万 左右, 氨 , 氮 的 排放 量 约 
在 245 万 t 左右 。 这 些 排放 的 总 量 必须 要 削减 
30% ~50% ,水 环境 才 会 有 根本 性 的 改变 。 二 是 地 下 
水 包括 地 下 水 的 污染 问题 还 没有 得 到 有 效 的 控制 。 
三 是 一 些 河流 ,特别 是 农村 ,或 者 与 老百姓 生活 密切 相 
关 的 河沟 . 河 岔 的 污染 问题 仍然 十 分 严重 。 “十 三 五 ” 
期 间 , 水 污染 防治 投入 资金 预计 达 2 万 亿 元 。 

通用 机 械 产 品 是 大 气 污染 防治 和 水 污染 防治 
不 可 或 缺 的 设备 ,生产 制造 企业 要 密切 关注 “十 二 
五 ”环保 领域 的 市 场 。 

(五) 民生 工程 所 需 的 产品 . 

在 “十 三 五 ”期 间 , 要 发 展 与 民生 有 关 的 制药 和 
食品 工业 所 需 的 各 种 通用 机 械 产品 ,如 分 离 机 械 、 
干燥 设备 .无 油 压 缩 机 气体 分 离 设备 等 。 预 计 "十 
三 五 ”期 间 用 于 民生 的 通用 机 械 产品 的 需求 量 将 呈 
上 升 趋势 ,增长 率 将 高 于 行业 整体 增长 率 3 ~5 个 
百分点 。 通 用 机 械 机 制造 企业 要 根据 市 场 的 变化 
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及 时 调整 产品 结构 ,实现 新 的 增 量 。 
(六 ) 拓 展 国际 市 场 
“十 三 五 "国内 通用 机 械 的 市 场 有 限 ,必须 实施 
“走出 去 "战略 ,拓展 海外 市 场 。 利 用 国内 、 国 际 两 
个 市 场 ,着 力 拓 展 出 口 通道 , 积极 利用 丝绸 之 路 经 
济 带 .21 世纪 海上 丝绸 之 路 、 备 中 印 缅 经 济 走廊 和 
中 巴 经 济 走廊 ,将 通用 机 械 设备 随 着 我 国 对 外 投资 
和 工程 总 承包 项 目 “ 走 出 去 ” ,并 充分 利用 零 关税 
的 优惠 政策 扩大 产品 出 口 。 
五 .通用 机 械 行业 “十 三 五 ”发 展 思 路 及 目标 
我 国 通用 机 械 行 业已 进入 由 高 速 发 展 逐 步 过 
渡 到 中 低速 发 展 的 新 常态 。 这 种 新 常态 表现 为 市 
场 需求 疲软 ,行业 中 低 端 产品 产能 严重 过 剩 ,价格 
成 越 演 越 烈 ,行业 将 面临 重新 “ 洗 牌 "。 因 此 ,通用 
机 械 行业 的 “十 三 五 "发 展 思路 与 “十 二 五 "有 较 大 
区 别 。“ 十 二 五 "规划 基本 是 延续 经 济 高 增长 的 发 
展 思路 ,行业 经 济 以 行业 产值 增长 来 考量 ,而 “十 三 
五 "的 发 展 思路 是 行业 平衡 有 序 发 展 ,着 重 “ 质 ” 
“ 优 ”的 考量 。 
“十 三 五 ”期 间 ， 通用 机 械 行 业 将 着 重 图 绕 国家 
的 产业 政策 和 改善 民生 的 需求 进行 分 析 , 如 何 为 市 
场 提供 适销 对 路 的 高 效 节能 可 靠 的 产品 。 将 围绕 
能 源 、 节 能 降 耗 ,环境 保护 及 国家 重点 支持 的 领域 
进行 产品 开发 ,适应 这 些 重点 领域 的 需求 。 企 业 要 
练 好 内 功 , 将 我 国 从 通用 机 械 产品 产量 大 国 变 成 产 
品质 量 强 国 ; 走 差异 化 发 展 道路 , 找 准 自己 的 市 场 
定位 ,减少 恶性 竞争 ;利用 零 关 税政 策 ,扩大 产品 出 
口 ,实施 “走出 去 ”战略 。 
(一 ) 发 展 思路 
“以 国家 产业 政策 为 导向 ,瞄准 国际 、 国 内 两 个 
市 场 , 抓 住 能 源 绿色 、 低 碳 、 智 能 发 展 的 战略 方向 ， 
围绕 保障 安全 、 优 化 结构 和 节能 减 排 等 长 期 目标 ， 
以 页 兰 气 、 煤 层 气 、 页 岩 油 、 深 海 油气 开采 利用 、 煤 
类 深加工 高 参数 节能 环保 燃 煤 发 电 、 先 进 核电 、 光 
伏 \ 太 阳光 热 发 电 、 风 电 、 节 能 、 环 保 等 领域 发 展 的 
重点 任务 为 切 人 点 ,加 大 技术 创新 力度 ,加 快 创新 
平台 建设 ,实施 技术 装备 “走出 去 ”战略 ,形成 有 国 
际 竞争 力 的 通用 机 械 工业 体系 ,实现 能 源 .节能 、 环 
16 
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造 大 国 迈 向 制造 强国 。 

a 

十 三 五 ”期间 ,通用 机 械 制造 业 的 发 展 方式 要 

从 资源 资本 要 素 投入 向 技术 创新 型 转变 ;加 大 制造 
业 与 服务 业 融 合 发 展 带动 产业 结构 的 调整 ;传统 生 
产 方式 向 先进 制造 模式 、 循 环 经 济 的 制造 模式 过 渡 。 

L 行业 经 济 保持 适度 增长 

“十 三 去 ”通用 机 械 行业 经 济 增长 速度 保持 在 
5% ~6% ,到 2020 年 ,通用 机 械 行业 产值 达到 1.3 
万 亿 元 。 

2 重大 技术 装备 国产 化 率 得 到 全 面 所 天 
到 2020 年 ,石化 .核电 、 超 ( 超 ) 临 界 火电 、 油 气 
集 输 、 天 然 气 液化 .煤炭 深加工 等 重点 领域 的 设备 
国产 化 率 达 90% 以 上 。 

3. 中 高 端 产品 的 比例 明显 提高 

加 大 中 高 端 和 节能 产品 研发 力度 ,到 2020 年 ， 
大 型 空 分 装置 .离心 压缩 机 、 轴 流 压缩 机 、 容 积 式 压 


缩 机 、 化 工 流程 泵 ,阀门 等 中 高 端 产品 的 占 比 由 目 


前 的 30% 提高 到 70% 以 上 。 产 品 的 设计 、 制 造 关 
键 技术 达到 国际 先进 水 平 。 

4. 培育 一 批 重点 企业 

到 2020 年 ,全 行业 形成 产值 50 亿 ~ 100 亿 元 
的 企业 5 ~8 家 ,产值 30 亿 ~ 40 亿 元 的 企业 10 ~ 
20 家 ,产值 10 亿 ~20 亿 元 的 企业 80 ~ 100 家 。 

5. 加 快 骨 干 企业 与 服务 业 融合 步伐 ， 

“十 三 五 期间, 重点 培育 沈 鼓 . 陕 鼓 . 杭 氧 `. 四 川 
空 分 .开封 空 分 集团 有 限 公 司 、 开 山 集 团 、 凯 泉 泵 业 、 
山东 景 津 环保 集团 ,沈阳 远大 压缩 机 公司 等 大 型 骨 
干 企 业 由 纯 制 造 业 向 工程 成 套 和 现代 服务 业 转 变 。 

6. 推进 重点 骨干 企业 “两 化 融合 ” 

通用 机 械 制 造 业 “ 十 三 五 ”将 进一步 向 信息 化 
方向 迈进 ,重点 骨干 企业 要 加 大 柔性 制造 系统 ,计算 
机 集成 制造 系统 的 开发 与 推广 应 用 ,并 向 制造 智能 
化 方向 发 展 ,逐步 实现 产品 的 信息 数字 化 ,制造 过 程 
的 智能 化 ,为 全 行业 的 “两 化 融合 "起 到 示范 作用 。 

7. 加 大 节能 技术 开发 力度 

“十 三 五 "期间 ,围绕 通用 机 械 节 能 产品 的 关 


键 、 共 性 技术 加 大 研发 投入 力度 ,开展 系统 节能 科 
技 研发 攻关 , RRA BK OPO, ER É 
主 的 知识 产权 ,为 大 规模 推广 节能 产品 和 系统 节能 
”提供 技术 支撑 。 到 2020 年 ,通用 机 械 节能 产品 的 
比例 由 目前 的 30% 提高 到 60% 以 上 ,系统 节能 水 
平 明显 提高 ,能 量 回收 技术 全 面 展 开 。 
8. 加 强 标 准 体系 建设 

“十 三 五 "期 间 ,通用 机 械 行业 要 着 力 加 强 标准 
体系 建设 ,夯实 标准 化 发 展 基础 ,坚持 国际 .国内 标 
准 化 工作 相 结合 , 抓 好 国际 标准 的 转化 工作 。 在 现 
有 基础 上 国际 标准 转化 率 争取 达到 80% 以 上 ,推动 
基础 标准 \ 检 测 方法 标准 、 能 效 标准 与 国际 接轨 , 促 
进 我 国 能 源 装备 技术 走出 去 ,提升 国际 竞争 力 。 

9 加 大 产业 结构 调整 

为 解决 低 水 平 产品 生产 能 力 过 剩 的 矛盾 ,以 
“控制 ,淘汰 ,改造 ,提高 ”为 中 心 进行 结构 调整 ,及 
时 向 政府 相关 部 门 提供 产品 淘汰 建议 ,配合 政府 制 
定 产品 淘汰 目录 ,引导 企业 以 市 场 为 导向 ,压缩 、 淘 

汰 落后 产能 ,促进 企业 技术 进步 和 产业 结构 升级 ， 
从 低 端 产品 向 高 端 产品 发 展 。 a 

(DEES | 

通用 机 械 是 石化 .核电 、 超 ( 超 ) 临 界 火电 、 天 然 
气 液化 ,煤炭 深加工 油气 集 输 等 能 源 装置 中 的 核 
心 设备 。 能 源 装 置 具有 装置 规模 大 、 流 程 化 生产 、 
高 压 、 高 温 \ 低 温 \ 介 质 易 燃 易 爆 ,腐蚀 有 毒 等 特 
点 ,对 设备 的 材料 密封. 可靠 性 等 有 特殊 要 求 。 

1. 大 型 石化 .煤炭 深加工 关键 设备 

(1) 压 缩 机 。 乙烯 制冷 压缩 机 ,丙烯 制冷 压缩 
机 ,裂解 气压 缩 机 ,4 ~6 列 1 250kN 1 500kN 活塞 
力 往复 式 压缩 机 ,300MPa 超 高 压 乙 烯 压缩 机 ,大 型 
多 列 (6 列 及 以 上 ) 迷宫 压缩 机 ,工艺 螺杆 压缩 机 
( 螺杆 直径 630mm 以 上 ) 。 

(2) 泵 。 大 流量 ,高 温 .高 扬程 辐射 进 料 泵 , 常 
KA BURR, MAREE .加 氢 高 压 注水 泵 ,高压 
除 焦 水 泵 (3 000kW 以 上 ) , 急 冷 油泵 、 急 冷水 泵 ,高 
温 泵 .低温 和 超低温 泵 , 直 联 高 速 泵 ,精密 计量 泵 ， 
耐 腐蚀 泵 ,输送 恭 稠 介质 和 带 固体 颗粒 介质 泵 , 油 
气 泥 输 多 相 泵 ,水 煤 浆 泵 , 屏 项 泵 .磁力 泵 以 及 量 大 


面 广 的 化 工 流程 泵 等 。 

(3) 空 分 设备 。10 万 ~15 万 m/h 等 级 空 分 
设备 配套 用 轴 流 + 离心 空 压 机 、 高 压 氧 气压 缩 机 、 
膨胀 机 ,低温 泵 低温 阀门 等 ,以 及 7 万 ~8 万 m/h 
空 分 设备 配套 用 多 轴 空 压 机 、 多 轴 增 压 机 等 。 

(4) 阀 门 。 催 化 裂化 装置 DN1500 以 上 高 温 闻 
RAEN KEAR HE, BSR 
和 油气 隔断 球阀 ,乙烯 和 加 氢 装 置 CL900 以 上 高 温 
高 压 闸阀 .截止 阀 和 止 回 阀 、 裂 解 清 焦 痪 和 大 直径 
电动 阐 阀 ,以 及 小 阻力 、 自 动 开启 式 低压 大 直径 轴 
流 止 回 阅 和 双 板 式 特殊 止 回 阀 ,大 口径 高 温 高 压 菩 
AA . 超 高 压 蒸汽 减 温 减 压 闪 ,煤化 工 及 炼油 装置 
HAR AE HEAT . 煤 粉 流量 调节 阀 等 。 

(5) 煤 间接 液化 用 高 温 离心 机 ( 转 鼓 直径 800 
mm , $k <1 000r/min) 。 | | 

(6) 2a, WKB R RB 20% 的 
大 中 型 消 雾 节 水 冷却 塔 。 

2. 三 代 核电 关键 设备 

满足 三 代 核 电 装置 多 工 况 及 高 汽 蚀 性 能 要 求 的 
余热 排出 泵 、 主 给 水 泵 机 组 、 主 循环 泵 、 华 龙 一 号 应 
急 水 泵 (ASC) ,海水 循环 泵 、 常 规 岛 凝结 水 泵 ,以 及 
研发 满足 性 能 曲线 约束 的 带 多 工 况 点 运行 要 求 的 高 
效 超 低 比 转速 高 压 小 流量 的 水 力 化 容 ( 化 学 成 分 与 
容积 调剂 ) 补 水 泵 等 。 以 上 设备 需 具备 耐 辐射 . 抗 地 
震 、 耐 杂质 磨损 及 抗 冷 热 交 变 冲 击 等 各 种 特定 功能 。 

3. 超 ( 超 ) 临 界 火电 关键 设备 

百 万 千瓦 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 可 靠 .高 效 运行 
需要 的 高 压 锅炉 给 水 泵 EERE MAKE EM 
机 、 引 风机 一 次 风机 及 高 参数 阀门 等 。 

4. 长 输 油 .气管 线 关键 设备 

长 输 管线 3 万 kW 燃气 轮机 驱动 的 压缩 机 组 、 
2 万 kW 以 上 电动 机 驱动 的 压缩 机 组 ;高 压气 驱 采 
油 工艺 用 大 型 榴 装 高 压 压缩 机 (50 ~ 60MPa ); 
2 000kW 以 上 大 流量 、 高 效 管道 输 油 泵 ; 天然气 长 
输 管线 全 焊接 56in( Lin =25. 4mm) 球阀 ;输油管 
线 DBB 旋塞 阀 及 带 润滑 旋塞 阀 , 输 油 输 气管 线 高 
EELER RKAS, 

5. LNG 关键 设备 

550 万 t/a LNG 装置 用 MRI 混合 冷 剂 离心 压 
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缩 机 、MR2 混合 冷 剂 离心 压缩 机 高 压板 翅 式 换 热 
器 (设计 压力 :10.0 ~ 14. OMPa) 、 绕 管 式 换 热 器 ( 直 
{£ 6m, KJE 60m, BE 400t) .挥发 气 (BOG) 压缩 
OL (RA .低温 阀 等 。 

6. 核电 真空 设备 

核电 用 自动 控制 成 套 真空 设备 ( 吸 人 绝 压 
2kPa, 抽 干 空气 量 150 ~ 200kg/h ) 。 

7. 高 效 节能 \ 减 排 技 术 与 装备 

通用 机 械 产品 中 的 泵 、 风 机、 压缩 机 、 空 分 设 
& TREES SEEK) WHE, KORE 
高 效 节 能 通用 机 械 产 品 ,不 断 提 高 产品 技术 水 平 ， 
对 我 国 节 能 降 耗 ,提高 能 源 利用 率 ,为 国民 经 济 各 
部 门 实现 节能 减 排 目标 都 具有 非常 重要 的 现实 和 
长 远 意 义 。 

(1) 治 金 行业 工业 过 程 烧 结余 热 、 高 炉 煤 气 余 
热 余 压 回收 与 热能 的 综合 利用 ,高 炉 、 转 炉 、 焦 炉 等 
煤气 发 电 以 及 利用 蒸汽 轮机 驱动 技术 与 装备 。 

(2) 大 型 高 炉 用 离心 鼓风机 、 高 炉 顶 压 与 烧结 
余热 能 量 回收 联合 发 电 技术 与 装备 。 

(3) 将 石油 .石化 ,煤炭 等 行业 生产 中 排放 的 废气 
回收 再 利用 的 高 性 能 大 型 压缩 机 成 套 技 术 与 设备 。 

《4 ) 采 用 螺杆 .蒸汽 透 平 膨胀 和 液 力 透 平 进行 工 
业 过 程 余热 , 余 压 回 收 与 余 能 综合 利用 技术 与 装备 。 

(5) 煤 层 气 、 页 岩 气 的 回收 利用 技术 与 成 套 机 
组 的 开发 。 

(6) 燃 煤 电 站 烟 气 脱硫 、 脱 硝 技 术 与 装备 。 

(7) 钢 铁 烧 结 机 烟 气 脱硫 、 脱 硝 技 术 与 装备 。 

(8) 高 性 能 污水 处 理 高 压 隔膜 板 框 压 滤 机 。 

(9) 研制 太阳 热能 干燥 装置 .风能 干燥 装置 .地 
热能 干燥 装置 及 生物 质 能 干燥 装置 ,重点 解决 太阳 
热能 ,风能 .地 热能 干燥 装置 受 自然 环境 制约 的 问 
题 , 并 解决 生物 质 能 利用 时 所 遇 到 的 问题 。 

8. 关键 技术 研究 

(1) 大 型 压缩 机 组 、 大 型 泵 组 (1 000kW 以 上 ) 
减 振 降 噪 关键 技术 研究 。 

(2) 大 型 往复 压缩 机 运行 状态 监测 和 故障 智能 
诊断 系统 开发 与 研究 。 

(3) LNG 冷 能 回收 ,空气 分 离 技术 研究 及 冷 能 
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发 电 、 破 雁 技 术 研 究 。 

(4) 往复 压缩 机 气量 无 级 调节 技术 研究 。 

(5) 宽 高 效 区 离心 泵 、 离 心 压缩 机 系统 节能 优 
化 运行 技术 研究 等 。 

(6) AP 系列 主 泵 动力 学 分 析 , 泵 轴 表 面 强化 技 
术 的 研究 及 应 用 , 百 万 千瓦 级 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 组 
半 容 量 给 水 泵 水 力 模型 优化 研究 ,大 功率 渡 力 回收 
透 平 技术 研究 ,陶瓷 衬里 泵 的 凝结 固化 和 高 温 烧 成 
型 技术 研究 ,大 流量 BB3 型 泵 技术 研究 。 

(7) 空 分 设备 核心 技术 和 产品 的 研究 ( 空 分 设备 
节能 降 耗 技术 研究 ,能效 评估 技术 研究 工程 成 套 设 计 
技术 研究 精准 性 设计 ,建立 仿真 模型 精细 化 设计 技 
术 研 究 与 标准 化 、 空 分 设备 及 系统 安全 性 设计 研究 ) ; 
海洋 工程 用 气体 分 离 设 备 技 术 研 究 ( 海洋 环境 下 的 低 

温 空 气 分 离 设 备 .常温 气体 分 离 设 备 研发 ) 。 

(8) 减 变速 机 :工业 机 器 人 用 减速 机 (RV 减速 
机 ) 的 研究 与 开发 ;大 型 硬 具 面 齿 轮 减速 机 (齿轮 直 
径 2 500 ~3 500mm) 材 质 .齿轮 加 工 、 热 处 理工 艺 、 
检测 手段 的 研究 与 开发 。 

(9) 气 体 净 化 设备 :干燥 剂 的 动态 吸附 曲线 研 
究 ,过 滤器 的 特性 研究 ,凝聚 式 过 滤器 的 设计 理论 
和 试验 研究 , 吸 干 机 和 活性 炭 过 滤器 的 寿命 研究 ， 
如 何在 现场 合理 配置 气体 净化 设备 ,压缩 空气 质量 
和 能 耗 在 线 监 测 技术 研究 。 

(10) 干燥 设备 : 食品 微波 冷冻 联合 干燥 工艺 
RAR 
理 研究 , 超 临 界 CO, 干燥 制备 纳米 凝 胶 的 基础 研究 。 

(11) 关键 阀门 可 靠 性 研究 。 

(12) 电 动 、 气动 阅 门 在 线 状态 监测 和 故障 智能 
诊断 系统 开发 与 研究 。 

(13) 阀门 密封 件 无 钻 堆 爆 研究。 | 

(14) 海 洋 工程 用 气体 分 离 设备 技术 研究 ( 海 
洋 环境 下 的 低温 空气 分 离 设备 常温 气体 分 离 设 备 
研发 ) 。 

(15) 冷 却 设备 : 冷却 水 燕 发 回收 利用 技术 研 
究 ; 干 湿 冷 组 合 节能 、 节 水 冷却 设备 技术 与 装备 的 
研究 。 | 


六 .政策 建议 
(一 ) 培 育 造 就 配置 合理 的 人 才 队 伍 
以 提升 企业 的 核心 竞争 力 为 目标 ,以 企业 创新 


项 目 为 依托 ,以 技术 领军 人 才 为 突破 ,逐步 建立 和 


完善 一 支 覆 盖 企 业 各 技术 要 素 .布局 合理 的 技术 业 
务 人 才 队伍 ; 以 提升 职业 素质 和 职业 技能 为 核心 ， 
以 高 技能 人 才 发 展 为 重点 ,提高 产品 设计 、 制 造 工 
艺 、 零 部 件 加 工 .组 装 调试 ,维修 服务 等 技术 要 素 高 
技能 人 才 的 比例 ,培育 造就 配置 合理 ,技艺 精湛 的 
高 技能 人 才 队 伍 。 / 

(二 ) 走 以 龙头 企业 带动 产业 规模 发 展 的 道路 

培育 一 批 有 国际 竞争 力 的 大 型 企业 集团 ,按照 行 
业 特点 和 市 场 规划 实现 行业 的 联合 ,推动 通用 机 械 制 
造 业 的 产业 结构 调整 和 资源 整合 .增强 竞争 力 。 如 在 
辽宁 ,陕西 四川 .江苏 ,浙江 .上 海 等 地 区 可 根据 大 型 
企业 集团 上 下 游 配套 关系 ,结合 本 地 区 通用 机 械 装 备 
制造 业 门类 齐全 的 特点 ,形成 若干 个 产业 集群 。 

鼓励 有 条 件 的 企业 通过 改制 .改组 ,分 离 从 事 
零 部 件 .元 器 件 和 中 间 材 料 的 生产 单位 ,使 之 成 为 
既 为 母体 企业 服务 也 面向 国内 外 市 场 ,独立 核算 的 
专业 化 企业 。 形 成 一 批 “ 专 , 精 、 特 ”专业 化 企业 和 
“小 巨人 ”企业 ,激发 中 小 企业 发 展 活力 。 

通过 产业 集聚 ,强化 专业 化 分 工 , 优化 生产 要 
素 配 置 ,降低 创新 成 本 ,提高 产业 竞争 力 。 以 产业 
链 为 纽带 ,提升 集约 化 水 平 ,增强 产业 自主 创新 能 
力 。 培 育 一 支 引领 带动 通用 机 械 制 造 业 由 大 到 强 
发 展 中 的 中 坚 力 量 。 

(三 ) 加 快 软 实 力 建设 

通用 机 械 行 业经 过 多 年 发 展 ,企业 通过 增添 和 
更 新 加 工 设备 等 ,硬件 手段 得 到 明显 改善 ,产业 规 
模 快速 提升 ,但 企业 的 软 实力 建设 滞后 。“ 十 三 五 ” 
要 加 快 软 实力 建设 ,注重 企业 文化 建设 ,着 力 提升 
企业 的 创新 能 力 .应 变 能 力 , 学 习 能 力 和 澜 察 能 力 、 
人 才 凝 聚 力 和 吸引 力 ,加 强 企业 自律 ,提高 诚信 , 自 
党 履行 社会 责任 。 只 有 具备 了 这 样 的 软 实力 ,企业 
才 可 具备 强大 的 竞争 力 。 

(四 ) 规 范 市 场 竞争 秩序 
”通用 机 械 行业 中 低 端 产品 产能 过 剩 ,造成 恶性 


竞争 加 剧 ,特别 是 价格 战 越 演 越 烈 。 为 了 规范 市 场 
竞争 秩序 ,行业 协会 要 制定 相关 行规 ,并 适时 向 社 


会 发 布 各 类 产品 的 参考 价格 ,让 用 户 及 时 掌握 产品 


的 合理 价格 区 间 , 规 范 市 场 竞 争 秩序 。 

(五 ) 开 展 产品 可 靠 性 设计 ,加 大 技术 基础 平台 
建设 

可 靠 性 是 产品 基本 质量 目标 之 一 ,也 是 重要 的 
质量 标志 ,是 影响 产品 质量 最 活跃 的 因素 ,已 成 为 
制造 企业 市 场 竞争 的 焦点 。 

产品 可 靠 性 设计 决定 着 产品 固有 (内 在 ) 可 靠 

性 。 产 品 生 产 、 使 用 、 维 修 各 阶段 中 所 出 现 的 许多 
可 靠 性 问题 取决 于 设计 阶段 的 可 靠 性 工作 。 因 此 ， 
通用 机 械 制 造 企 业 在 产品 设计 时 就 要 考虑 到 产品 
全 寿命 过 程 中 与 可 靠 性 有 关 的 诸 因素 ,要 预见 到 各 
阶段 中 可 能 遇 到 的 工作 环境 、 自 然 环 境 以 及 运输 、 
贮存 等 环境 对 产品 可 靠 性 的 影响 ,包括 防护 、 维 修 
影响 及 操作 失误 等 各 种 影响 。 通 过 开展 产品 可 靠 
性 设计 ,全 面 提升 通用 机 械 产品 的 质量 。 

鼓励 压缩 机 技术 国家 重点 实验 室 为 企业 产品 
可 靠 性 提供 技术 服务 ,在 全 行业 逐步 推行 产品 可 靠 
性 考评 ;鼓励 企业 加 快 产品 试验 .检测 等 技术 基础 
平台 建设 ,为 产品 开发 ,性 能 测试 等 提供 基础 保障 。 
建议 政府 相关 部 门 在 政策 和 资金 上 给 予 扶植 。 

(六 ) 形 成 政府 .用 户 和 制造 企业 共同 推进 重大 
装备 国产 化 合力 | \ 

目前 ,重大 技术 装备 国产 化 已 晨 现 出 良好 态 
势 ,研发 工作 取得 不 断 进展 , 制造 企业 的 创新 能 力 
有 了 进步 ,但 这 些 距 国产 化 的 目标 还 有 不 小 的 距 
离 , 仍 需要 集中 行业 优势 ,对 主要 承担 单位 进行 合 
理 分 工 ,重点 抓 好 一 批 承担 任务 的 企业 ;研发 费用 
尽 可 能 向 承担 任务 的 骨干 企业 倾斜 ,鼓励 和 支持 基 
础 较 好 的 企业 ,通过 上 市 或 其 他 融资 方式 加 强 技术 
改造 ,提高 企业 承担 国产 化 任务 的 能 力 ;制造 企业 
也 需 加 大 研发 和 改造 投入 , 以 争取 更 大 的 突破 ; 业 
主 单位 有 义务 也 有 责任 积极 协助 制造 企业 做 好 重 
大 装备 的 研发 工作 ,业主 单位 之 间 还 要 加 强国 产 化 
经 验 的 交流 ,共同 推进 重大 技术 装备 国产 化 。 

”供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工 业 协 会 】 


19 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2015 


“到 行业 “十 三 五 "发 展 规划 


( 讨论 稿 jee 


K HPP RELA SP 9S PLE 
PEMA AT LAS RE, 
核电 和 国防 军工 等 国民 经 济 各 个 部 门 ,已 成 为 各 种 
流体 装置 不 可 替代 的 装备 。 泵 产品 的 品种 规格 较 
为 繁杂 ,根据 行业 特点 及 工 况 条 件 分 别 具 有 不 同 的 
功能 和 属性 ,多 种 泵 在 检修 期 内 必须 长 时 间 连 续 运 
行 。 因 此 ,国民 经 济 各 个 部 门 对 泵 产品 的 质量 要 求 
十 分 严格 ,稳定 性 和 可 靠 性 已 作为 一 项 很 重要 的 考 
核 指 标 ,必须 保证 其 运转 周期 ,否则 就 会 影响 整套 
装置 的 正常 运转 。 | 

”一 ,我 国 泵 制造 业 现状 和 形势 

泰 制造 业 是 我 国 通用 机 械 制 造 业 的 重要 组 成 
部 分 ,在 国民 经 济 建设 中 起 着 十 分 重要 的 作用 。 为 
了 适应 我 国 石油 .化 工 .电力 冶金 .城建 .矿山 、 国 
防 军工 等 行业 的 发 展 ,我 国 泵 制造 业 企业 以 市 场 需 
RASA, 以 重大 技术 装备 成 套 为 目标 ,通过 自主 
创新 和 引进 消化 吸收 再 创新 等 举措 ,取得 了 一 系列 
重点 产品 的 研究 成 果 ,基本 满足 了 国民 经 济 各 部 门 
对 产品 的 需求 。 如 火力 发 电 设备 用 泵 已 经 形成 了 
较 完整 的 开发 配套 制造 体系 ,核电 站 用 泵 类 产品 的 
国产 化 率 已 经 上 升 到 65% 左 右 ,冶金 .石油 化 工 、 环 
保 等 泵 产品 经 过 自主 研发 已 形成 了 可 观 的 配套 能 
力 , 有 力促 进 了 我 国 石化 .电力 ,冶金 等 重大 装备 国 
产 化 。“ 十 二 五 "期 间 , 泵 制造 企业 的 整体 搬迁 改 
造 ,推动 了 我 国 泵 制造 业 自 身 发 展 和 产品 结构 调 
整 ,提升 了 行业 的 整体 水 平 。 在 重大 技术 装备 国产 
化 工作 的 推动 下 ,全 行业 已 形成 了 一 批 开 发 能 力 
强 ,加 工 手段 齐全 ,制造 技术 水 平 较 高 的 水 泵 产品 
制造 企业 。 在 用 户 部 门 的 大 力 支持 与 配合 下 ,我 国 
水 泵 制造 业 承担 国家 重点 建设 项 目的 能 力 不 断 增 
强 ,产品 国产 化 的 比例 不 断 提升 ,部 分 重点 产品 的 
设计 制造 能 力 已 达到 国际 先进 水 平 。60 万 kW 超 
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临界 火电 机 组 泵 产品 国产 化 率 达 到 70% 左右 ;30 


万 t/a 合成 氮 、52 万 Va 尿素 装置 泵 产品 国产 化 率 


达到 80% 以 上 ; 千 万 吨 级 炼油 装置 泵 产品 国产 化 率 
能 达到 80% ; 百 万 千瓦 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 、 百 万 
千瓦 核电 机 组 及 煤 制 油 装 置 中 的 泵 产品 国产 化 率 
也 在 不 断 地 提升 。 这 在 很 大 程度 上 减 小 了 我 国 对 
国外 泵 产品 的 依赖 程度 ,有 效 地 改观 了 我 国 对 关键 
泵 产品 依靠 引进 的 局 面 ,为 保障 国民 经 济 安全 做 出 
了 贡献 。 

二 、“ 十 二 五 "期间 我 国友 行业 经 济 运行 情况 

“十 二 五 ”期 间 , 我国 硝 行 业经 历 了 “十 一 五 ” 

高 速 发 展 阶段 后 ,逐渐 进入 了 一 个 新 的 发 展 机 遇 
期 , 泵 行业 面 对 国内 外 复杂 的 经 济 形势 ,克服 诸多 
困难 ,通过 国家 相关 政策 的 牵引 , 稳 中 求 进 ` 创 新 驱 
动 、. 转 型 升级 和 结构 调整 ,经 济 运行 总 体 保 持 了 稳 
中 有 进 的 基本 态势 ,主要 经 济 指标 呈 小 幅 微 长 。 

(1 ) 完 成 工业 总 产值 1 880. 6 亿 元 ,其 中 :2011 
年 完成 437.7 亿 元 ,同比 增长 23.3% ;2012 年 完成 
456. 9 亿 元 ,同比 增长 4.49% ;2013 年 完成 490.8 亿 
元 ,同比 增长 7.4% 32014 年 完成 495.2% ,同比 增 
长 0.9% © 

(2) 完 成 利润 总 额 139.5 亿 元 。 其 中 :2011 年 
完成 31. 1% ,同比 增长 19. 6% ;2012 年 完成 33. 3 
亿 元 ,同比 增长 7.07% ;2013 年 完成 37. 3 亿 元 , 同 
比 增长 12.01% ;2014 年 完成 37.8 亿 元 ,同比 增 
1.34% 。 

(3 ) 完 成 销售 收入 1 784 亿 元 。 其 中 :2011 年 
完成 420 亿 元 ,同比 增长 22. 0% ;2012 年 完成 425 
亿 元 ,同比 增长 1.2% ;2013 年 完成 467 亿 元 ,同比 
增长 9.9%; 2014 年 完成 472 亿 元 , 同比 增 
长 1.07% 。 

(4) 完 成 出 口交 货 值 189.7 亿 元 。 其 中 :2011 


年 完成 46.9 亿 元 ,同比 增长 71.2% ;2012 年 完成 
44. 6 亿 元 ,同比 下 降 4.9% 32013 年 完成 48.8 亿 
元 ,同比 增长 9. 4% 52014 年 完成 49.4 人 同比 
增长 1. 2% 。 
(5) 完 成 新 产品 产值 729.9 亿 元 。 其 中 :2011 
年 完成 161.4 亿 元 ,同比 增长 35.7% ;2012 年 完成 
184. 2 亿 元 , 同比 增长 14. 1% ;2013 年 完成 192.9 
亿 元 ,同比 增长 4.7% ;2014 年 完成 191. do 同 
比 下 降 0.789% 。 
截止 到 2014 年 ,根据 会 员 企业 上 报 的 统计 数 
据 , 与 “十 一 五 ” 末 的 2010 年 相 比 ,工业 总 产值 同比 
提高 23. 3% , 销售 收入 同比 提高 21. 8% ,利润 总 额 
同比 提高 19. 6% ,资产 总 额 同 比 提高 24. 4% ,固定 
资产 投入 同比 提高 17. 8% , ' 主 要 产品 产量 同 比 提 
高 100% 。 | 
(6) 平 均 发 展 速度 分 别 为 :工业 总 产值 9% (R 
至 2014 年 12 月 31 日 ,下 同 。) .销售 收入 8.54% | 
利润 总 额 10% 、 资 产 总 人 额 9. 57% 、 A 
4. 4% .主要 产品 产量 28.2% 。 | 
三 、 国 内 外 形势 发 展 对 我 国 泵 制造 业 的 影响 
经 过 “十 二 五 ”期间 泵 制造 企业 大 规模 的 搬迁 
改造 , 泵 制造 企业 的 规模 和 加 工 能 力 有 了 很 大 的 提 
高 ,我 国 到 制造 业 逐 步 形 成 了 一 个 较为 完整 的 生产 
制造 体系 ,但 由 于 受 国 家 宏观 政策 、 国 内 外 经 济 形 
势 的 影响 , 它 的 发 展 与 壮大 依附 于 其 他 行业 ,受到 
的 限制 也 很 多 。 国 家 经 济 政策 的 调整 ,全 球 经 济 不 
景气 ,用户 推崇 国外 产品 等 因素 对 泵 行业 的 发 展 均 
有 一 定 的 影响 。 
据 统计 ,2014 年 , 泵 与 真空 设备 行业 规模 企业 
1 303 家 ,其 中 亏损 企业 150 家 ,亏损 面 达 11.5%, 
用 户 停 建 、 缓 建 及 要 求 延 期 执行 合同 或 变更 合同 的 
现象 非常 普遍 ,从 而 造成 企业 经 营 困 难 , 产 成 品 库 
存 加 大 ,加 之 一 些 行业 不 合理 的 付款 方式 , BER 
制造 企业 资金 回流 难度 增加 ,生产 经 营 资金 链条 断 
节 , 困 扰 着 企业 正常 生产 。 
总 体 看 来 ， 各 行业 的 发 展 已 经 渡 过 了 。 十 一 五 ” 
末期 “十 二 五 ”初期 的 快速 发 展 机 过 期 。 近 年 来 ， 
不 合理 的 部 争 致使 产品 的 利润 空间 越 来 越 小 ,很 难 


有 研发 资金 的 投入 。 另 外 , 自主 创新 能 力 不 足 , 技 
术 更 新 缓慢 ,基础 工艺 研究 缺失 ,设计 .工艺 .制造 
标准 与 国际 不 接轨 , 多 年 来 出 现 的 质量 问题 、 诚 信 
问题 经营 理念 问题 、 售 后 服务 问题 、 企 业 的 软 实力 
问题 等 诸多 因素 都 给 企业 发 展 带 来 难以 逾越 的 障 
碍 。 如 何在 经 济 全 球 化 的 形势 下 应 对 挑战 ,是 全 行 
业 面 临 的 紧迫 任务 。 

四 “十 二 五 "期 间 泵 制造 业 回 顾 

1 重大 装备 国产 化 及 新 产品 开发 

“十 二 五 ”期 间 , 随 着 国家 拉动 内 需 相关 政策 的 
出 合 和 相关 部 门 要 求 重大 装备 国产 化 的 呼声 不 断 
响亮 , 泵 行业 的 科研 投入 也 不 断 加 大 。 

”在 火力 发 电 方面 ,经 过 引进 技术 的 消化 吸收 再 
创新 ,国内 几 个 国有 企业 及 部 分 股份 制 企 业已 经 可 
以 为 600MW 超 临界 . 超 超 临界 火电 机 组 生产 制造 
锅炉 给 水 条 .凝结 水 大、 循环 水 条 ,1 OOOMW 超 超 临 
界 火 电机 组 汽 动 水 泵 已 经 在 电厂 运行 。 其 中 锅炉 
给 水 泵 的 国产 化 率 已 经 达到 70% 以 上 ;在 石油 化 工 
行业 ,1 000 万 at 炼油 装置 用 泵 的 国产 化 率 达 到 


90% 以 上 , 百 万 at GMa FA RR BY Ae Rk Bl 


85% ,45 H a/t 合成氨 、80 万 avt RRESAAH 
国产 化 率 达 到 80% , KEEN P RR RR 
实现 国产 化 ;在 烟 气 脱硫 方面 ,1 000MW 超 超 临界 
火电 机 组 的 烟 气 脱硫 用 浆液 泵 国内 很 多 企业 都 能 
够 生产 ,而 且 部 分 企业 生产 的 陶瓷 衬 套 浆液 和 泵 的 寿 
命 已 经 超过 国外 进口 产品 ; 在 核能 发 电 方面 ,从 引 
进 技术 到 自主 研发 ,1 000M 允 核电 机 组 配套 的 家 产 
品 除 主 泵 外 , 核 二 ,三 级 泵 已 经 100% 可 以 自行 生 
产 。 核 电 用 泵 国产 化 率 由 岭 省 核电 厂 的 不 足 4% ， 
现 已 经 提高 到 90% WE. 

据 行 业 统 计 ,2011 一 2014 年 , 泵 行业 会 员 企 业 
共 完 成 新 产品 产值 729.9 亿 元 ,同比 “十 一 五 ”提升 
46. 5%。 但 “十 二 五 ”期 间 增 速 明显 放 缓 ,2014 年 
同比 下 降 了 0.78% 。 

在 国家 相关 部 门 的 关怀 帮助 下 , 泵 制造 企业 通 
过 产 学 研 用 相 结 合 ,对 于 “十 二 五 ”规划 中 25 个 攻 
FU H , BR AP1000、CAP1400 核电 主 泵 正在 研制 
外 ,其 余 项 目 均 已 完成 并 交付 使 用 ,其 产品 达到 国 
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际 同类 产品 水 平 ,一 些 产品 已 经 替代 进口 产品 。 

据 统 计 ,“ 十 二 五 "期间 , 泵 业 分 会 重点 骨干 企 
业 共 完成 643 种 新 产品 开发 研制 ,大 部 分 产品 达到 
国内 领先 和 国外 同类 产品 水 平 。 i 

沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 继 完成 核 二 .三 级 
FEAR ARERR .电动 辅助 给 水 尔 安全 帝 路 订 
泵 ,低压 安 注 泵 EZ, AKEZA, ER mA M 
完成 了 超 临 界 给 水 泵 a EF BG. GAS TK HAYS 
油泵 等 产品 的 研发 。 研 制 的 CAP1409 EREDE 
多 约束 条 件 下 的 优化 设计 、 安 全 可 靠 性 分 析 评 估 、 
主 泵 样机 的 先进 制造 . 屏 融 电机 主 奈 的 试验 验证 等 
多 个 关键 技术 项 目 方面 均 取 得 一 定 的 进展 。 

EERE (A) AA ASE RS AA 
瓦 核电 机 组 用 厂 用 水 泵 ,消防 水 泵 BESS IK ZR KI 
RAZR MARIKE aR AE Rs HB ER, Z 
AIMEE IER RAHRR EA) H 
泵 设备 冷冻 水 泵 ARMER KHS RSE BB 
泵 及 民品 锅炉 给 水 泵 、 中 缅 管 线 油 泵 等 的 开发 。 

襄樊 五 二 五 泵 业 有 限 公司 研制 的 磁力 驱动 泵 
以 其 无 泄漏 eS .无 噪声 等 优点 应 用 于 石油 、 化 
工 ,军工 等 特殊 行业 。 该 项 目 技术 通过 湖北 省 科技 
成 果 鉴 定 ,其 整体 技术 达到 国际 先进 水 平 ,被 列 为 
2010 年 国家 火炬 计划 项 目 , 获 得 襄阳 市 科技 进步 
奖 一 等 奖 ,湖北 省 科技 进步 三 等 奖 。 

“十 二 五 "期间 , 训 阳 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 完成 
了 石油 化 工 流 程 菏 、 高 效 烟 气 脱硫 循环 人 录 .重型 党 
E LSD 系列 硫酸 泵 、 LSDH 系列 硫黄 泵 等 产品 的 
研发 , 均 达 到 国内 领先 水 平 ,其 中 ,大 流量 磁力 驱动 
泵 经 鉴定 达到 国际 先进 水 平 。 

上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 在 “十 二 五 "期 
间 , 相 继 完成 百 万 干 瓦 级 压 水 堆 核 电站 上 充 豪 、 余 
热 排出 泵 .安全 壳 距 淋 泵 低压 安 注 泵 辅助 给 水 汽 
动 泵 、 主 给 水 泵 、 乏 燃料 水 池 冷 却 泵 ,化 学 添加 剂 混 
AR .硼酸 输送 泵 及 海水 循环 泵 等 核电 用 泵 的 研发 
生产 ,成 为 国内 百 万 千瓦 核电 站 用 海水 循环 肥 的 主 
要 供 货 商 。 并 于 2014 年 成 功 完成 长 输 管线 泵 的 研 
发 生产 任务 ,产品 技术 水 平 达 到 国际 先进 水 平 。 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 根据 中 石油 管道 公司 
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需求 ,设计 开发 了 KND450 - 93.5 x3 型 多 级 水 平 


”中 开 式 输 油 泵 ,经 有 关 专 家 认定 ,该 产品 技术 水 平 


达到 国际 先进 水 平 。 中 石油 管道 公司 还 采用 了 该 
公司 生产 的 KSY490 -47 型 中 开 式 给 油泵 。 该 公 
司 研制 生产 的 产品 完全 可 以 满足 输油管 道 并 联 工 
艺 输 油 主 泵 .串联 工艺 输 油 主 泵 以 及 给 油 汞 的 使 用 
需要 ,并 可 替代 进口 产品 。 

”湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 研 制 的 D970 型 暑 水 
推进 装置 关键 部 件 ,其 总 体质 量 达 到 了 技术 规格 书 
的 要 求 , 产 品 获得 了 中 国 船 级 社 认可 ,已 成 功 应 用 
于 中 石油 海上 应 急救 援 响 应 中 心 高 速 搜救 船 ; 
5 000kW 级 大 功率 喷 水 推进 装置 超 低 碳 双 相 不 狗 钢 
精密 铸件 的 研制 也 取得 成 功 ,产品 已 经 应 用 在 海军 
高 速 三 体 搜救 船上 。2013 年 ,该 公司 开发 研制 了 
卧 式 不 锈 钢 轴 流 循环 泵 、 渣 浆 压 滤 泵 Eh SR 
TRIE UF ,新 产品 产值 达到 销售 收入 的 5% , 取 
得 了 重大 的 进步 。 

石家庄 强大 泵 业 和 集团 有 限 责 任 公司 在 “十 二 
五 ”期 间 共 计 完 成 近 150 种 新 产品 的 开发 。 公 司 围 
绕 市 场 需 求 ,逐步 调整 产品 结构 ,重点 研制 开发 了 
用 于 污水 治理 .电站 脱硫 、 填 海造 田 与 控 泥 船 配套 
的 大 型 清水 泵 PAR KR LR BRE 
浆 泵 、 潜 水泵 ,研制 开发 了 乙烯 、 复 合 化 肥 等 化 工行 
业 所 需 配 套用 泵 。 产品 继续 向 大 型 化 方向 发 展 , 形 
成 了 大 型 产品 生产 优势 。 其 研发 的 TK1200 大 型 挖 
泥 泵 的 各 项 性 能 指标 均 达 到 或 超过 国外 同类 产品 
技术 水 平 ,并 形成 出 口 。 

“十 二 五 期间, 大 耐 蔷 业 有 限 公 司 重点 开发 生 
产 符合 API REMC LR. MAA AH i MD E 
内 最 大 的 符合 OH3 型 的 PCH 系列 立 式 管 线条 
(VPVP400 - 7630) BBI 型 输油管 线 泵 ,参数 可 以 
与 国际 水 平 相当 ;最 大 的 单 级 BB2 型 泵 是 相同 流量 
下 国内 首 台 级 数 最 多 的 水 平 中 开 多 级 泵 ;ASD700 
-940 大 型 供水 泵 试制 成 功 , 创 下 了 在 相同 流量 
下 ,国内 最 高 扬程 .最 高 转速 .最 高 效率 的 记录 ; A 
主 研制 的 BB2 型 泵 ,各 项 指标 已 经 达到 或 超越 国外 
同类 产品 水 平 。 这 些 产品 成 功用 于 各 大 项 目 中 , 替 
代 了 大 量 进口 产品 。“ 十 二 五 "期间, 大 耐 泵 业 有 限 


公司 陆续 设计 开发 了 大 规格 的 卧 式 简 袋 泵 ,流量 可 
以 达到 1 000 m Ah, 扬程 近 600m; AMA Wb A PRA 
司 成 功 研制 出 输送 剧 毒液 态 光 气泵 ,为 化 工 泵 、 石 
油 化 工 保 开拓 了 新 的 领域 ,该 产品 为 国内 首创 。 

大 连 深蓝 永 业 有 限 公司 是 我 国 泵 行业 中 研发 
能 力 较 强 的 一 个 单位 ,技术 研究 部 门 共 有 各 类 技术 
AR 200 余人 ,拥有 先进 的 研发 手段 和 测试 设备 ， 
多 年 来 一 直 致 力 于 新 产品 的 研发 和 设计 ,获得 国家 
专利 60 余 项 (其 中 发 明 专利 12 项 ) 。“ 十 二 五 "期 
间 ,该 公司 相继 研发 乙烯 产品 用 宋 、 加 氢 进 料 泵 等 
一 批 石 化 领域 用 高 端 泵 类 产品 ,以 及 二 代 加 ,三代 
ERP ,AP1000/CAP1400 核电 用 完全 索 喷 淋 泵 .低压 
安 注 泵 余热 排除 泵 等 核 级 泵 产品 ,其 中 有 13 种 产 
品 通 过 了 国家 级 鉴定 ,十 几 种 产品 首次 国产 化 并 填 
补 了 国内 空白 。 有 目前 该 公司 正在 进行 华龙 一 号 核 
电站 16 种 菏 的 研制 。 

“十 二 五 ”期 间 , 广 东 佛 山水 泰 厂 有 限 公司 加 大 
新 产品 开发 力度 ,陆续 研制 了 KPP 系列 化 工 流 程 
Re KCC 系列 化 工 泵 、KHP 系列 卧 式 中 开 多 级 泵 、 
KPS 系列 单 级 双 吸 离心 单 级 泵 \ 全 球 最 大 不 锈 钢 液 
MRZE R ( CBF730 -2NG3) ,全 球 最 大 双 法 兰 结构 
真空 泵 (CBF830 - 2BG3) ,填补 了 国内 外 在 这 一 领 
域 的 空白。 | 

石家庄 工业 泵 厂 有 限 公司 以 。 铸造 消失 模 工艺 
试制 "为 重点 展开 技术 工作 。 通 过 应 用 消失 模 铸 造 
工艺 对 部 分 Z 系列 渣 浆 泵 进行 了 升级 换代 的 研 
制 , 为 提升 产品 品质 打下 了 坚实 的 基础 。 

天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 是 我 国 螺杆 泵 的 
骨干 研制 .生产 企业 ,在 “十 二 五 > 期间 ,该 公司 针对 
市 场 需求 , 紧 跟 国际 先进 水 平 ,进行 了 一 系列 的 新 
产品 开发 与 技术 创新 ,累计 设立 新 产品 开发 专项 53 
项 ,完成 45 项 ,累计 投入 科研 经 费 1 500 余万元 , 创 
新 性 产品 收入 超过 2 亿 元 ,获得 发 明 专 利 及 实用 新 
型 专利 共计 34 项 ,取得 了 良好 的 经 济 效 益 和 社会 
“十 二 五 期间 ,上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公 司 自 
主 研发 配套 巴基斯坦 恰 希 玛 核电 二 期 工程 340MW 
机 组 常规 岛 主 给 水 泵 组 交付 投 运 ;研制 的 首 台 国产 


AP1000 核电 站 常规 岛 给 水 泵 组 前 置 泵 胜利 交付 ; 
完成 了 1 OOOMW 级 (50% 容量 ) 超 超 临 界 火 电机 组 
FK6A40 型 锅炉 给 水 泵 的 国产 化 ,并 通过 由 国家 能 
源 局 和 中 国 通用 机 械 工业 协会 组 织 的 产品 鉴定 , 填 
补 了 国内 空白 , 现 已 运用 于 江苏 华电 名 容 发 电 有 限 
公司 ,各 项 指标 均 达 到 国际 同类 产品 先进 水 平 ; E 
成 1 000MW 级 超 超 临 界 火 电机 组 HZB303 -720 前 
置 录 系列 化 的 设计 和 生产 ,并 已 发 运 至 用 户 单位 ; 
完成 了 660MW 超 临 界 火 电机 组 (50% 容量 ) 
HPT350 -370 型 给 水 泵 人 研发 生产 。2012 年 共 获 专 
利 31 项 。600MW 超 临界 、 亚 临界 机 组 锅炉 给 水 泵 
玉 获 国家 能 源 科技 进步 奖 三 等 奖 ` 中 国 机 械 工 业 科 
学 技术 奖 三 等 奖 及 中 电 建 集团 优质 产品 奖 。 
2. 基本 建设 和 技术 改造 

“十 二 五 "期 间 ,截止 到 2014 年 年 底 ,中 国 通用 
机 械 工 业 协 会 泵 业 分 会 会 员 单 位 累计 完成 基本 建 
设 和 技术 改造 投资 81 亿 元 ,有 近 20% 的 企业 进行 
了 搬迁 改造 ,使 企业 现场 管理 .设备 能 力 都 有 了 很 
大 的 改善 和 提高 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 斥 巨 资 建造 了 
拥有 精良 设备 的 现代 化 泵 类 产品 生产 制造 基地 。 
生产 制造 基地 于 2011 年 5 月 竣工 ,并 于 同月 顺利 
完成 了 核电 有 泵 业 有 限 公 司 的 整体 搬迁 工作 。 沈 鼓 
集团 不 断 加 大 工艺 装备 投入 力度 ,加 速 设备 更 新 换 
代步 伐 ,使 公司 制造 能 力 达 到 国际 先进 水 平 , 国 内 
机 械 行 业 最 先进 水 平 。 根 据 研制 制造 AP1000 三 代 
核电 主 泵 的 需要 ,建成 了 国内 唯一 和 的 AP1000 核 主 
条 试验 台 , 使 沈 辟 集团 核电 泵 业 有 限 公司 成 为 拥有 
设计 制造、 组 装 、. 试 验 第 三 代 核 主 泵 能 力 的 核电 设 
备 企业 。 

大 而 友 业 有 限 公司 第 二 代 核 电 及 大 型 石化 成 
eee 目 如 期 竣工 ,项 目 投资 总 额 

达 6 800 余万元 ,这 是 继 公司 搬迁 至 双 D 港 以 来 又 
一 规模 庞大 的 工程 。 

上 海 凯 果 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 为 了 全 面 进 军 
核电 和 火电 用 有 泵 领域 ,2011 年 投资 2 亿 元 建造 了 建 
筑 面 积 达 1 万 m 的 重型 车 间 。 

“上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 为 配合 核 泵 研 
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发 .生产 ,从 2009 年 起 先后 投入 1. 437 亿 元 改建 核 
泵 研发 中 心 ,该 项 目 被 列 人 “国家 产业 振兴 和 技术 
改造 项 目 ” 和 “上 海 市 高 新 技术 产业 化 项 目 pire 
得 专项 资金 资助 。 目 前 项 目 正 按 计 划 执 行 。 现 
完成 技术 研发 中 心 、 焊 接 中 心 的 改造 ， paisa 
数控 设备 共计 10 余 台 ( 套 ) ,新 增 土地 也 已 落实 到 
位 ,正在 办 理 相 关 报 建 手续 。 

RAR TH AR wl 2011 年 圆满 完成 国 
拨 资金 军 转 民 项 目 “ 大 型 烟 气 脱硫 循环 泵 研制 与 开 
发 项 目 ” 的 审核 验收 ,奠定 了 公 Du ai 
开发 项 目的 基础 。 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 “大 功率 管道 输 油 泵 技 
术 改 造 项 目 " 获 得 国家 发 展 改 半 委 1 259 万 元 的 资 
ELI, M AH F 2012 年 底 完 成 。 该 项 目 完 成 后 极 
大 地 提升 了 公司 的 综合 配套 能 力 , 达 到 年 产 100 台 
管道 输 油 泵 的 生产 能 力 , 并 可 实现 RE REA: 3.2 
亿 元 。 

大 连 深蓝 系 业 有 限 公司 核 电 用 取 国 产 化 技 直 
项 目 投资 10 997.37 万 元 ,其 中 厂房 建筑 面积 
23 340m , 含 辅助 设施 投资 6 343. 10 万 元 ,购置 设 
备 投资 4 654.27 万 元 ,工程 建设 已 经 全 面 完 工 。 该 
项 目 可 达到 年 产 800 AREARE REJ , FE 
产 核电 用 铸 钢 件 2 000t, 新 增 销售 收入 2. 3 亿 元 。 

中 国有 色 ( 沈 阳 ) 和 双 业 有 限 公 司 投资 43 703 万 
元 建设 “石油 化 工 用 隔膜 泵 项 目 ” 和 和 “能源 装备 用 
隔膜 泵 生产 过 程 乱 能 化 技术 改造 项 目 ”。 形 成 年 生 
产 隔膜 泵 产品 100 台 的 能 力 , 成 为 国内 唯一 大 型 隔 
膜 泵 专业 研发 .制造 企 业 , 并 拥有 自主 知识 产权 。 

江苏 海狮 汞 业 制 造 有 限 公 司 为 核电 产品 人 研发 
工程 项 目 新 建 厂区 占 地 面积 10.7 万 m (160 fH), 
建筑 面积 5 万 m ,累计 完成 固定 资产 投资 额 7 600 
万 元 。 | 

山东 华 成 集团 有 限 公 司 为 了 开辟 新 的 发 展 空 
间 ,把 目光 瞄准 了 精密 减速 机 领域 ,投资 16. 8 亿 元 
建造 国际 一 流 的 减速 机 基地 。 项 目 占 地 面积 33. 3 
万 m (500 i) ,分 三 期 实施 。2010 年 底 ,项目 一 期 
顺利 竣工 投产 ,2011 年 初 项 目 二 期 正式 启动 ,生产 
经 营 形式 特别 好 。 新 项 目 达 产后 可 年 产 传动 设备 2 


24 


aie 销售 收入 30 亿 元 ;年 产 增 速 齿轮 箱 2 
台 , 可 实现 销售 收入 15 和 亿 元 ;年 产 风力 发 电机 
组 200 套 ,可 实现 销售 收入 15 亿 元 。 

HELAS RARA RSR AI EN H E 
超 临 界 火电 机 组 关键 辅 机 液 环 真空 泵 扩 产 项 目 ” 获 
得 国家 发 展 改革 委 工业 和 信息 化 部 (简称 工信部 ) 
重点 产业 振兴 和 技 改 中 央 财 政 专 项 资金 支持 。 获 
得 技 改 市 级 财政 贴息 贷款 支持 。 

湖北 省 天 门 硝 业 有 限 公 司 NJ 系列 浓 浆 泵 扩建 
技术 改造 项 目 2011 年 7 月 批准 立项 ,项 目 总 投资 
6 248 万 元 。 项 目 建 成 后 年 产量 将 增加 到 3 000 S, 
新 增 销 售 收 入 14 758 万 元 、 利 润 2 234.81 万 元 、 税 
金 1 000 万 元 。 

. 石家庄 工业 泵 三 有 限 公 司 在 保证 正常 生产 的 
前 提 下 ,本 着 “整体 规划 、 分 步 实施 BMT AEA 
发 展 ” 的 原则 ,在 防范 好 投资 风险 和 市 场 风险 的 基 
础 上 ,扎实 推进 大 泵 基地 项 目 建 设 ,扎实 做 好 公司 
内 部 技 改 扩建 项 目 , 做 到 增 量 过 渡 保 发 展 。 

上海 电力 修造 总 厂 有 限 公司 进行 了 给 水 录 试 
验 台 升级 改造 工程 。 该 工程 购 进 了 具有 国际 先进 
水 平 的 检测 设备 ,使 产品 检测 分 析 的 精确 性 .性 和 
可 重复 性 得 到 有 效 保证 。 该 公司 建 有 国内 一 流水 
平 的 液 力 调 速 给 水 泵 组 试验 中 心 , 可 进行 600MW 
(50% 容量 ) 火 电站 机 组 锅炉 ON 
试验 。 

E REBUKE ARSTID AENM 
试 能 力 ,提升 企业 形象 ,2012 年 投资 800 多 万 元 用 
于 企业 的 技术 改造 ,购置 了 先进 的 数控 机 床 和 加 工 
中 心 及 生产 检测 设备 等 ,有 效 地 提升 了 企业 的 生产 
和 检测 能 力 。 : 

西安 泵 阀 总 厂 有 限 公 司 从 2010 年 起 实施 了 整 
体 搬迁 改造 工程 。 新 厂区 占 地 总 面积 万 m (174 
HB) ,建筑 面积 9.3 万 m  HPRANR AM LR 
配 车 间 建 筑 面积 为 5.5 万 m 。 新 增 熔 炼 电 炉 、 测 
斌 设备 .焊接 设备 .起 重 设备 、 空 调 系统 等 主要 设备 
55 台 ( 套 ) 。 整 个 工程 新 增 投资 2. 2 亿 元 。 

襄阳 五 二 五 蔷 业 有 限 公司 泵 败 产 品 生 产能 力 
升级 技术 改造 项 目 所 有 工程 和 设备 均 投 人 使 用 ,全 


部 工程 完成 结算 审计 ,单项 验收 工作 部 分 完成 。 根 
据 “ 十 二 五 ”发展 规划 ,公司 在 训 阳 高 新 技术 产业 开 
发 区 深圳 工业 园 征地 40 万 m (598.7 Bt) ,建设 特 
种 工业 泵 产业 园 ,并 于 2012 年 4 月 28 日 举行 了 开 
工 莫 基 。 

丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 进行 了 一 系列 的 
基本 建设 改造 ,首先 是 对 公司 的 电网 进行 了 增 容 扩 
建 ,其 次 ,对 磁力 泵 试验 台 也 进行 了 扩建 。 

FAREREI A RAR] 2012 年 投入 2 000 
余万元 进行 产品 生产 能 力 扩 大 和 试验 能 力 提升 改 
造 。 为 配合 精益 生产 的 需要 ,对 工厂 地 坪 进 行 了 重 
新 改造 和 美化 ,扩大 了 试验 室 的 试验 能 力 ,由 原来 
最 大 测试 能 力 2 500kW 提升 到 目前 的 5 000kW, 

山东 长 志 稍 业 有 限 公 司 建 有 山东 省 石油 化 工 
泵 工程 技术 研究 中 心 .山东 长 志 工 业 泵 研究 所 2 个 
省 级 技术 中 心 。 根 据 市 场 的 需要 ,山东 长 志 泵 业 有 
限 公司 在 辽宁 省 葫芦 岛 市 投资 近 2 亿 元 新 建 辽 宁 
长 志 泵 业 有 限 公 司 ， ME see RE LB 新 
建 铸造 基地 。 

四 川 省 自贡 工业 泰 有 限 责 任 公 司 于 2011 年 初 
投资 2 000 万 元 ,用 于 新 建 产品 装配 车 间 和 3 500m 
闭环 式 水 有 泵 检测 试验 台 , 该 项 目 于 2012 年 7 月 建 
成 并 投入 运行 。 为 实施 企业 整体 迁 建 发 展 计 划 , 投 
资 总 额 约 7 亿 元 的 “节能 高 效 工 业 泵 研发 制造 基 
地 ”项目 ,于 2012 年 12 月 在 自贡 国家 高 新 技术 产 
业 园区 开工 建设 。 

江苏 双 达 么 闪 集团 有 限 公司 在 靖江 市 新 桥 镇 
工业 开发 区 投资 近 2 亿 元 ,建设 核电 工业 园 ,主要 
用 于 核电 站 核 二 、 三 级 泵 ,CAPI1400 冷却 水 循环 泵 ， 
煤化 工 汞 和 特种 化 工 泵 的 生产 制造 。 

日 立 泵 制造 (无 锡 ) 有 限 公 司 在 无 锡 市 新 区 机 
光电 工业 园 建造 了 全 新 的 现代 化 厂房 。 新 厂房 占 
地 面积 13 万 m” ,建筑 面积 5.8 万 m’ ,注册 资金 达 
19 500 万 元 。 拥 有 大 型 先进 的 数控 加 工 设 备 、 最 现 
代 的 检测 手段 和 大 规模 的 试验 设施 。 

3. 产品 专利 及 知识 产权 保护 

“十 二 五 "期间, 针对 国内 外 经 济 形势 ,会 员 企 
业 注 重 知识 产权 的 保护 。 随 着 新 产品 、 新 技术 、 新 


材料 .新 工艺 的 研究 和 开发 ,申报 国家 专利 的 数量 
也 不 断 增加 。 据 重点 骨干 会 员 企业 的 不 完全 统计 ， 
截止 到 2014 年 ,重点 会 员 企 业 共 获 国家 专利 局 批 
准 的 发 明 专 利 、 实 用 新 型 专利 共 550 项 。 
4. 标准 制 修订 情况 
“十 二 五 ”期 间 , 为 了 与 世界 先进 制造 国家 的 标 
准 进 行 接轨 , 泵 标准 委员 会 对 现行 标准 进行 了 修 
订 ,并 制定 了 一 些 新 的 行业 标准 。 | 
2012 年 , 泵 标准 化 委员 会 (简称 泵 标 委 会 ) Ha 
制 了 泵 专业 领域 “十 二 五 ”技术 标准 体系 建设 方案 
(以 下 简称 《方案 》) 。《 方 案 》 主 要 包括 泵 专业 领域 
概述 、 泵 专业 领域 标准 现状 、 泵 专业 领域 技术 标准 
体系 、 泵 专业 领域 技术 标准 体系 建设 方案 、 泵 专业 
领域 “十 二 五 ”期 间 国 际 标准 化 工作 推进 计划 5 方 
MAA. RE 2012 年 年 底 , 泵 专业 领域 现行 标准 
共 87 项 ,其 中 国家 标准 30 项 ,行业 标准 7 项 。 
2014 年 , 泵 标 委 会 在 2012 年 制定 的 《方案 》 基 
础 上 ,结合 技术 、 产 业 发 展现 状 与 趋势 分 析 , 对 《 方 
RI BET THEW. CHR) HHT RSM HR 
2013—2014 年 批准 发 布 的 国家 标准 和 行业 标准 及 
2013 一 2014 年 国家 标准 和 行业 标准 计划 项 自 ;调整 
了 泵 专业 领域 拟 制 定 的 国家 标准 和 行业 标准 项 目 ; 
总 结 了 泵 专业 领域 国际 标准 化 工作 情况 及 国际 标 
准 转化 情况 。 截 至 2014 年 年 底 , 泵 专业 领域 现行 
标准 共 89 项 ,其 中 ,国家 标准 32 项 ,行业 标准 
57 项 。 
“十 二 五 ”期 间 ， 和 专业 领域 发 布 国家 标准 和 行 
业 标 准 共 36 项 ,其 中 制 .修订 国家 标准 项 目 10 项 ， 
制 、 修 订 行 业 标 准 项 目 26 项 。 
截至 2014 年 12 月 底 , 泵 专业 领域 在 研 国家 标 
准 和 行业 标准 共 24 项 ,其 中 ， mn 目 8 项 ， 
行业 标准 项 目 16 项 
在 制 ( 修 ) 订 国家 、 行业 标准 的 同时 ,为 与 国际 
标准 接轨 ,有 泵 标 委 会 注重 国际 标准 转化 工作 。 截 至 
2014 年 年 底 , ISO/TC 115 发 布 国际 标准 共 24 项 。 
作为 ISO/TC 115 国内 对 口 单位 , 泵 标 委 会 已 组 织 
转化 国际 标准 共 15 项 ,已 列 入 计划 项 目 共 6 项 ,已 
组 织 翻译 项 目 2 项 ,1 项 不 适用 于 我 国 ,不 予 转化 。 
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为 了 结合 国家 节能 减 排 的 要 求 ,2014 ERER 
委 会 完成 了 《石油 化 工 离 心 泵 能 效 限定 值 和 能 效 等 
级 》 标 准 的 制定 工作 , 现 已 送审 。 
“十 二 五 "期间, 全国 标准 化 工作 委员 会 螺杆 泵 
分 标准 化 委员 会 主持 了 行业 内 的 多 项 产品 标准 制 
定 。 起 草 行业 标准 《多 相 混 输 双 螺杆 有 泵 》, 目 前 已 完 
成 审查 并 提出 报批 稿 。 该 标准 制订 弥补 了 我 国 该 
产品 行业 标准 空白 ;主持 修订 行业 标准 JB/T8091 
《螺杆 汞 实验 方法 》 完 成 报批 稿 , 目前 工 信 厅 科 
[2014 147 与 文 已 批复 2014 年 11 月 实施 ;主持 起 
草 行业 标准 《 双 骆 杆 泵 》,2014 年 形成 标准 征求 意 
见 稿 。 该 标准 制订 弥补 多 年 来 我 国 该 产品 行业 标 
准 空白 ;组 织 申 报修 订 行 业 标 准 JBAT8644《 单 螺杆 
泵 》, 目 前 已 向 泵 标 委 提出 《标准 申报 建议 书 》 和 标 
准 草案 , 等待 批复 列 人 计划 ;提出 国家 标准 项 目 
GB/T10886¢ 三 螺杆 泵 》 修 订 计划 ,目前 已 向 泵 标 委 
提出 《标准 申报 建议 书 》 和 标准 草案 ,等 待 批复 列 入 
计划 ;通过 行业 协会 提出 制订 行业 标准 《 单 螺杆 泵 
能 效 限 定 值 及 节能 评价 值 ) 的 申报 建议 书 ,等 待 
批复 。 
5. 两 化 融合 情况 
两 化 融合 的 最 终 目 的 是 为 了 促进 有 泵 制造 企业 
产业 转型 与 升级 ,利用 信息 化 技术 改进 产品 研发 、 
产品 设计 `、 工 艺 设 计生 产 管理 .产品 检测 、 市 场 供 
销 和 售后 服务 等 产品 全 生命 周期 各 环节 ,淘汰 落后 
生产 能 力 ,提升 核心 自主 创新 能 力 。 
“十 二 五 ”期 间 , 大 耐 泵 业 有 限 公司 逐 步 推 进 企 
业 信 息 化 建设 进度 。 在 推广 利用 先进 的 电子 信息 
技术 的 过 程 中 ,不 断 优 化 制造 加 工 技术 ,改善 了 企 
业 生 产 \ 经 营 及 管理 模式 ,提高 了 产品 研发 和 上 自主 
创新 的 能 力 ,从 而 增强 了 企业 在 国内 外 市 场 的 竞争 
力 ,为 实现 产业 升级 打下 了 坚实 的 基础 。 
(1) 流 程 再 造 ,上 线 ERP 系统 。2012 年 ,升级 
引进 的 SAP@ ERP RAMA Alt RL APR AB 
息 化 管理 工作 的 亮点 。 
(2)CFD 流畅 模拟 和 三 维 设 计 软 件 的 推广 应 
用 ,在 缩短 新 产品 研发 周期 ,提升 新 产品 性 能 指标 ， 
降低 新 产品 研发 成 本 方面 取得 收益 。 


AE 
AÙ 


(3)“ 泵 生产 及 销售 的 动态 选 型 软件 与 标书 目 
动 生成 系统 ”可 以 进行 产品 的 动态 选 型 及 性 能 曲 
线 、 报 价 的 自动 生成 ,为 实现 销售 合同 的 完整 与 准 
确 性 提供 帮助 。 

(4) 引 入 了 图 文档 加 密 系 统 , 有 效 保护 了 公司 
无 形 资产 和 员工 劳动 成 果 。 

(5 ) 建 立 了 电子 化 的 知识 与 制度 管理 平台 , 为 
企业 长 远 的 发 展 提供 知识 及 决策 依据 。 

HERE TH ) 有 限 公 司 建立 以 高 速 数据 
网 络 为 核心 的 企业 信息 基础 设施 Director6 生产 管 
理 系统 ,建立 了 大 型 动态 数据 库 和 新 型 的 工作 流 生 
产 过 程 等 。Director6 数据 库 的 建立 可 以 为 决策 者 
提供 有 效 的 依据 ,从 而 使 企业 的 生产 经 营 能 更 好 地 
适应 社会 需求 ,扩展 企业 的 生存 空间 。 

天 津 泵 业 机 械 集团 有 限 公 司 于 2014 年 6 月 上 

线 产 品 科研 项 目 管理 模块 ,使 技术 开发 工作 的 流程 
得 到 了 规范 和 加 强 , 同 时 ,建立 了 完整 的 可 追溯 的 
产品 设计 过 程 记录 ,与 现 有 ERP 系统 接口 良好 。 

6. 质量 管理 与 成 效 

《中 国 制造 2025》 基 本 方针 是 : 创新 驱动 质量 
为 先 、 绿 色 发 展 \、 结 构 优 化 。 

质量 为 先 即 是 坚持 把 质量 作为 建设 制造 强国 
的 生命 线 , 强 化 企业 质量 主体 责任 ,加 强 质量 技术 
攻关 .自主 品牌 培育 。 建 设法 规 标准 体系 .质量 监 
管 体系 .先进 技术 文化 ,营造 诚信 经 营 的 市 场 环 境 ， 
走 以 质 取 胜 的 发 展 道路 。 

我 国 泵 行业 经 过 改革 开放 30 多 年 的 发 展 取 得 
了 可 喜 的 成 绩 , 重 大 技术 装备 中 泵 的 国产 化 率 浆 年 
提高 。 随 着 ISO 9000 标准 体系 在 和 泵 行业 的 普及 和 
我 国 泵 设计 、 制 造 标准 逐渐 与 国际 标准 的 接轨 ,过 
产品 质量 有 了 相应 的 提升 。 很 多 泵 企业 负责 人 已 
经 真正 意识 到 质量 是 企业 的 生命 ,没有 过 便 的 产 
品质 量 , 没 有 过 硬 的 服务 队伍 ,终究 就 会 被 市 场 

截至 2014 FER, 泵 业 分 会 会 员 企业 中 已 有 
UE 300 家 企业 通过 了 ISO 9001 质量 体系 认证 。 

沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 目 前 执行 标准 主 
要 为 ASME 标准 ,GB/T 19001 一 2008 ( ISO 9001: 


2008 ) 标 准 ,民用 核 安全 设备 设计 、 制 造 标准 (HAF 
标准 ) 。 沈 鼓 集 团 核电 泵 业 有 限 公司 通过 美国 机 械 
工程 师 学 会 ASME 认证 ,取得 N NS .NA NPT 钢印 
和 MO 资质 ,可 从 事 核 1 级 .2 级 .3 级 泵 的 设计 和 
制造 。 经 国家 核 安全 局 认证 获得 国家 核 安全 局 颁 
发 的 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电厂 核 一 级 、 核 二 级 、 核 
三 级 用 泰 设计、 制造 许可 证 。 

石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 通 过 了 华 
信 技 术 检验 有 限 公司 对 Q/E/O 管理 体系 的 监督 审 
核 ,保持 证 书 的 有 效 性 。 组 织 并 完成 国 军 标 质量 管 
理 体系 的 现场 审核 及 换 版 审核 工作 ;完成 煤 安 认 证 
66 种 新 申办 和 续 办 产品 的 申报 、 技 术 审 查 和 样品 
抽样 的 性 能 试验 工作 ;完成 CE VUE RRA R 
的 焊接 认证 工作 ,为 公司 产品 的 出 口 创造 了 有 利 条 
件 ; 完 成 日 常 产 品 船 检 认 证 的 相关 工作 ,确保 公司 
船用 泵 产品 的 正常 销售 。 组 织 对 相关 管理 人 员 进 
行 新 版 “四 合 一 ”管理 体系 文件 的 培训 ,确保 文件 的 
贯彻 执行 。 组 织 相关 人 员 进 行 煤 安 知识 、 过 程控 制 
理论 和 方法 、 管 理 体系 基础 知识 的 培训 、 考 试 。 组 
织 开展 广大 员工 参加 的 QC 小 组 活动 ,选派 优秀 QC 
小 组 参加 市 里 组 织 的 优秀 QC 小 组 评选 大 会 并 获 
奖 。 组 织 开展 “质量 月 ”活动 ,增强 了 全 体 员工 的 质 
量 意识 。 | 

2011 年 8 月 ,大 耐 泵 业 有 限 公司 接受 了 北京 华 
信 检 验 有 限 公司 对 其 环境 /职业 健康 安全 管理 体系 
的 复审 ,完成 了 环境 管理 体系 (ISO 14001: 2004) 和 
职业 健康 安全 管理 体系 (OHSAS 18001: 1999) 的 换 
证 工作 ,保证 了 质量 体系 的 有 效 运行 。 

LoL RL (BA) BRA AEBS I0 系 
列 质量 体系 的 同时 ,于 2012 年 1 月 6 日 取得 了 国 
家 安全 局 颁发 的 “民用 核 安全 机 械 设备 设计 许可 
证 ”( 国 核 安 证 字 S(11)10 号) 和 “民用 核 安 全 机 械 
设备 制造 许可 证 ”( 国 核 安 证 字 :Z(11)12 号 ) ,使 公 
司 全 员 质量 意识 有 了 进一步 的 提升 。 该 公司 成 为 
国内 4 家 能 够 承接 核电 二 级 用 泵 项 目的 设计 制造 
企业 之 一 。 | 

上 海 东 方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 从 2002 年 开始 
导 人 了 《GB/T 15496 企业 标准 化 体系 要 求 》(GB/T 


15497 企业 标准 化 体系 技术 标准 》 和 《GB/T 15498 
企业 标准 化 体系 管理 标准 和 工作 标准 》, 逐步 建立 
公司 的 企业 标准 化 体系 ,并 把 ISO 9001 ISO 14001 
和 OHS 18001 质量 环境、 职业 健康 安全 管理 体系 
融入 企业 标准 化 体系 中 。 公 司 的 企业 标准 化 体系 
通过 了 国家 标准 化 委员 会 的 验收 , 获 AAA 级 “标准 
化 良好 行为 ”。 

大 连 深蓝 泵 业 有 限 公 司 产 品 执行 RCC - M, 
GB 、ISO、ANSI、ASME API EN. DIN 等 国际 国内 最 
高 要 求 的 标准 ,并 取得 了 民品 核 二 三 级 泵 的 设计 、 
制造 许可 证 。 

”上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 人 和 公司 通过 了 GB/T 
19001 一 -2008 (idt ISO9001: 2008 ) 标准 认证 ;具备 核 
级 泵 质量 保证 体系 :通过 核 级 泵 设计 和 制造 标准 
HAF003《 核 电厂 质量 保证 安全 规定 》 认 证 。 

MT — TR AR wl F 2001 年 获得 ISO 
9001: 1994 质量 体系 认证 , 2003 年 通过 了 ISO 
9001:2000 的 质量 管理 体系 认证 ,2010 年 通过 了 
ISO 9001:2008 的 质量 管理 体系 认证 。2012 年 通过 
了 ISO 14001: 2004 环境 管理 体系 认证 , OHSAS 
10081: 2007 职业 健康 管理 体系 认证 以 及 安全 生产 
标准 化 二 级 达标 评审 ,实现 了 一 年 取得 三 证 资格 认 
证 的 好 成 绩 。 该 公司 全 面 启动 单元 成 本 管理 模式 ， 
全 年 节约 成 本 近 2 000 万 元 。 该 公司 全 面 导入 卓越 
绩效 管理 模式 ,成 为 “湖北 省 长 江 质 量 奖 ” 提名 企 
业 , 同 时 末 获 “襄阳 市 首 家 市 长 质量 奖 企业 ”称号 。 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 通 过 了 美国 石油 学 会 


”的 APIQI/ISO 9001 的 复审 ,同时 通过 了 ISO 14001 


环境 管理 体系 认证 。 该 公司 生产 的 离心 泵 执行 
API 610 标准 。 | 

武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 于 1998 年 通过 
中 国 船 级 社 ISO 质量 体系 认证 ,2011 年 通过 换 证 复 
评 及 每 年 一 次 的 监督 审核 。 质量 体系 认证 标准 是 
GB/T 19001—2008 (idt ISO 9001: 2008), 2011 年 
公司 还 通过 了 计量 体系 认证 。 | 

湖北 同方 高 科 泵 业 有 限 公司 完善 公司 的 质量 
管理 体系 和 标准 化 工作 体系 。 本 着 “产品 质量 是 品 
牌 的 基础 “符合 标准 可 操作 能 管用 ”的 原则 ,重新 
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修订 了 三 合 一 管理 体系 文件 ,制定 了 37 个 程序 文 
件 和 144 份 控 制 表 单 ;产品 研发 采用 APQP 的 流 
程 , 践 行 “质量 是 设计 出 来 " 的 质量 管理 理念 ;产品 
设计 制造 技术 从 德国 西门 子 公司 引进 ,执行 德国 
DIN 标准 ; 根据 广大 用 户 的 市 场 反馈 ,结合 IB/T 
7255—2007 行业 最 新 标准 ,制定 完善 了 更 高 要 求 的 
企业 内 控 标准 。 该 公司 被 湖北 省 质量 技术 监督 局 
评 为 2011 年 度 省 级 标准 化 良好 行为 创建 企业 。 

湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 通过 了 ISO 质量 管 
理 体系 认证 .CCSR 质量 管理 体系 认证 。 

石家庄 工业 泵 厂 有 限 公 司 以 综合 管理 体系 运 
行 控 制 为 手段 ,不断 加 强 月 度 体 系 检查 和 例会 制 
度 ,强化 过 程 管理 ,使 管理 体系 运行 更 加 扎实 ,确保 
了 公司 产品 质量 的 稳步 提高 。 

广东 省 佛山 水 泵 三 有 限 公 司 对 管理 体系 认证 
工作 进行 了 总 体 的 策划 与 组 织 实施 , 使 质量 管理 体 
% (ISO 9001 ) .职业 健康 安全 管理 体系 (OHSAS 
18001 ) 和 环境 管理 体系 (ISO 14001 ) 三 个 管理 体系 
同时 通过 了 SCS 公司 ( 通 标 标准 技术 服务 有 限 公 
司 ) 的 体系 认证 ,保持 了 质量 管理 体系 认证 的 持续 
有 效 ,进一步 规范 了 公司 的 职业 健康 安全 与 环境 的 
管理 工作 ,使 其 符合 国家 法 律 法 规 的 要 求 ,为 企业 
的 持续 发 展 葛 定 了 坚实 的 基础 。 

安徽 三 联 泵 业 有 限 公司 通过 了 ISO 9001 质量 
体系 和 煤矿 安全 体系 认证 ,ISO 14001 环境 管理 体 
系 认证 以 及 GB/T 28001 职业 健康 安全 管理 体系 认 
证 ,并 通过 了 国际 CE 认证 .中 国 节能 产品 认证 。 公 
司 的 主打 品牌 三联" 荣获 “中 国 驰 名 商标 ”安徽 
省 著名 商标 ” 。“ 三 联 ” 牌 清水 泵 、 渣 浆 稍 先后 获得 
“安徽 省 名 牌 产 品 ” 称 号。 企业 先后 荣获 "全国 质 
量 稳定 信誉 保证 企业 ”和 “安徽 省 质量 管理 奖 ” 等 
荣誉 称号 。 

广州 市 白云 秦 业 集团 有 限 公 司 通 过 了 IS0 
9000 质量 管理 体系 认证 ,ISO 14000 环境 管理 体系 
认证 ,OHSMS 18000 职业 健康 安全 管理 体系 认证 ， 
并 获得 了 “采用 国际 标准 产品 "认证 。 

7. 节能 产品 开发 进展 情况 

绿色 发 展 、 节 能 减 排 是 我 国 发 展 的 一 个 重要 成 


略 , 隶 行业 企业 积极 响应 国家 号 召 ,在 泵 类 产品 升 
级 改造 过 程 中 ,注重 节能 产品 的 开发 和 推广 ,截至 
2014 年 年 底 , 有 18 家 泵 行业 会 员 企业 的 48 种 产品 
通过 了 中 国 质量 认证 中 心 的 节能 产品 认证 ,在 工 信 
部 等 部 门 组 织 的 节能 机 电 设 备 ( 产 品 ) 评 选 过 程 中 
(前 三 批 ) 共 有 25 个 系列 近 百 种 泵 产品 进入 《节能 
机 电 设备 (产品 ) 推 荐 目录 》。2013 年 在 工信部 、 财 
政 部 等 部 门 组 织 的 “能 效 之 星 ” 评 价 工作 中 , 泵 业 分 
会 有 6 家 企业 的 27 种 产品 人 选 , 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 
Al) 有 限 公司 ,湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 上 海水 
泵 制造 有 限 公 司 、 安 徽 三 联 泵 业 股 份 有 限 公 司 4 家 
企业 的 5 个 系列 产品 获奖 。 

“十 二 五 ”期 间 , 泵 行业 会 员 企业 根据 国家 相关 
HRTF, FE TREA AERE m o 

大 了 奎 宵 业 有 限 公司 引 进 国 外 先进 技术 ,开发 出 
高 效 节能 .符合 APL610 BB3 型 14 级 ASD80 -260/ 
14 型 水 平 中 开 和 多 级 泰 。 成 功 应 用 于 大 连 供水 公司 
二 期 引水 工程 的 ASD700 -940 型 水 平 中 开 双 吸 俏 ， 
效率 达到 91% ,充分 体现 了 高 效 节能 的 效果 ,达到 
国际 先进 水 平 。 

上 海水 有 泵 制造 有 限 公司 以 电站 市 场 为 龙头 ,全 
力 发 展 电站 凝结 水 泵 和 循环 水 泵 。2011 年 国家 下 
达 对 西北 部 缺 水 地 区 甘肃 省 景泰 灌区 实施 泵 站 改 
扩建 工程 任务 ,上 海水 泵 制造 有 限 公 司 技术 人 员 经 
过 攻关 ,研制 出 $1 200mm 口径 的 中 开 泵 ,在 与 上 
海 凯 士 比 泵 有 限 公司 . 安 德里 茨 (中 国 ) 有 限 公司 等 
知名 泵 厂 产 品 的 竞争 中 ,经 沈阳 国家 工业 泵 检测 中 
心 进行 “比武 ”性 质 的 性 能 测试 后 , 以 泵 效率 达到 
90% 的 优势 脱颖而出 ,取得 了 工程 第 一 批 9 台 的 订 
单 ,至 2013 年 3 月 全 部 交付 使 用 。 经 灌区 测算 , 由 
于 该 泵 效率 高 ,通过 节能 节约 的 费用 ,2 年 可 收回 
全 部 投资 。 EE E 

“安徽 三 联系 业 和 股份 有 限 公 司 通过 自主 研发 和 
优化 设计 的 几 种 规格 产品 分 别 被 列 为 “国家 重点 新 
品 ““ 安 徽 省 高 新 技术 产品 “安徽 省 名 牌 产 品 ”。 

公司 HS(V) 系 列 中 开 蜗 壳 式 离心 泵 、D(MD) 多 级 
离心 泵 取得 了 国家 “节能 产品 ”证 书 。 

广州 市 白云 泵 业 集 团 有 限 公司 通过 吸纳 高 科 


RAD, 坚持 自主 技术 创新 ,不 断 将 国际 先进 技术 
融和 人 “白云 ”系列 产品 ,每 年 投入 巨 资 用 于 技术 创新 
和 新 产品 开发 ,研发 出 节能 、 节 水 、 环 保 型 的 新 一 代 
高 新 技术 产品 。 包 括 : 单 基础 全 调 厄 的 1.6m 立 式 
HN Fe ERE By OY ae A ae SR a ER. OB OTR IK 
提升 装置 和 隔 油 活水 提升 装置 立 式 无 轴 封 自控 自 
吸 泵 及 性 能 优越 的 BS RRE NAER 70 多 个 新 
产品 。 

山东 长 志和 泵 业 有 限 公司 致力 于 能 量 回收 高效 
节能 新 产品 的 开发 。2012 年 ,完成 了 HPRT80 - 
960 型 液 力 回收 透 平 装置 的 研制 。 经 统计 ,每 台 i 
平平 均 可 回收 功率 300kW; 以 年 运转 300 天 计算 ， 
则 每 台 透 平装 置 每 年 可 节 电 216 万 kW +h, 2h 
R151 万 元 ,经 济 效益 非常 可 观 。2012 年 12 月 28 
日 ,由 山东 省 经 信 委 主持 召开 了 该 项 目的 鉴定 会 。 
鉴定 委员 会 认为 该 产品 结构 设计 合理 ,达到 了 节能 
设计 水 平 ,具有 安全 性 高 可靠 性 好 、 价 格 低 、 高 效 
节能 维修 方便 等 特点 ,主要 性 能 指标 达到 了 国内 
同类 产品 领先 水 平 ,完全 可 以 替代 进口 产品 。 

重庆 明珠 机 电 有 限 公 司 研 制 生 产 的 双 头 单 螺 
ATRAN E 功能 强大 振动 噪 声 小 .节能 效果 显 
Ho CS 系列 陈 氏 螺杆 泵 是 国内 工作 压力 最 高 排 
BRK ,规格 型 号 最 齐全 .适应 范围 最 宽 .定子 寿命 
最 长 . 闻 能 效果 最 显著 的 产品 ,并 成 为 唯一 人 选 工 
信 部 《节能 机 电 设 备 (产品 ) 推 荐 目录 (第 三 ARR 
螺杆 泵 产品 。 

四 川 省 自贡 工业 泵 有 限 责 任 公司 研 制 生产 的 

“ZZ 型 系列 漆 浆 宵 " 通 过 了 自贡 市 科技 局 组 织 的 成 
果 鉴 定 ; 新 型 ZWX(1000 ~1800) 化 工 轴 流 式 强制 
FA GAH FR” “通过 四 川 省 科学 技术 厅 组 织 的 成 果 鉴 
定 。 上 述 系 列 产品 已 成 为 该 公司 目前 的 主导 产品 
之 一 ,年 销售 额 占 总 销售 额 的 70% 左右 ,具有 可 观 
的 市 场 前 景 。 该 公司 研发 的 ZWX KAKA 
环 永 ,其 综合 技术 性 能 处 于 国内 领先 水 平 , 泵 效率 
比 同类 产品 高 3%. ~5% 。 该 产品 已 于 2012 年 申报 
工信部 节能 产品 ,并 被 省 市 推荐 列 人 《国家 鼓励 发 
展 的 环保 产业 目录 (产品 )》。 

湖北 省 天 门 奈 业 有 限 公司 2011 年 研制 的 渣 浆 


压 滤 条 获得 国家 重 氮 新 产品 证 书 、 潮 北 省 自主 刨 新 
产品 证 书 。 该 产品 无 污染 、 高 效率 、 节 能 显著 , 泵 效 
率 平均 提高 12% ,使 用 寿命 延长 30% ~50% ,年 运行 
300 天 可 节 电 10 万 kW h。 该 项 目 发 明了 一 种 新 型 
的 叶轮 结构 型 式 , 命 名 为 “ 半 闭 式 叶 轮 ”。 项 目 成 果 
应 用 于 渣 浆 泵 、 泡 沫 菏 工 业 化 生产 ,经 济 效益 显著 。 

8、 人 才 培 养 

“十 二 五 ”期 间 , 泵 行业 重视 科技 是 第 一 生产 

力 , 加 大 对 科技 人 员 的 引进 和 培养 。 

沈 囊 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 每 年 均 从 国内 知 
名 院 校 招聘 本 科 以 上 优秀 毕业 生 加 入 团队 ,入 职 后 
经 过 培训 及 英语 考核 , 对 达到 公司 标准 的 人 员 加 
薪 , 同 时 安排 到 各 个 岗位 轮训 , 使 新 参加 工作 的 大 
学 生 能 尽快 地 熟悉 和 和 掌握 基本 技能 ,并 对 每 个 人 进 
行 职业 生 汰 规划, 加快 了 人 才 培 养 的 速度 。 

合肥 华 升 俏 业 有 限 公司 在 人 才 培 养 方面 ,注重 
理论 和 实际 相 结合 ,完成 新 产品 设计 任务 的 技术 人 
员 轮 岗 到 销售 部 门 , 使 他 们 能 及 时 掌握 市 场 的 需 


求 ,为 以 后 的 产品 开发 积累 了 第 一 手 资料 。 


上 海 电 力 修造 总 广 有 限 公司 注重 技术 人 才 的 
培养 ,根据 个 人 的 工作 特点 安排 相应 的 岗位 。 并 对 
技术 骨干 进行 了 相应 的 待遇 倾斜 ,从 事 技术 工作 的 
同志 可 以 主动 从 公司 每 年 的 创新 项 目 中 挑选 课题 ， 
担当 课题 负责 人 ,也 可 以 根据 公司 的 发 展 , 市 场 前 
景 自己 提出 课题 ,组 织 技术 人 员 进 行 科研 攻关 。 技 
术 创 新 和 科技 成 果 经 过 鉴定 后 , 按 公司 的 政策 进行 
奖励 。 

“大 耐 泵 业 有 限 公 司 注重 科技 人 员 知 识 的 更 新 ， 
a EA PET REC Al 

只 .两 化 融合 等 方面 的 培训 ,并 通过 技术 交流 ,使 从 
Re pe en dt 
术 水 平 。 该 公司 针对 新 产品 研发 .技术 创新 制订 了 
一 系列 的 激励 政策 ,帮助 技术 人 员 进 行 成 果 宣 传 。 
注重 技术 人 员 科 技 成 果 申 报 .专利 技术 申报 ,为 他 
们 今后 晋升 职称 等 打下 坚实 的 基础 。 

9. 国家 认定 的 企业 研发 中 心 

“十 二 五 "期间, 为 了 提高 企业 的 创新 能 力 , 泵 
行业 企业 逐渐 完善 以 企业 为 主体 .市场 为 导向 、 政 
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产 学 研 用 相 结合 的 技术 创新 体系 。 

洗 鼓 集团 相继 与 西安 大 学 、 东 北大 学 、 大 连理 
工大 学 .兰州 理工 大 学 等 成 立 研发 中 心 或 技术 中 
心 , 并 在 百 万 千瓦 核电 机 组 用 泵 、 超 ( 超 ) 临界 火电 
机 组 锅炉 给 水 泵 的 研发 中 发 挥 了 重要 的 作用 。 

大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 是 较 早 建立 高 效 型 和 
创新 型 的 企业 技术 研发 中 心 的 企业 之 一 。 该 公司 
为 了 更 好 地 进行 核电 用 泵 的 研制 和 开发 ,成 为 “中 
广 核 核 电 设备 国产 化 联合 研发 中 心 ”成 员 单 位 , 相 
继 研制 成 功 余热 排除 泵 等 十 几 种 核电 泵 产品 。 

五 . 泵 行业 发 展 中 存在 的 问题 


“十 二 五 "期间, 重大 工程 泵 类 产品 的 国产 化 率 


不 断 提 高 , 基本 上 满足 了 国家 经 济 建设 发 展 的 需 
要 。 但 是 ,就 条 行业 目前 现状 而 言 , 与 工业 发 达 国 
家 相 比 差距 仍然 较 大 ,特别 是 企业 自主 开发 能 力 薄 
弱 , 国 民 经 济 发 展 所 急需 的 技术 含量 高 .附加 值 高 
的 产品 的 核心 技术 尚未 掌握 ,还 有 很 多 问题 蝇 待 

第 一 ,研发 资金 投入 匮乏 ,新 产品 研发 能 力 不 
足 。 国 内 企业 在 产品 技术 积累 、 新 产品 开发 方面 与 
国外 一 些 著名 公司 相 比 有 着 明显 的 差距 。 科 技 经 
费 研发 资金 投入 不 足 已 成 为 制约 泵 制造 业 自 主人 研 
发 的 一 个 主要 因素 。 据 行业 不 完全 统计 ,企业 研发 
资金 投入 占 企业 销售 收入 的 比例 不 足 2% ,与 国外 
知名 公司 相 比 ,全 行业 的 研发 资金 投入 显得 微 手 其 
微 ,严重 地 制约 了 新 技术 、 新 产品 、 新 材料 、 新 工艺 
的 人 研究 开发 。 

第 二 ,自主 创新 能 力 薄 弱 , 对 引进 技术 的 消化 
吸收 缓慢 , 大 部 分 企业 技术 创新 能 力 不 强 ,缺少 月 
主 知 识 产 权 制 造 技术 及 产品 技术 。 虽 然 , 泵 行业 大 
多 数 产品 已 经 基本 实现 了 自主 生产 制造 ,但 由 于 缺 
乏 自 主 知识 产权 ,一 些 重大 技术 装备 的 核心 技术 仍 
掌握 在 外 方 手中 ,国内 泵 制造 企业 所 承担 的 大 多 是 
产品 的 低 端 加 工 环节 ,自主 化 的 广度 和 深度 仍 有 答 
提高 。 比 如 , 现 已 经 开始 国内 制造 的 核电 站 成 套 设 
备 中 的 核 级 泵 产品 和 百 万 千瓦 超 临 界 、 超 超 临 界 火 
电站 成 套 设备 中 的 高 压 锅炉 给 水 泵 世 包 产品 ,大 型 
石化 成 套 技术 装备 中 所 需 的 高 压 小 流量 泵 、 耐 腐蚀 
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化 工 流 程 泵 、 煤 液化 用 耐 蚀 耐 磨 离 心 泵 容积 泵 等 
的 关键 核心 技术 大 部 分 仍 需 依靠 引进 ,这 也 是 我 国 
泵 行业 企业 需 重点 攻关 的 方向 。 

第 三 ,基础 技术 发 展 滞后 ,基础 配套 元 器 件 更 
是 薄弱 环节 。 长 期 以 来 ,由 于 缺乏 对 基础 技术 研究 
的 应 有 重视 ,我 国 装备 制造 业 的 基础 机 械 、 基 础 元 
器 件 发 展 灌 后 ,成 为 制约 重大 技术 装备 发 展 的 重要 
因素 。 机 械 密封 ,仪器 仪表 和 最 小 流量 装置 等 基础 
配套 机 械 产品 ,中 低档 产品 居多 ,性 能 质量 不 稳定 ， 
这 也 是 一 些 用 户 采 用 国外 产品 的 原因 之 一 。 

第 四 ,重要 技术 装备 仍 依靠 进口 。 国 内 泵 行业 
重视 引进 ,轻视 引进 技术 消化 ,吸收 及 再 创新 ,盲目 
重复 引进 的 现象 严重 。 通 过 引进 国外 先进 设计 、 制 
造 技术 缩短 与 世界 先进 水 平 的 差距 ,至 今 仍 是 我 国 
EE WRF RAR EEE. 

第 五 ,总 体 设 计 、 成 套 能 力 薄 弱 。 全 行业 缺乏 
具有 系统 设计 、 成 套 能 力 和 系统 服务 功能 的 总 承包 
企业 。 一 方面 ,我 国 泵 制造 业 在 重大 成 套 项 目 上 ， 
总 体 设计 、 系 统 集成 能 力 薄 弱 , 难 以 为 用 户 提供 全 
面 解 决 方案 和 “ 交 钥 匙 工程 ”; BH RE 
的 发 展 是 一 个 复杂 的 系统 工程 ,需要 研究 单位 、 设 
计 单 位 制造 企业 和 应 用 部 门 密切 配合 协作 化 大 生 
产 。 而 我 国 泵 行业 的 现状 却 是 :具有 总 承包 能 力 的 
企业 尚未 形成 ,科研 院 所 、 设 计 机 构 .制造 企业 各 自 
独立 。 有 些 成 套 设备 制造 商 , 在 激烈 的 国际 、 国 内 
的 市 场 竞争 中 逐步 被 跨国 公司 碾 碎 、 挤 垮 , 变 为 跨 
国 公司 的 零 部 件 供应 商 。 

第 六 ,应 用 部 门 缺乏 购买 国产 水 泵 的 积极 性 ， 
制约 了 水 泵 制造 企业 大 力 发 展 拥有 自主 知识 产权 
和 专利 产品 的 积极 性 。 经 过 半 个 多 世纪 的 发 展 ,万 
其 是 国家 “十 一 五 “十 二 五 "计划 期 间 , 随 着 我 国 
百 万 吨 乙烯 、 千 万 吨 炼 油 、 百 万 千瓦 核电 等 一 批 重 
点 工程 项 目的 建设 ,拉动 了 我 国 泵 类 产品 的 发 展 ， 
国产 化 设备 日 益 增 多 。 我 国 水 泵 产品 的 性 价 比 同 
国外 相 比 具有 很 大 优势 ,国产 水 泵 产品 理应 获得 更 
大 的 市 场 份额 。 但 是 ;由 于 一 些 使 用 部 门 言 目 追 求 
国外 最 先进 的 技术 装备 ,根本 不 考虑 性 价 比 ,导致 
国产 泵 产品 在 国内 采购 招标 中 被 国外 产品 击败 的 


例子 屡见不鲜 。 特 别 是 自主 创新 ,企业 研发 的 首 台 
( 套 ) 泵 产品 进入 市 场 更 费 周折 。 不 少 国产 高 端 泵 
类 产品 已 经 达到 或 超过 国外 同类 产品 ,但 使 用 部 门 
仍 以 没有 运行 业绩 等 各 种 借口 拒绝 使 用 ,使 国产 的 
汞 类 产品 很 难 宇 一 些 重 点 项 目 和 重点 工程 中 被 
采用 。 

第 七 , “十 二 五 ”期 间 , 泵 制造 企业 对 ERP 系统 
进行 了 升级 ,新 上 了 Divector6 生产 管理 系统 、LPM 
系统 等 ,但 纵 观 行业 信息 技术 在 泵 制造 业 的 应 用 率 
还 是 较 低 ,全 面 应 用 信息 技术 的 企业 几乎 是 凤 毛 鹿 
角 。 从 泵 制造 业 当 前 的 技术 发 展 趋势 来 看 ,推进 信 
息 化 与 水 泵 制造 业 融 合 是 促进 全 行业 发 展 的 重要 
基础 。 由 于 信息 技术 没有 在 泵 制造 业 得 到 广泛 应 
用 ,影响 了 泵 行业 向 更 高 层次 的 发 展 ,企业 发 展 后 
劲 不 足 , 制约 了 行业 整体 水 平 的 提升 ,很 难 与 国外 
先进 企业 (人 公司) 匹敌。 

第 八 ,行业 共性 技术 研究 缺失 ,设计 工艺 、 材 
料 制造 标准 规范 蜡 待 更 新 。 由 于 改制 ,一 些 面 向 
行业 服务 的 研究 院 所 成 为 各 自 为 战 的 企业 ,机 构 性 
质 与 工作 重心 发 生 了 很 大 的 变化 ,其 行业 技术 支撑 
作用 日 益 弱 化 ,新 技术 、 新 工艺 开发 速度 缓慢 , 设 
计 \ 工 艺 、 材 料及 制造 等 标准 很 难 与 国际 对 接 , 成 为 
制约 泵 行业 发 展 的 一 个 瓶颈 。 

六 、 十 三 五 "发 展 基 本 原则 、 规 划 目 标 

1. 基本 原则 

指 巴 思想 :以 党 的 十 八大 及 十 八 导 四 中 全 会 重 
要 思想 为 指导 ,全 面 贯彻 落实 科学 发 展 观 ,按照 走 
新 型 工业 化 道路 的 要 求 ,大 力 振 兴 泵 制造 业 , 要 面 
向 国际 国内 两 个 市 场 , 坚 持 对 外 开放 , 抓 住 一 带 一 
路 ”机 会 ,把 开拓 海外 市 场 作为 一 个 新 的 经 济 增长 
点 ;引进 消化 吸收 国外 先进 技术 与 自主 创新 相 结 

合 , 坚 持 体 制 创 新 与 机 制 完 善 相 结 合 ,鼓励 泰 制造 
fe HOLS Go 9 NBL Cea 人 条 
动 跨行 业 的 协同 创新 ,坚持 以 企业 自主 创新 为 主体 
与 政府 统筹 协调 相 结 合 , 坚 持 全 面 推 进 与 重点 突破 
相 结 合 , 着 力 新 技术 、 新 材料 .新 工艺 的 研究 , 在 做 
好 基础 泵 产品 ,成 套 泵 产品 ,高 精 、 尖 泵 产品 的 闻 
时 ,提高 内 在 质量 、 外 观 质 量 和 服务 技术 。 建 成 拥 


有 核心 开发 能 力 , 重 大 装备 成 套 能 力 和 具有 国际 竞 
争 力 的 先进 泰 制造 业 基地 ,全 面 提 升 泵 制造 业 科 技 
水 平 , 为 实现 国家 机 械 工 业 现 代 化 提供 强 有 力 的 科 
MMF. o 
“十 三 五 期间, 我 国 泵 制造 业 自 主创 新 的 基本 

原则 是 :自主 创新 ,消化 吸收 ,提升 等 级 ,率先 跨越 。 

自主 创新 :就 是 通过 原始 创新 ,在 事 关 国民 经 
济 重点 建设 领域 具备 先进 实用 科技 成 果 的 持续 供 
给 能 力 ,在 装备 制造 业 科技 前 沿 和 高 新 技术 领域 拥 
有 一 批 自主 知识 产权 和 核心 技术 ,降低 对 外 技术 的 
依存 度 。 
消化 吸收 : 就 是 通过 引进 国外 的 先进 技术 消化 
吸收 再 创新 ,推进 政 企 产 学 研 用 相 结 合 的 科技 创 
新 ,突破 引进 技术 消化 吸收 灌 梗 .转化 不 力 和 转化 
ANG HFRS , 天 幅度 提高 引进 技术 转化 为 现实 生 7 
力 的 速度 和 水 平 。 

提升 等 级 :就 是 通过 科技 创新 和 发 挥 科 技 的 先 
导 作 用 ,着力 培 育 具 有 比较 优势 的 企业 和 区 域 性 发 
展 较 快 的 泵 产品 制造 基地 和 主导 产品 技术 等 级 , 壮 
大 现代 通用 机 械 发 展 的 产业 基础 。 . 

率先 跨越 :就 是 通过 泵 制造 业 的 体系 建设 和 机 
制 创新 ;大 幅度 提高 创新 能 力 和 效率 ,加 快 创新 型 
泵 制造 业 建 设 , 加 大 信息 技术 与 泵 制造 企业 的 融合 
力度 ,使 泵 制造 业 科技 整体 实力 早日 进入 世界 
前 列 。 

2. 规划 目标 

未 来 几 年 ,形成 布局 合理 ,功能 完备 .运转 高 
效 支撑 有 力 的 国家 泵 制造 技术 创新 体系 ,促使 我 
国 泵 制造 业 科 技 实 为 早日 进入 世界 前 列 。 泵 制造 
业 科研 开发 投入 占 泵 制造 业 GDP 的 比重 提高 到 


4% 以 上 ,有 泵 制造 业 科技 进步 贡献 率 达 到 50% (H 


前 ,我 国 的 科技 进步 贡献 率 为 51.7% ,而 美国 ,日 
本 等 主要 发 达 国 家 的 科技 贡献 率 现 已 达到 80% 左 
右 ) ,推动 以 现代 装备 制造 业 为 核心 的 创新 型 泵 制 
造 业 建设 。 
经 过 几 年 的 努力 ,我国 泵 制造 业 在 自主 创新 方 
面 实现 以 下 目标 : 
“ (1) 清洁 高 效 发 电 技 术 装 备 。 清 洁 高 效 发 电 技 
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术 装 备 是 指 百 万 千瓦 核电 机 组 , 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 
组 ,整体 煤气 化 燃气 一 藻 汽 联合 短 环 机 组 ,大 型 水 
电机 组 及 抽水 蓄 能 电站 机 组 ,大 型 空冷 电站 机 组 ， 
风电 机 组 等 。 

按照 《核电 中 长 期 发 展 规划 (2011—2020 
年 ) 少 ,在 2015 年 前 ,中 国 在 运 核电 装机 达到 4 000 
万 kW ,在 建 1 800 万 kW; 到 2020: 年 前 ,中 国 在 运 
核电 装机 达到 5 800 万 kW ,在 建 3 000 万 kW。 截 
JER] 2014 年 ,我 国 在 运 .在 建 和 拟 建 的 核电 机 组 共 
5 台 ,其 中 已 投入 运行 23 台 , 总 装机 容量 达 2 040 
万 kW( 目 前 在 运 和 在 建 核 电 规模 总 计 4 875 万 
kW ) 。 要 想 完 成 目标 ,在 2015 年 需要 投入 9 BK 
电机 组 。“ 十 三 五 ”期 间 , 需 要 平均 每 年 开工 建设 
5 ~6 台 百 万 千 风 机组。 每 年 新 增 投资 1 000 亿 元 
左右 。 
通过 秦山 和 岭 省 核电 机 组 研 装 ,我 国 装备 制造 
业已 基本 掌握 了 压 水 堆 核 电站 设备 的 制造 技术 , 同 
时 ,将 国家 已 批准 的 广东 阳江 、 浙 江 三 门 各 2 BA 
万 千瓦 核电 机 组 作为 依托 工程 与 国外 合作 制造 ,以 
引进 技术 和 自主 开发 相 结合 的 方式 ,全 面 掌握 了 第 
三 代 百 万 千瓦 压 水 堆 核 电 系 统 设 计 和 关键 设备 制 
造 技术 。 同 时 ,以 我 国 为 主 扩建 的 秦山 二 期 2 套 65 
万 kW 机 组 ,广东 上 岭 澳 二 期 2 套 100 万 kW 机 组 ,新 
建 红 沿 河 6 Æ 100 万 kW 机 组 等 项 目 来 预 估 ,需要 
FA EIR. CEAR, KEER ae PAE oY FR 

压 安 注 泵 .电动 辅助 给 水 泵 、 汽 动 辅助 给 水 泵 、 停 堆 

WAAR ESTE IK WRR, EAP AK 
EK AAR ERG 5 000 ~ 10 000 £. 

“十 三 五 末期 ,我 国 煤 电 装 机 预计 达到 11.6 
亿 kW。 同 时 ,国家 还 要 新 建 超 ( 超 ) 临界 火电 机 
组 .大 型 水 电 、 燃 气 电站 和 大 型 抽水 葛 能 电站 。 预 
HARAB) MRRP AKR MER MAR A 
KER ORE UKM BSR AOAR EEA 
降 灰 泵 MAURER ABB ae ERREAREN 
im 7000 GAA. 

(2) 大 型 煤化 工 成 套 设备 。 截 止 到 2014 年 , 国 
家 核准 了 15 个 煤化 工 项 目 , 以 煤 液化 生产 汽油 、 柴 
油 以 及 烯烃 将 具有 很 大 的 发 展 潜力 ,国产 化 是 降低 
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工程 投资 的 重要 措施 。 煤 制 气 、 煤 制 油 项 目 中 需 大 
EKMAR ERR RAR FRR ia Ae 
YH SE RS Mo 

OAAR EA REMIR 
套 设备 。 为 实现 成 套 设 备 国 产 化 ,满足 国家 汽车 工 
业 和 家 电 行 业 发 展 需 求 , 大 力 发 展 代表 轧钢 设备 最 
高 水 平 的 薄板 冷 热 连 轧 成 套 设备 ,是 我 国治 金 行业 
和 用 户 的 联合 攻关 项 目 。 国 家 拟 通过 装备 制造 业 
与 治 金 用 户 联合 攻关 ,自主 开发 ,提高 成 套 设备 制 
造 水 平 。 泵 制造 业 要 研发 出 高 质量 、 高 效率 的 高 压 
ROSIE TEAK TER ARS m, UER 
行业 的 配套 能 力 和 配套 等 级 。 

(4) 于 万 吨 级 煤矿 井下 综合 采掘 .提升 和 洗 选 
设备 .大 型 露天 矿 设 备 。 按 照 国家 煤炭 行业 十 二 
五 ”和 中 长 期 科技 发 展 规划 ,要 建设 和 改造 120 Æ 
矿井 ,需要 综合 采掘 设备 200 余 ( 套 ) 。 拟 通过 技术 
攻关 制造 大 型 综 采 HEF RRS UR 
据 设 备 。 这 就 需要 泵 制造 企业 研发 出 耐 磨损 、 无 墙 
塞 、 高 质量 寿命 长 的 恩 液 混合 物 输送 泵 .矿井 排水 
泵 、 污 水 离心 泵 \ 单 级 ( 双 级 ) 离 心 泵 、 潜 水泵 及 备品 
备件 等 2 万 台 ( 套 )。 

(5 ) 大 型 海洋 石油 工程 装备 .30 万 t+ 矿石 和 原 
油 运输 船 .8 000 ~ 10 000 标 箱 集 装 箱 等 大 型 高 技 
AGE ,高 附加 值 船舶 及 配套 设备 。 国 家 拟 采 取 引 
进 技术 或 联合 建造 等 方式 , 发 展 大 型 滚 装 船 、 车 客 
渡船 .高 速 大 型 集装箱 船 以 及 豪华 游船 等 高 科技 、 
高 附加 值 船舶 。 进 一 步 增强 船用 动力 装置 .甲板 机 
械 等 已 具备 一 定 基 础 和 优势 的 产品 研制 能 力 , 以 目 
主 开发 和 引进 技术 相 结合 , 提高 大 型 船用 铸 锻 件 、 
锅炉 、 发 电机 组 、 装 印 等 产品 的 制造 水 平 。 根 据 近 
海 浅 滩 : 海 洋 石 油 及 海底 矿产 资源 开发 的 需要 , 发 
展 海洋 勘探 .开采 及 加 工 成 套 设备 ,进一步 提高 海 
上 石油 销 并 、 采 油 平台 的 制造 能 力 。 这 些 重 点 项 目 
需要 泵 制造 企业 配套 推进 器 BITR BERR 、 潜 油 
Fe See ree ee ae 市 场 前 景 
非常 广阔 。 

(6) 大 型 环保 设备 及 资源 综合 利用 设备 。 国 家 
将 投入 巨额 环保 资金 新 建 2 800 万 tt 城市 污水 处 理 


能 力 , 同 时 每 年 将 新 建城 市 污水 处 理 厂 100 ~ 130 
座 ,各 类 工业 废水 处 理 设施 1 000 ~ 1 200 座 , 需 改 
扩建 自来水 工程 20 个 。 环 保 及 城市 自来水 供应 领 
ig ee RRA BSR FSR AMR 
RA S 型 泵 等 约 30 000 GAA: 

3. 发 展 重点 

(1) 核电 关键 设备 技术 研究 。 主 要 开展 
AP1000 型 核 主 泵 .CAP1400 关键 技术 研究 ,二 代 加 
技术 1 000 型 核 主 泵 关键 技术 研究 , 核 二 级 BER 
泵 关键 技术 研究 , 百 万 千瓦 压 水 堆 核 电 用 泵 的 关键 
技术 研究 及 核电 用 BERS: 形成 具有 自 
主 知识 产权 的 产品 。 

2) 石油 化 工 关键 设备 技术 研究 。 包 括 : 百 万 
吨 PTA 装置 用 泵 ,高 压 小 流量 泵 ,低温 有 泵 , 耐 腐蚀 化 
工 流程 泵 ,多 级 高 速 泰 , 煤 液 化 用 耐 蚀 耐 磨 离 心 泵 
和 容积 泵 ,大 型 输油管 线 泵 ,高 压 液 氧 泵 ,高 压 煤 浆 
SPRL IR , 除 氧 水 泵 / 碳 洗 塔 给 料 泵 , 激 冷 水 泵 / 黑 水 
循环 条 , MERWE, APER, AREER, A 
MAAR | 
ORRAT ;节能 机 理 的 研究 。 通过 对 泵 
产品 内 部 介质 流动 的 理论 研究 和 介质 温度 、 黏 度 对 
流 道 设计 的 特性 要 求 的 机 理 研 究 ,为 不 同 用 户 设计 
并 提供 各 具 特 色 的 节能 型 泵 类 产品 。 

4. 重点 攻关 与 技 改 项 目 

(1) 重 点 攻关 项 目 。 包 括 ; 华 龙 一 号 应 急 水 泵 
(ASG) FA, AP 系列 主 泵 动力 学 分 析 技 术 转 化 ,有 泵 
轴 表 面 强 化 技术 的 研究 及 应 用 ,多 级 高 压 油 田 注 水 
硝 水 力 模 型 开发 ,多 级 高 压 油田 注水 泵 , 冷 高 分 大 
HRR J EMEF, FRA - 液 力 回收 透 平 ,先进 
陶瓷 讨 里 泵 (凝结 固化 型 高 温 烧 成 型 \ 熔 胡 喷 涂 
型 ) ,大 型 挖 泥 录 用 耐 磨 材 料 KB19 研制 , 盾 构 用 泵 
及 系统 设计 ,使 用 双 层 隔离 套 结 构 的 磁力 泵 ,使 用 
二 次 密封 结构 的 磁力 泵 , 易 汽化 介质 用 磁力 永 , 含 
颗粒 介质 用 磁力 泵 ,SKA 型 液 环 真空 泵 及 压缩 机 系 
统 ( 国际 领先 ) ,2EY 系列 多 级 液 环 压缩 机 (国际 先 
进 ) ,螺杆 式 干 式 真空 泵 (国际 先进 ) ,次 高 压 锅 炉 
给 水 和 泵 ,欧洲 标准 稍 ,工艺 流程 泵 ,石油 化 工 流 程 泵 
(OH2) , er PERE MIRAE Re FIBA, 单 螺杆 泵 , 双 螺 杆 


套 , 三 螺杆 泵 ,船舶 用 大 流量 离心 条 , 可 氢 进 料 去 ， 
AI DEFILE, FARA RERE PARME, 
大 流量 长 轴 液 下 有 泵 ,大 流量 BBS WR, LIATH eb 
HAS Rie LR, OMV MASA SAK R, 
1 OOOMWILASAB = 24 7k RK, ACP1000 反应 堆 核 
HS LARK AR 

(2) 重 点 技 改 项 目 | | 

1 ) 液 力 透 平 试 验 台 。 建 设 6kV、10kV RANA 

台 ,能 够 对 高 温 高 压 油 稍 、 加 氢 进 料 季 及 液 力 透 平 
机 组 进行 试验 。 

2) 产 品 数 字 化 建 模 仿真 平台 与 特种 材料 自动 
化 生产 线 技术 。 实 现 产品 数字 化 三 维 建 模 设 计 仿 
真 .数值 模拟 模型 设计 及 特种 铸造 自动 化 生产 , 缩 
短 设计 、 生 产 周 期 ,提高 短 件 内 在 质量 。 

o 3) 机 加 工 邓 性 生产 线 和 自动 化 装 瑟 生产 线 建 
设 。 实 现 数字 化 三 维 建 模 制造 仿真 及 柔性 加 工 生 
产 , 提 高 生产 效率 和 质 控 能 力 。 

5. 建议 与 措施 

(1 ) 完 善 科 技 创新 体系 

1) 建设 新 型 泵 制造 自主 创新 体系 。 IRER 
行业 科技 体制 改革 为 切 人 点 ,着 重 泵 行业 科技 工作 
的 基本 规律 和 自 映 特点 ,以 提高 自主 创新 能 力 和 效 
率 为 核心 ,通过 重大 科技 基础 设施 投入 和 自主 创新 
项 目的 带动 ,以 任务 带 团队 ,以 团队 促 网 络 ,以 网 络 
建 体系 ,优化 配置 泵 制造 科研 机 构 和 机 关 高 校 的 科 
研 资源 ,建设 国家 基地 。 根 据 泵 制造 业 综合 规划 和 
区 域 布 局 规划 ,建设 一 批 区 域 性 主导 技术 和 产品 开 
发 实验 室 、 实 验 基 地 和 产品 研制 中 心 。 依 托 创 新 能 
ABER AOA BOAR RR BO. Rb 
与 支持 企业 建立 泵 制造 技术 研发 中 心 。 最 终 形成 
符合 泵 制造 业 科技 发 展 规律 ,适应 泵 制造 业 发 展 需 
要 的 科技 创新 体系 ,提高 创新 能 力 和 效率 。 

“ 2) 完善 泵 制造 业 技 术 推 广 体 系 。 按 照 强化 公 
益 性 职能 , 放 活 经 营 性 服务 的 总 体 要 求 ,改革 基层 
泵 制造 技术 推广 组 织 。 明 确 基 层 泵 技术 推广 组 织 
承担 的 公益 性 职能 ,合理 设置 基层 泵 制造 技术 推广 
组 织 , 理 顺 管理 体系 ,逐步 建立 起 以 国家 泵 制造 技 
术 推 广 组 织 为 主导 ,政府 机 关 积 极 支持 、 科 研 院 所 
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积极 参与 .分工 协作 ,服务 到 位 充满 活 力 的 多 元 化 
泵 制造 技术 推广 体系 。 


3) 健 全 硝 制 造 科 技 培训 体系 。 建设 和 完善 高 


等 院 校 科研 单位 及 中 等 职业 学 校 的 培训 服务 职 
社会 各 方 力 量 ,开展 条 制造 科技 教育 培训 ,建立 起 
由 政府 组 织 、 泵 行业 主管 部 门 主 导 、 工 科教 结合 、 
社会 广泛 参与 的 泵 制造 员工 教育 接 训 网 络 系统 。 
实施 员工 培训 工程 ,通过 项 目 管理 ,加 强 培 训 设 施 
建设 ,完善 培训 条 件 , 推 进 员工 技能 鉴定 ,不 断 探 
索 和 完善 录 行 业 员 工 培训 的 运行 管理 制度 。 

4) 完 善 硝 制造 知识 产权 保护 体系 。 加 强 以 核 
电 开 发 、 超 (起) 临界 火电 机 组 、 煤 化 工 和 石油 化 工 
等 新 产品 保护 为 主 的 知识 产权 保护 制度 建设 , 进 一 
步 完 善 新 产品 创新 的 市 场 环 境 , 积 极 推进 新 产品 开 
发 企业 和 科研 单位 建立 健全 自主 开发 的 新 产品 管 
理 规 章 制 度 。 制 定 并 实施 自主 创新 战略 ,把 创造 和 
保护 自主 知识 产权 作为 推动 目 主 创新 的 重要 措施 ， 
贯穿 于 泵 制造 ,科技 、 创 新 活动 的 全 过 程 。 加 强 泵 
制造 自主 创新 产品 保护 技术 支撑 体系 建设 ,进一步 
扩大 保护 范围 ,提高 保护 水 平 ,为 新 产品 审查 测试 
和 侵权 案 查 处 提供 强 有 力 的 技术 保障 。 大 力 开 展 
泵 行业 新 产品 研发 保护 组 织 建设 ,努力 提高 新 产品 
审查 和 测试 水 平 ， 人 的 技 
RLE o 

(2) 创 新 机 制 

1) 完 善 科技 经 费 投入 与 绩效 考评 机 制 。 积极 
争取 国家 财政 和 地 方 财政 对 茶 制 造 业 的 支持 力度 ， 
逐步 优化 科技 经 费 投 入 结构 ,坚持 "积极 文 持 ,合理 
争取 ”的 经 费 支持 原则 ,积极 探索 适合 泵 行业 科研 
特点 的 经 费 支 持 方式 。 规 范 和 创新 经 费 的 管理 ,在 
科研 基地 布局 .人才 队伍 建设 .科研 条 件 建设 等 方 
面 ,建立 协调 高 效 的 管理 平台 ,优化 资源 配置 ,使 科 
技 投 入 效益 最 大 化 。 逐 步 建立 项 目的 绩效 考评 制 
度 , 对 项 目 实施 过 程 进行 跟踪 ,开展 目标 考核 ,提高 
科技 创新 效率 。 

2) 改 革 立 项 机 制 。 建 立 和 完善 泵 行业 科技 决 
策 咨 询 制度 。 对 泵 行业 重大 的 科技 问题 进行 统筹 
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协调 ,对 重大 科技 项 目 进行 科学 论证 。 在 应 用 性 领 
域 建立 科研 选 题 和 立项 的 公开 公示、 公议 制度 ,三 
泛 听 取 并 充分 尊重 产业 工人 、 科 技 人 员 、 企 业 和 专 
家 的 意见 ,做 到 顶层 设计 与 生产 需求 紧密 结合 , 实 

现 “ 选 题 从 生产 中 来 ,成 果 到 实践 中 去 ”。 优 先 支 持 
企业 间 、 Sree ne Ded 与 用 户 间 联合 、 互 动 
项 目 。 l 
| 3) 完善 分 工 协作 和 联合 攻关 机 制 。 . 国 绕 国家 
对 泵 产品 的 重大 需求 ,全 面 推行 以 任务 分 工 为 基 
础 ,以 权益 合理 分 配 和 资源 信息 共享 为 核心 ,以 项 
目 为 纽带 协作 的 攻关 机 制 。 实 行 项 目 科技 带头 人 
负责 制 ,根据 任务 需要 , 跨 区 域 、. 跨 科学 、 跨 专业 目 
主 组 建 创 新 团队 ,科教 、 企 资源 优化 配置 ,促进 突 
破 性 大 成 果 的 生产 和 创新 效率 的 提高 。 

4) 建 立 团队 与 人 才 队 伍 培 养 机 制 。 建 立 激励 
自主 创新 的 人 才 评 价 制度 ,促进 学 科 带 头 人 的 培养 
和 引进 ,通过 组 织 实 施 国家 重大 专项 和 行业 科技 计 
划 项 目 ,建立 从 上 到 下 的 贯通 式 泵 行业 科学 技术 协 
作 网 络 。 建 立 多 元 化 考核 评价 体系 ,对 科学 人 研究 、 
科研 管理 ,技术 推广 服务 人 员 实 行 分 类 指导 ,促进 
形成 一 支 具 有 超前 的 创新 人 才 队 伍 , 一 支 适 应 全 球 
化 竞争 的 泵 行业 科技 管理 人 才 队 伍 。 

5 ) 建 立成 果 分 类 评价 与 快速 转化 机 制 。 建 立 
和 完善 科技 成 果 第 三 方 独立 评估 制度 ,基础 研究 成 
果 以 同行 认可 和 学 术 影 响 为 依据 ;应 用 性 研究 成 果 
的 评价 阶段 后 移 , 以 技术 转移 .生产 和 市 场 应 用 歼 
果 为 主 。 实 行 科 技 成 果 定 期 发 布 制度 ,建立 科技 成 
果 信 息 共享 平台 ,实时 收集 、 定 时 公布 。 对 具有 重 
大 应 用 前 景 的 科技 成 果 进 行 现场 推介 ,集中 展示 ， 
促进 技术 转移 ,形成 新 的 生产 力 。 

“6) 探 索 建立 政 企 产 学 研 用 紧密 衔接 的 创新 机 
制 。 根 据 发 展 需 要 和 市 场 需求 ,探索 以 区 域 为 单 
元 ,以 产业 链 为 主线 ,以 科研 项 目 为 依托 ,围绕 共性 
技术 难题 整合 相关 科技 资源 ,创建 上 中 下 无 颖 对 接 
的 科技 创新 链条 和 区 域 化 水 泵 行业 科技 平台 ,实现 
区 域 科技 资源 一 体 化 布局 ,探索 工科 教 , 产 学 研 协 
作 的 有 效 宏观 模式 和 微观 模式 。 

(3) 对 原 有 拳头 产品 进行 升级 改造 ,以 顺应 用 


户 对 产品 的 要 求 。 随 着 与 国外 标准 的 接轨 ,用 户 在 


可 靠 性 ,节能 高 效 、 产 品 维护 .产品 内 外 质量 等 方面 
的 要 求 也 越 来 越 严 格 ,我 国 制造 的 产品 如 果 跟 不 上 


用 户 的 要 求 , 就 会 被 国外 其 他 厂家 的 泵 产品 所 车 
代 。 所 以 , 泵 制造 企业 应 该 站 在 用 户 的 角度 来 思考 
问题 ,对 自己 的 产品 不 断 地 进行 升级 改造 ,以 满足 
用 户 的 需求 。 | 

(4) 建 议 行业 企业 之 间 加 强 交 流 和 沟通 ,避免 
出 现 * 鱼 蚌 相 争 .渔翁 得 利 ”, 的 现象 。 近 20 年 间 ， 
尽管 泵 原材料 .配套 产品 不 断 提 价 ,人 工 成 本 ,管理 
成 本 和 制造 成 本 持续 上 升 , 泵 的 价格 却 持续 低迷 。 
以 火电 站 锅炉 给 水 泵 为 例 , 目 前 的 价格 已 经 低 于 20 
世纪 90 年 代 的 水 平 。 虽 然 有 市 场 环境 的 因素 ,但 
系 制造 企业 之 间 的 相互 压价 ,不 合理 竞争 也 是 造成 
泵 价格 上 不 去 的 一 个 原因 。 为 此 ,希望 同类 泵 产品 
制造 企业 之 间 加 强 交 流 和 沟通 ,商定 一 个 合理 的 价 
位 ,避免 亚 性 竞争 ,扩大 泵 制造 业 的 获 利 空间 。 

(5) 加 强 各 类 计划 实施 

1) 积极 组 织 和 参与 国家 重大 科技 发 展 计划 的 
实施 。 组 织 实施 国务 院 《 煤 电 节 能 减 排 升 级 与 改造 
行动 计划 (2014 一 2020 年 )》《 中 国 制造 2025》, 力 
争 在 泵 制造 业 取得 一 批 具 有 知识 产权 的 重大 成 果 
和 填补 我 国 空白 的 战略 产品 。 积 极 争取 扩大 国家 
科技 支撑 计划 和 科技 基础 平台 计划 等 计划 项 目 在 
泵 制造 领域 的 比重 。 在 全 国 范围 内 积极 推荐 有 明 
显 优势 的 泵 行业 科研 单位 和 教学 单位 承担 国家 重 
大 科技 计划 任务 ,以 更 好 地 为 行业 服务 。 

2) 组 织 实施 泵 行业 各 项 科技 计划 。 继 续 实 施 
泵 行业 “十 二 五 "科技 规划 ,提高 引进 消化 吸收 再 创 
新 能 力 。 继 续 实施 泵 行业 科技 创新 发 展 规划 ,按照 
政 企 产 学 研 用 结合 的 方式 ,加 强 区 域 性 泵 制造 科研 


协作 攻关 ,加 快 技术 成 果 和 产品 的 集成 创新 。 继 续 


实施 硝 制 造 技术 前 沿 领域 的 研究 和 推广 ,不 断 提高 
研究 水 平 ,扩大 使 用 和 推广 的 成 效 。 实 施行 业 科技 
创新 计划 ,开展 核电 、 超 超 临 界 、 煤 化 工 \ 石 化 领域 
所 需 的 高 科技 产品 的 研究 ,满足 国民 经 济 各 领域 发 


展 的 重大 科技 需求 。 

《6 ) 完善 激励 政策 ,落实 相关 法 规 

1) 完善 相关 优惠 政策 。 落 实 国家 在 装备 制造 
业 科研 金融 信贷 成 果 转 让 、 技 术 培 训 、 技 术 咨询 、 
技术 服务 ,技术 承包 等 方面 的 相关 政策 ,鼓励 工商 
资本 、 民 间 资本 和 外 商 资本 投入 泵 行业 科技 研究 与 
开发 ,逐步 形成 多 元 化 .多 渠道 .高 效率 的 泵 制造 业 
科技 投入 格局 。 

2) 鼓励 龙头 企业 开展 技术 创新 。 落 实 国家 鼓 
励 企 业 开展 技术 创新 的 各 项 政策 ,引导 泵 制造 企业 
加 大 技术 研究 投入 ,信息 化 与 工业 化 的 融合 ,开展 
技术 改造 和 技术 创新 ,使 其 逐步 成 为 开发 投入 H 
术 创新 活动 和 创新 成 果 应 用 的 主体 ,形成 一 批 生产 
科研 集 一 身 的 新 型 泵 制造 企业 。 鼓 励 泵 制造 企业 
和 大 专 院 校 及 科研 院 所 以 多 种 形式 开展 科技 创新 
活动 。 . Koa g 
O 3) 落实 相关 政策 法 规 。 深 入 贯彻 (工业 法 》、 
《科技 进步 法 》 《知识 产权 法 》 等 法 律 法 规 和 相关 


财税 、 金 融 等 政策 ,根据 泵 制造 业 科技 发 展 需 要 制 


定 和 完善 相关 的 实施 细节 。 引 导 企 业 对 相关 装备 
制造 业 科技 项 目 实施 配套 。 促 进行 业 循序 渐进 的 
发 展 ,营造 出 勇于 创新 、 尊 重创 新 和 激励 创新 的 良 
好 氛围 。 晴 
《7) 加 强 领导 。 泵 行业 各 企业 要 按照 新 时 期 装 
备 制 造 业 科技 工作 的 指导 方针 ,结合 企业 实际 , 制 
定 泵 制造 发 展 规划 , 明确 工作 任务 和 目标 ,采取 有 
力 措施 ,推进 泵 行业 技术 进步 。 

泵 行业 各 企业 要 进一步 加 强 对 科技 工作 的 领 
导 , 切 实 提高 科技 在 泵 制造 乃至 企业 发 展 中 的 重要 
地 位 的 认识 。 加 强 科技 工作 的 管理 和 协调 ,努力 提 
高 宏观 决策 水 平 , 提 高 企业 经 济 效益 。 

在 中 国 通用 机 械 工业 协会 的 统一 领导 和 协调 
下 ,充分 发 挥 各 企业 的 积极 性 和 主动 性 ,大 力 协 同 、 
共同 推动 中 国 通用 机 械 泵 行业 发 展 规划 的 组 织 
实施 。 : 

【供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 系 业 分 会 】 
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风机 行业 "十 三 五 "发 展 规划 (讨论 蒿 ) 


风机 行业 是 我 国 国民 经 济 建设 中 重要 的 支 村 
产业 之 一 ， 其 主要 产品 离心 压缩 机 、 轴 流 压缩 机 、 离 
心 鼓风机 、 罗 蒋 鼓 风机 ,离心 通风 机 、 轴 流通 风机 等 
在 为 我 国 石油 化工、 冶金 .电力 煤矿 ` 地 铁 、 隧 道 、 
纺织 环保、 军工 等 重大 技术 装备 配套 中 起 着 十 分 
重要 的 作用 。 四 

一 、 风 机 行业 “十 二 五 "经 济 运 行情 况 

2011—2014 年 , 受 国内 外 经 济 环境 的 影响 ,市 
场 竞争 仍然 十 分 激烈 ,风机 行业 受到 了 严重 冲击 ， 
风机 市 场 需求 持续 不 旺 ,产能 过 剩 ,行业 内 部 竞争 
压力 继续 加 大 ,企业 盈利 水 平 不 断 下 降 。 风 机 生产 
供 大 于 求 的 现象 普遍 存在 , 据 风 机 分 会 2013 年 数 
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据 统计 ,离心 通风 机 产量 仅 占 企业 生产 能 力 的 40% 
左右 , 轴 流 通风 机 产量 占 企业 生产 能 力 的 75% , 离 
心 鼓风机 产量 占 企业 生产 能 力 的 43% , 罗 蒋 鼓 风机 
产量 占 企业 生产 能 力 的 57% 。 面 对 国内 经 济 结构 
转型 . 增 速 放 缓 的 经 济 形势 ,风机 行业 再 一 次 经 受 
了 国内 外 需求 不 足 . 成 本 上 升 的 考验 。 

1. 各 项 主要 经 济 指标 完成 情况 

2011 一 2014 年 ， 在 大 环境 影响 下 , 风机 行业 工 
业 总 产值 .工业 销售 产值 和 主 营业 务 收 入 保 持 了 平 
稳 发 展 ,但 利润 总 额 持续 下 降 。2011 一 2014 年 风机 
行业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。 


R 1 2011—2014 年 风机 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 


指标 名 称 
工业 总 产值 
其 中 :风机 产值 
新 产品 产值 
工业 销售 产值 
其 中 :出 口交 货 值 
工业 增加 值 
主 营 业务 收入 
主 营业 务 成 本 O 
利润 总 额 


2. 产品 产量 完成 情况 

据 风 机 分 会 统计 ,风机 产品 产量 “十 二 五 "期 间 
有 了 较 大 增长 ,2011 一 2014 年 风机 产量 合计 完成 
3 580. 3 万 人 台 , 比 “十 一 五 ”增加 1 404.8 万 台 , 增 长 
64. 58% ;空调 风机 730.7 万 台 , 占 全 部 风机 产量 的 
76% 。 由 于 空调 风机 不 同 于 工业 用 的 离心 通风 机 
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(单位 : 亿 元 ) 


2011 T 2012 + 2013 - 2014 年 Alt 


1 671.55 
91.78 
616.18 

1 587.97 
64. 03 
420. 36 
1 513. 39 

1 171.51 


= 112.55 


和 轴 流 通风 机 ,而 且 产 量 非常 大 ,以 往 企业 一 十 按 
离心 通风 机 和 轴 流 通风 机 统计 。 为 了 有 所 区 别 , 从 
2014 年 开始 在 风机 种 类 中 新 增加 了 空调 风机 并 单 
独 计算 ,这 也 是 导致 2014 年 离心 通风 机 统计 产量 
大 幅度 下 降 的 主要 原因 之 一 。2011 一 2014 年 风机 
行业 产品 产量 完成 情况 见 表 2。 
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表 2 2011—2014 年 风机 行业 产品 产量 完成 情况 





产品 名 称 

离心 压缩 机 

轴 流 压缩 机 128 185 
能 量 回 收 透 平 92 130 
离心 鼓风机 7 884 5 897 
D PRS VBL | 33 976 33 254 
离心 通风 机 6 573 525 7 635 663 
轴 流 通风 机 516 844 1 123 029 
空调 风机 | 

旋涡 风机 168 768 178 800 
其 他 风机 157 589 59 411 
合 计 7 459 244 9 036 801 


3. 产品 出 口 情况 

风机 行业 每 年 的 风机 出 口 量 都 不 是 很 多 ,出 口 
交 货 值 基 本 占 风 机 行业 工业 销售 产值 的 3% ~4% 
左右 。2011 一 2014 年 总 计 完 成 出 口交 货 什 640 255 
万 元 , 比 “ 十 一 五 ”增长 43. 43% 。 

2011 年 ,风机 行业 出 口 企业 有 39 家 ,完成 出 口 
交 货 值 141 659 万 元 , 比 上 年 增长 33. 53% ,出 口交 
货 值 占 工业 销售 产值 的 4%。 

2012 年 ,风机 行业 出 口 企 业 有 41 家 ,出 口交 货 
值 177 858 万 元 , 比 上 年 增长 25.6% ,增幅 同比 下 
降 7. 93 个 百分点 ,出 口交 任 值 上 右 风 机 行业 工业 销 


2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 ”合计 
438 432 512 673 


(单位 : 台 ) 


2 055 





91 53 457 

73 34 329 

5 149 4 571 23 501 

37 628 38 893 143 751 

8 383 470 964 588 23 557 246 
1 009 567 999 816 3 649 256 
7 307 058 7 307 058 

183 623 192 594 723 785 
78 719 100 165 395 884 

9 698 832 9 608 445 35 803 322 


售 产值 的 4. 5%。 

2013 年 ,风机 行业 出 口 企业 有 42 家 ,出 口 量 比 
上 年 大 幅度 下 降 , 出 口交 货 值 为 124 732 万 元 , 比 上 
年 下 降 29. 87% 。 

2014 年 ,风机 行业 有 出 口 企业 44 家 , 比 上 年 增 
加 2 家 ,出 口 量 比 上 年 有 了 大 幅度 上 升 ,出 口交 人 负 
值 为 196 006 万 元 , 比 上 年 增长 57. 14% ,出 口交 货 
值 占 风机 行业 工业 销售 产值 的 4. 55% 。 

2011—2014 年 风机 行业 出 口交 货 值 完成 情况 
见 表 3。 


表 3 2011 一 2014 年 风机 行业 出 口交 货 值 完成 情况 


(单位 :万 元 ) 


地 区 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 合计 


行业 合计 141 659 177 858 
东北 地 区 34 530 29 595 
华北 .西北 地 区 9 119 34 006 
华东 地 区 63 974 55 176 
华中 .华南 西南 地 区 34 036 59 081 


二 、 十 二 五 风机 行业 取得 的 成 果 

1. 重大 装备 国产 化 情况 

离心 压缩 机 和 轴 流 压缩 机 属于 技术 密集 型 产 
品 , 代 表 了 风机 行业 的 最 高 水 平 。 以 沈阳 鼓风机 集 
团 股 份 有 限 公 司 BR PG VBL RHA) 有限 公司 .上 
海 鼓风机 三 有 限 公司 ,重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 





124 732 640 255 
16 365 137 206 
24 269 120 670 
43 500 216 576 
40 598 165 803 


任 会 司 为 代表 的 风机 行业 骨干 企业 生产 的 离心 压 
缩 机 和 和 轴 流 压缩 机 的 设计 及 制造 水 平 达到 了 当代 
国际 先进 水 平 ,特别 是 离心 压缩 机 的 设计 制造 水 平 
有 了 飞速 发 展 , 多 种 产品 打破 了 国外 故 断 ,实现 了 
重大 装备 国产 化 。 

目前 ,风机 行业 生产 的 300 万 va 炼油 催化 裂 


A 
aq 


am WP 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


化 装置 配套 轴 流 压缩 机 、330 万 Ya Se 


循环 氨 压 缩 机 400 万 t/a 煤炭 间接 液化 10 万 m3/h 
空 分 装置 配套 空气 压缩 机 、1 000 万 t/a 大 炼油 循环 
氨 离 心 压缩 机 、2 000 万 ta 炼油 装置 配套 的 富 气压 
缩 机 .6 000m? 高 炉 用 轴 流 压缩 机 、500 万 m?/d 大 
型 LNG 装置 用 离心 压缩 机 、 天 然 气 长 输 管线 压缩 
机 、 大 型 工艺 流程 装置 配套 整体 齿轮 式 压 缩 机 、 各 
种 工艺 流程 配套 的 水 燕 汽 压 缩 机 组 以 及 600 ~ 
1 000MW 电 站 轴 流 通风 机 等 者 达到 或 超过 当代 民 
际 先 进 水 平 。 

“十 二 五 "期间, 在 国家 对 石化 、 煤 化 工 等 行业 
投资 力度 渐 缓 的 形势 下 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 开拓 出 广阔 的 市 场 ,离心 压缩 机 产品 继续 保持 
了 石化 .煤化 工行 业 中 的 领军 地 位 。 实 现 45/80 规 
模 合成 氮 / 尿 素 装置 全 套 压缩 机 产品 订货 ,并 在 海 
外 实现 110 万 t/a 天 然 气 制 合 成 氨 装 置 压缩 机 订 
货 ;实现 单线 规模 100 万 va 等 级 甲醇 装置 用 压缩 
机 订货 , 牢 牢 把 握 住 传统 煤化 工 优势 市 场 。 在 空 分 
领域 完成 5 万 m/h 空 分 设备 配套 单 轴 等 温 样机 的 
加 工 制造 ,并 积极 推进 10 万 m/h 2 ig 
产 化 进程 。 成 功 签订 国内 最 大 规模 500 万 m 
LNG 国产 化 示范 总 成 套 项 目 ,并 完成 350 万 va 
LNG 装置 研发 工作 ,实现 由 小 型 LNG 市 场 向 大 型 
LNG 市 场 发 展 的 销售 延伸 。 突 破 海 外 LNG 市 场 ， 
实现 首 台 订货 。 完 成 汽轮机 的 研制 ,成 功 进 入 汽 轮 
机 市 场 ,延长 了 产品 链 。 推 动工 业 化 与 信息 化 深度 
融合 ,整合 产品 和 业务 板块 ,全 面 推 行 大 型 压缩 机 
检修 维修 、 备 品 备件 供应 .信息 反 馈 、 整 机 解决 “四 
位 一 体 ” 的 “4S” 服务 ,开启 我 国 重大 装备 服务 一 体 
化 的 新 时 代 。 

”重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 2011 年 为 
新 疆 庆 华 集团 55 亿 m?/a 煤 制 天 然 气 项 目 提供 了 


离心 式 氨 压缩 机 。 该 压缩 机 是 目前 国内 最 大 的 离 


心 式 氨 讨 缩 机 ,其 制造 工艺 复杂 ,技术 要 求 高 ,加 工 
难度 大 ,代表 了 国产 高 端 工艺 离心 制冷 压缩 机 组 的 
最 高 水 平 。2014 年 ,重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 
任 公司 在 内 蒙古 乌 兰 集团 135 万 t/a SMA .240 
万 ta 尿素 一 期 工程 项 目 设备 采购 招标 活动 中 一 举 
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中 标 , 获 得 目前 亚洲 单 体 最 大 尿素 装置 工程 用 氨 压 


缩 机 设备 采购 大 单 。1997 一 2014 年 ,重庆 通用 工业 


(集团 ) 有 限 责任 公司 已 为 我 国 核电 站 提供 了 14 批 
核电 站 专用 离心 式 冷水 机 ,2014 年 承担 了 “大 型 先 
进 压 水 堆 及 高 温 气 冷 堆 核 电站 国家 科研 重大 专项 ” 
下 的 “MS01 水 冷 离心 式 冷水 机 组 研制 "课题 。 

南方 风机 股份 有 限 公司 经 过 多 年 的 技术 攻关 ， 
在 国内 同行 中 率先 打破 国外 对 百 万 于 瓦 级 机 组 核 
岛 通风 空调 (HVAC) 系统 设备 的 技术 封锁 和 技术 
鞋 断 ,完成 百 万 千瓦 级 压 水 堆 (CPR1000) 核 级 通风 
空调 改进 型 成 套 设 备 的 研制 工作 和 产业 化 、 批 量化 
生产 工作 ,对 核 岛 通风 空调 ( HVAC) 设 备 中 性 能 要 
求 高 制造 .试验 难度 大 .运行 可 靠 性 要 求 最 高 的 关 
键 设备 进行 了 国产 化 研制 ,实现 了 CPR1000 HY 
通风 空调 (HVAC) 设 备 的 全 面 国产 化 。 经 中 国 核 
能 行业 协会 的 科技 成 果 鉴 定 ,该 产品 达到 国际 同类 
产品 的 技术 水 平 ,关键 产品 实现 国产 化 ,填补 了 国 
内 空白 。 

(2. 新 产品 开发 情况 

“十 二 五 ”期 间 , 风 机 行业 加 强 了 新 产品 研发 工 
作 , 进 一 步 提高 了 科研 的 投入 ,新 产品 开发 有 了 新 
的 突破 。2011 一 2014 年 ,风机 行业 科研 投入 资金 合 
计 637 558 万 元 , 占 主 营业 务 收 入 的 4.2% ;新 产品 
产值 完成 616. 2 亿 元 , 占 工业 总 产值 的 36.9%。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 2011 一 2014 年 
投入 市 场 的 新 产品 有 100 万 t/a 乙烯 装置 用 "乙烯 
三 机 ”( 丙 烯 、 乙 燃 和 裂解 气压 缩 机 组 ) .30 万 t/a 
LLDPE 装置 聚 乙烯 循环 气压 缩 机 和 20MW 级 电 驱 
天 然 气 长 输 管线 压缩 机 ,这 些 新 产品 均 具有 自主 知 
识 产权 , 并 达到 国际 领先 水 平 。 为 500 万 m vd 
LNG 工厂 国产 化 示范 工程 和 LNG 冷 能 空 分 装置 等 
多 个 国家 重点 项 目 配套 研制 的 离心 压缩 机 组 、PIA 
能 量 回收 工艺 空气 压缩 机 组 、 氧 气压 缩 机 组 ,大 化 
肥 集 成 制冷 氨 气 压缩 机 、120t 转炉 一 次 于 式 除尘 风 

机 ,经 鉴定 均 达 到 国内 领先 水 平 。 预 冷 MR1 机 组 

和 深 冷 MR2 机 组 大 型 天 然 气 液化 装置 用 离心 压缩 
机 组 ,混合 碳 四 石油 气 制 MTBE 新 工艺 装置 用 离心 
压缩 机 组 SVK 三 高 速 轴 五 级 组 装 式 压缩 机 组 和 多 


高 速 轴 齿 轮 增 速 型 离心 压缩 机 组 .60 万 t/a 甲醇 制 
烯烃 装置 (MTO ) 产品 气压 缩 机 等 ,经 沈阳 市 科技 局 
及 中 国 机 械 工 业 联 合 会 鉴定 均 达 到 国际 先进 水 平 
或 国际 领先 水 平 。 | 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 2011 一 2013 年 研 
制 生产 了 BPRT 轴 流 压缩 机 、 煤 气 透 平 同 轴 机 组 、 
AV AF Fh it He 4g HL ZA EIZ/EBZ/EZ 空 分 装置 、 
MPG 高 炉 煤 气 透 平 机 组 、 四 合 一 机 组 硝酸 装置 机 
组 等 新 产品 。 在 冶金 市 场 的 新 产品 主要 有 5 000m’ 
等 级 大 型 高 炉 鼓 风机 组 ,BPRT 机 组 以 及 200m 以 
上 烧结 余热 (SHRT) 机 组 等 高 效 节 能 产品 ;在 空 分 
领域 的 新 产品 主要 有 6 万 m /hg 万 m/h 等 级 大 
型 空 分 机 组 和 增 压 机 组 ;在 真实 气体 压缩 机 应 用 领 
域 的 新 产品 主要 有 50 万 va 丙烷 脱氧 工 苍 流程 的 
再 生气 压缩 机 组 乙烯 及 丙烯 压缩 机 组 ;在 煤化 工 
领域 的 新 产品 有 应 用 于 10 万 t/a RT RARE 
的 反应 气压 缩 机 组 .应 用 于 6 万 m/h 焦 炉 煤气 制 
LNG 的 富 气 压缩 机 组 和 原料 气压 缩 机 组 等 ;在 节能 
环保 领域 的 新 产品 主要 是 应 用 F MVR MERIKA 
气压 缩 机 。 

FSR RL A 限 公司 承担 设计 制造 的 国家 


科技 重大 专项 研发 课题 一 -高温 气 冷 堆 核电 站 用 


大 型 氨 回 路 HTL 氯气 压缩 机 ,于 2011 年 9 月 通过 
清华 大 学 核 研 院 出 厂 验收 。 该 机 组 的 特点 是 “三 
高 ” , 即 高 速 SE 高温。 压缩 机 的 介质 为 氨 气 ,机 
组 要 进行 全 性 能 试验 。 该 压缩 机 的 研发 从 2009 年 
4 月 开始 ,直到 取得 完全 成 功 ,历时 两 年 半 , 做 出 了 
许多 技术 开创 性 的 工作 ,受到 核电 事业 部 门 的 高 度 
关注 和 好 评 。 该 公司 完成 的 高 温 气 冷 堆 核 电站 燃 
料 球 输送 用 氮气 压缩 机 组 ,高温 气 冷 堆 核 电站 氨 回 
路 压缩 机 组 等 产品 均 达 到 国外 先进 水 平 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 2011 年 研 
制 成 功 离心 式 水 源 高 温 热 泵 ,2012 年 研制 成 功 低 
温 甲 醇 洗 二 氧化 碳 真 空 压缩 机 、 整 体 齿 轮 离心 式 压 
缩 机 、 离 心 式 肉 烯 压 缩 机 等 新 产品 ,2013 年 完成 新 
工 质 离 心 制冷 压缩 机 、 离 心 式 冷水 机 新 型 换 热 系统 
等 , 均 达 到 国内 先进 水 平 ;在 通风 机 方面 ,主要 完成 
了 5 -48 等 高 效 离 心 通 风机 样机 设计 制造 和 性 能 


的 JCZT 


试验 ,多 级 鼓风机 的 设计 ,MVR SX RL GT iil A BE tk 
陶瓷 片 高 温 风 机 研制 等 ;在 风电 叶片 方面 ,主要 针 
对 国内 主流 的 2MW 风力 发 电机 ,与 国内 外 有 关 院 
所 合作 研制 了 不 同 风 场 用 的 50.3m、51.5m、 
54. 0m、57. Om 和 58. Sm 叶片 。 
.江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 2011 
年 与 美国 意 泰 公司 合作 的 首 台 亚 9000 压缩 机 , 技 
术 参 数 达 到 国际 同类 产品 同等 水 平 ,部 分 指标 超过 
国际 同类 产品 水 平 ,这 标志 着 该 公司 在 美国 公司 的 
配合 下 完成 了 首 台 离心 空气 压缩 机 的 研发 试制 工 
作 。2014 年 ,该 公司 与 SKF 集团 旗下 的 法 国 S2M 
BAA ANS BE) BBE BR RRL, 
经 过 在 法 国 单机 试验 后 ,在 该 公司 完成 整 机 试车 。 
该 设备 运行 平稳 ,综合 效率 达到 设计 要 求 ,效率 比 
齿轮 传动 式 单 级 高 速 鼓 风机 提高 8% 以 上 。 至 此 ， 
该 公司 成 为 国际 上 少数 几 家 能 够 设计 、 制 造 磁 悬浮 
单 级 高 速 鼓风机 的 厂商 之 一 。 
”新 江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 2011 年 设计 生产 
-75 船用 轴 流 风机 , 经 鉴定 达到 国内 先进 
水 平 ;DTF(R) - 16 地 铁 隧道 智能 通风 系统 .HRZ - 


”900 主 控 室 核 级 离心 风机 ,经 鉴定 达到 国外 先进 水 


平 。 地铁 隧道 智能 通风 系统 获得 浙江 省 科技 成 果 
奖 一 等 奖 . 主 控 室 核 级 离心 风机 获得 浙江 省 首 套 产 
品 。2012 年 ,该 公司 研制 的 液压 动 叶 可 调 轴 流风 
机 及 核电 站 用 空调 机 组 专用 无 蜗 壳 离心 风机 顺利 
通过 专家 鉴定 并 得 到 高 度 评价 。 

KORRI ERRESA 2011 年 设计 人 研发 
了 ASD ~ 145NSE BEM FAK ARAL RCSB BL, i 
服 了 传统 蒸发 法 处 理 核 废 液 能 耗 高 的 缺点 ,适合 中 
小 批量 核 废 液 的 处 理 。 自 2013 年 初 水 蒸气 罗 茨 压 
缩 机 投放 核电 市 场 以 来 ,又 有 多 台 ( 套 ) 成 功 投入 电 
Ji .化 工 等 领域 的 工业 运行 ,获得 了 2013 年 湖南 省 
重大 装备 国内 首 台 ( 套 ) 奖励 。 经 中 国 原子 能 科学 
研究 院 、 湖 南 省 风机 产品 质量 监督 站 鉴定 ,该 产品 
为 国内 首创 , 居 国 内 领先 水 平 , 并 达 国 际 先 进 水 平 。 
2011 年 设计 研发 的 ARE200NE 高 温 罗 茨 鼓风机 ， 
采取 了 有 效 的 隔 热 结构 ,采用 了 双 端 面 机 械 密封 、 
特殊 的 耐 温 材 料 和 低 导 热 材 料 以 及 水 冷 降温 措施 ， 
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使 进 气 温度 可 高 达 200% , 排 气温 度 可 高 达 260% , 
具有 技术 设计 方案 严谨 ,轴承 、 密 封 .主机 及 配套 件 
耐 高 温 , 零 部 件 制 造 精度 高 等 特点 ,适合 气相 法 生 
PARR AEH SiO, 气 料 的 吸 送 ,并 适用 于 高 温 、 
REMAN EAS COLA. KS REM 
了 国内 高 温 风 机 的 空 晶 ,经 湖南 省 风机 产品 质量 监 
督 站 鉴定 ,为 国内 首创 。 . | 

BE FES AEE OR ULAR i BPR ZS a] 2012 年 有 
SGDY91 A6 型 牵引 电机 通风 机 、TJL450 -7 型 主 发 
电机 通风 机 、TJL380 -1 牵引 电机 冷却 风机 3 种 产 
品 通 过 了 山东 省 科技 成 果 鉴 定 ,填补 国内 空白 , 综 
合 水 平 达 到 国际 先进 水 平 。 和 谐 导 动车 组 牵引 电 
机 通风 机 和 人 选 4 山东 省 高 问 技 术 装 备 新 产品 推广 目 
录 ( 第 二 批 ) 少 “和谐 号 大 功率 内 燃 机 车 TJL450 -7 
主 发 电机 通风 机 产业 化 ”项 目 2013 年 获得 威海 市 
科技 奖 三 等 奖 。 该 机 是 配 用 在 时 速 大 于 280km/h 
和 谐 和 号 动车 上 的 专用 风机 ,要 求 具备 极 高 的 可 靠 性 
及 安全 性 ,符合 国家 提出 的 实现 和 谐 导 机 车 及 动车 


表 4 2011—2014 年 风机 行业 完成 固定 资产 投资 情况 


国产 化 的 发 展 要 求 ,是 新 一 代 国产 化 项 目 。 

3. 技术 改造 情况 n i 

“十 二 五 ”是 推动 我 国 工业 实现 从 大 到 强 转 变 
的 攻坚 时 期 ,我 国 工业 发 展 的 内 外 部 环境 正在 发 生 
深刻 变化 ,发 展 方式 粗放 、 结 构 不 合理 ,核心 技术 受 
制 于 人 、 资 源 环 境 约 束 强化 等 深层 次 矛盾 日 益 突 
出 ,全球 产业 结构 深度 调整 ,发 达 国家 “再 工业 化 
和 新 兴 经 济 体 同 质 化 竞争 的 到 加 压力 增 大 。 我 国 
工业 发 展 已 进入 到 以 转型 升级 促进 工业 发 展 的 新 
阶段 ,实现 科学 发 展 . 转 变 经 济 发 展 方式 对 技术 改 
造 工 作 提 出 了 新 要 求 ,实现 工业 由 大 变 强 、 提 升 产 


业 核 心 竞争 能 力 对 技术 改造 工作 提出 了 新 挑战 。 


“十 二 五 ”期 间 ; 风 机 行业 紧 跟 市 场 发 展 的 需 
求 ,企业 加 大 了 基本 建设 与 技术 改造 的 力度 ， 
2011 一 2014 年 全 行业 共 完 成 固定 资产 投资 732 178 
万 元 ,为 “十 一 五 ”的 137.4%。 其 中 ,设备 购置 费 
437 925 万 元 ,为 “十 一 五 ”的 209.1%。2011 一 
2014 年 风机 行业 完成 固定 资产 投资 情况 见 表 4。 


| ”项目 名 称 . 2011 年 “|，2012 年 | 2013 年 | 20144 “合计 
固定 资产 投资 (万 元 ) 110 436 189 864 201 213 230 665 | 732178 
61 244 106 957 | 125922- 143 802 437 925 


其 中 :设备 购置 费 (万 元 ) 


Ui: BH Bx KUL Se A AR i A PR ZS A] 2012 年 10 月 
在 营口 经 济 技术 开发 区 举行 了 新 厂区 奠基 典礼 。 
新 厂区 总 投资 25 亿 元 , 占 地 面积 87.3 万 m ,新 增 
各 类 工艺 设备 570 4 (4) ,具备 3 万 kW 电 驱 .3 万 
kW 燃 驱 及 10 万 kW 汽轮机 驱动 压缩 机 试验 能 力 ， 
建成 后 将 成 为 大 型 透 平 压缩 机 组 制造 (实验 ;中心 
和 大 型 压力 容 船 生产 基地 。 着 口 新 厂区 的 建成 ,将 
进一步 推动 沈 辟 集团 技术 改造 升级 ,有 效 实 现 痪 源 
整合 ,促进 企业 研发 制造 能 力 实 现 飞跃 , WTR 
集团 打造 具有 国际 竞争 力 的 大 型 透 平 压缩 机 加 工 
制造 基地 和 试验 基地 具有 重要 意义 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 2011 年 固定 资产 
投资 项 目 共 51 项 ,计划 投资 728 万 元 ; 2012 年 有 
技术 改造 项 目 ` 基 本 建设 项 目 、 设 备 购置 项 目 、 设 备 


KEMA 固定 资产 投资 项 目 等 共 110 多 项 ,资金 
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总 额 达 5 亿 元 。 2013 年 通过 国家 投资 和 自 筹资 金 ， 
实施 了 多 项 技术 改造 项 目 ,包括 :“ 单线 100 万 t/a 
PTA 工艺 空气 压缩 机 组 开发 “10 万 m/h 等 级 空 
分 压缩 机 组 的 开发 “ 低 品 位 余热 回收 .ORC 系统 技 
术 研 究 ”“ 多 轴 压 缩 机 的 国产 化 系列 规划 与 单 台 
( 套 ) 样 机 开发 “MVR 蒸汽 压缩 机 系列 规划 与 开 
发 ”项 目 等 。 

由 上 海 电 气 (集团) 总 公司 审核 批准 的 上海 
鼓风机 厂 有 限 公司 高 温 气 冷 堆 主 氮 风机 和 燃料 球 
压缩 机 重点 技术 改造 项 目 ”, 列 人 国家 2012 年 中 央 
预算 内 投资 项 目 。 该 项 目 总 投资 预算 为 8 600 万 
元 ,项 目 由 三 部 分 构成 ,第 一 部 分 是 设备 及 设施 投 
资 改 造 ,共计 5 591 万 元 ;第 二 部 分 是 工艺 路 线 调整 
及 车 间 改 造 , 共 计 1 952 万 元 ;第 三 部 分 是 研发 及 其 
他 费用 ,共计 为 1 057 万 元 。 | | 


重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 2013 年 严 
格 按照 机 电 集 团 公 司 工程 建设 和 项 目 投 资 管理 的 
相关 规定 和 公司 “三 重 一 大 "要求 ,加 强 重点 建设 项 
目的 过 程 监 控 , 确 保 了 重点 项 目 运 行规 范 、 推 进 高 
效 和 风险 可 控 , 两 个 重点 项 目 均 按照 计划 顺利 竣 
To 成 飞 公司 锡林浩特 基地 于 2013 年 6 月 建成 并 
迅速 投入 生产 ,全 年 累计 产值 达到 5 000 万 元 ;济南 
工业 园区 污水 处 理 BOT 项 目 于 2013 年 12 月 也 完 
成 了 全 部 建设 ,并 已 经 向 E e AEE 
验收 。 

江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公 司 2012 
年 建设 的 高 压 离心 鼓风机 扩 产 项 目 总 投资 4 230 万 
元 (申请 国家 专项 资金 330 万 元 ,企业 自 筹 资金 
2 900 万 元 ,申请 银行 贷款 1 000 万 元 ) ,目前 已 经 全 
部 完成 。 同 时 ,该 公司 新 的 办 公 楼 及 附 房 已 落成 并 
部 分 投入 使 用 。 | 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 为 缓解 各 子 
公司 的 生产 压力 ,扩大 生产 规模 ,2011 年 发 展 了 
“新 型 节能 罗 茨 鼓风机 ”项目 ,投入 .3 627 万 元 用 于 
建设 配套 车 间 ,并 购 人 相关 设备 ;投入 3 336 万 元 发 
展 了 “ 离 必 鼓风机 ”项目 ;投资 2 000 多 万 元 新 建 离 
心 鼓风机 车 间 ; 投 入 1 259 万 元 建设 了 “气力 输送 
生产 (工程 ) 基 地 ”项 目 。 成 立 2 家 新 的 子 公司 : 山 
东 章 发 风机 配件 三、 出 东 章 吉 透 平 机 械 有 限 公司 。 

湖北 省 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 2011 年 共 投 
资 4 120 万 元 开展 了 大 型 高 效 节能 风机 开发 及 产业 
化 项 目 , 投 资 2 454 万 元 开展 了 国家 科技 型 中 小 企 
业 技术 创新 基金 重点 项 目 一 一 S 型 烟 气 脱硫 制 酸 
高 速 风 机 产业 化 。 建 成 面积 10 951m 的 新 钢 结构 
车 间 及 附属 建筑 ,新 增 各 类 型 设备 26 台 ( 套 ) ,生产 
能 力 提 高 近 2 亿 元 。2012 年 ,投资 2 188 亿 元 进行 
了 技 改 项 目 “ 潮 北 省 风机 检测 (中 心 ) 服务 平台 ” 
建设 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公 司 年 产 万 台 冷 却 专用 轴 
流风 机 项 目 总 投资 6 000 万 元 ,于 2012 年 10 AF 
始 建设 ,于 2013 年 12 月 完成 。 项 目 建成 后 形成 年 
产 万 台 冷 却 专用 轴 流 风机 的 生产 能 力 ， RA 
入 1 亿 元 ,利税 2 150 万 元 。 


“4 专利 及 知识 产权 保护 | 

随 着 技术 创新 的 发 展 ,涌现 出 了 越 来 越 多 的 创 
新 型 企业 ,知识 产权 保护 工作 也 得 到 更 多 企业 的 重 
视 。2011 一 2014 年 风机 行业 完成 新 产品 1 194 种 、 
442 200 台 。 据 14 家 企业 会 员 填 报 数 据 统计 ,4 年 
来 获得 各 类 专利 665 项 ,其 中 发 明 专利 55 项 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 获得 各 种 专利 
111 项 ,其 中 发 明 专利 10 项 ,软件 著作 权 5 项 ;陕西 
鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 .重庆 通用 工业 (集团 ) 有 
限 公司 浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 分 别 获得 各 
种 专利 100 余 项 ;江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 
限 公司 .浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 、 浙 江 明 新 风 
机 有 限 公 司 、 威 海 克 莱特 菲 尔 风机 股份 有 限 公司 等 
分 别 获 得 各 种 专利 几 十 项 。 - . 

5. 标准 制 修订 情况 

(1) 风机 行业 标准 化 体系 建设 工作 

1) 完 成 了 风机 行业 标准 体系 的 研究 项 目 。 根 
据 国 家 标准 委 《 关 于 下 达 部 分 装备 制造 业 标准 体系 
研究 项 目的 通知 》 的 要 求 ,风机 标 委 会 完成 了 国家 
质 检 总 局 科技 计划 《风机 标准 体系 研究 /科研 项 目 。 

2)《 风 机 行业 国家 标准 化 体系 建设 工程 》 项 目 
的 编制 工作 。 根 据 国 家 标准 委 《 关 于 国家 标准 实施 
国家 标准 化 体系 建设 工程 的 要 求 ,风机 标 委 会 在 
分 析 我 国 风机 行业 标准 化 工作 现状 的 基础 上 ,构建 
适应 我 国 经 济 社会 科学 发 展 需要 的 风机 行业 标准 
体系 ,进一步 明确 风机 行业 标准 化 工作 的 重点 领 
域 ,开展 风机 行业 重点 领域 关键 技术 标准 研制 。 

3) 风 机 行业 标准 体系 现状 分 析 工 作 。 根 据 中 
国 机 械 工 业 联 合 会 关于 开展 编制 4 工业 标准 体系 现 
状 分 析 报 告 》( 机 械 工 业 部 分 ) 的 通知 ,风机 标 委 会 
完成 了 “风机 行业 标准 体系 现状 分 析 ” 的 报告 。 

(2) 风机 行业 标准 制 修订 工作 

1 开展 节能 减 排 和 安全 标准 的 制 修订 工作 。 
在 制定 重点 领域 的 相关 标准 中 ,重点 制定 了 具有 
目 主 知识 产权 ,属于 自主 创新 项 目的 标准 。 风 机 标 
委 会 组 织 制定 了 《高 炉 煤 气 能 量 回 收 透 平 膨胀 机 》、 
《尾气 能 量 回收 透 平 脱 胀 机 》 及 《能 量 回收 透 平 膨 
胀 机 性 能 试验 方法 》 等 标准 。 凶 组 织 并 起 草 了 《 鼓 
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风机 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 勾 罗 淆 底 风 机 能 效 限 
定 值 及 能 效 等 级 》 国 家 标准 。 怨 组织 制定 了 《防爆 
Fe THU LDL) TRE RE LAL) «( REL E 
S)3 项 行业 安全 国家 标准 ,并 修订 了 《消防 排 烟 通 
风机 2》 标准 。 

2) 其 他 各 类 风机 标准 的 制 修订 工作 。 人 中 制 修 
订 《 透 平 压缩 机 性 能 试验 规程 兴修 井 局 部 通风 机 
技术 条 件 》 等 国家 标准 10 项 (其 中 ,制定 7 项 ,修订 
3 项 ) ;国家 标准 立项 3 项 。 包 制 修订 《工业 锅炉 用 
离心 引 风 机 3《 电 站 锅炉 离心 式 通 风机 了》 等 行业 标 
准 20 项 (其 中 ,制定 6 项 ,修订 14 项 ) ;行业 标准 立 
项 8 项 。 

(3) 国际 标准 化 工作 。 风 机 标 委 会 承担 着 国际 
标准 化 组 织 ISO/TC 117 .JSOZTC 118/SC1 技术 委 
员 会 对 口 的 标准 化 工作 ,包括 对 国际 标准 文件 的 表 
AS ,审查 我 国 提 案 和 国际 标准 的 中 文 译 稿 ,以 及 提 
出 对 外 开展 标准 化 技术 交流 活动 的 建议 等 。 

为 了 加 强国 际 标准 化 的 交流 与 合作 ,加 快 风机 
行业 与 国际 接轨 的 步伐 ,提高 我 国 风机 行业 参与 国 
际 标准 的 能 力 , 风 机 标 委 会 组 织 参 加 了 2013 年 、 
2014 年 国际 标准 化 第 28 届 B 29 届 会 议 。 会 议 设 
立 大 会 及 5 个 工作 组 会 议 , 分 别 讨 论 了 风机 性 能 标 
准 .实验 室 方 法 进行 声 功率 级 试验 、 能 源 效率 等 级 、 
系统 效应 因子 和 节能 控制 方法 评估 等 标准 。 完 成 
了 国际 标准 投票 和 相关 国际 标准 的 翻译 工作 。 

6.“ 信 息 化 与 工业 化 融合 ”情况 

当前 ,我国 工业 正 处 于 转型 升级 的 攻坚 时 期 ， 
国际 产业 竞争 日 趋 激烈 ,核心 竞争 力 不 足 .资源 环 
境 约束 强化 .要 素 成 本 上 升 等 矛盾 月 益 突出 。 全 球 
新 一 轮 科技 革命 和 产业 分 工 调整 对 我 国 工 业 发 展 
既是 挑战 ,也 是 实现 赶 超 的 机 遇 。 推 动 信息 化 和 工 
业 化 深度 融合 ,以 信息 化 带动 工业 化 ,以 工业 化 促 
进 信息 化 ,对 于 破解 当前 发 展 瓶 颈 , 实现 工业 转型 
升级 ,具有 十 分 重要 的 意义 。 

风机 行业 在 实施 信息 化 与 工业 化 融合 过 程 中 
发 展 的 还 不 够 平衡 ,国有 大 型 骨干 企业 起 步 较 早 ， 
特别 是 沈 鼓 在 20 世纪 80 年 代 就 开展 了 信息 化 管 
理工 作 , 而 一 般 小 型 民营 企业 起 步 较 晚 ,有 的 至 今 
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没有 开展 。 

风机 行业 开展 信息 化 与 工业 化 融合 主要 表现 
以 下 几 个 方面 : 

(1) 企 业 管理 方面 。 实 现 电 子 化 办 公 , 利 用 OA 
系统 实现 了 办 公 自 动 化 ,业务 审批 流程 化 ,并 运用 
即时 通信 功能 ,提高 了 各 部 门 工 作协 调 能 力 。 

(2) 技 术 管理 方面 。 所 有 设计 活动 均 使 用 计算 
机 来 完成 ,具有 便于 技术 管理 的 计算 机 局 域 网 , 确 
保 设计 任务 能 够 快捷 有 效 地 进行 ,以 及 项 目的 电子 
化 管理 。 

(3) 业 务 管理 方面 。 采 用 了 金蝶 K 等 软件 系 
统 , 涵 盖 了 财务 管理 ,供应 链 管 理 \ 仓 库 管 理 、 生 广 
管理 等 ,把 信息 化 应 用 到 企业 生产 经 营 的 各 个 环 
节 ,实现 业务 透明 化 .单据 流转 规范 化 .财务 核算 准 
确 性 和 高 效 性 ,对 业务 系统 进行 适当 的 监控 和 审计 
功能 ,可 全 面 了 解 企业 的 资金 情况 。 

(4) 生 产 制造 方面 。 库 存 方 面 采用 了 自动 化 立 
库 系 统 ,最 大 限度 利用 空间 .最 大 限度 地 满足 生产 
要 求 ,提高 生产 效率 、 加 强生 产 和 物资 管理 ,减少 库 
存 积 压 资金 等 。 机 械 加 工 方面 从 以 前 的 普通 机 床 
发 展 到 集成 了 数据 系统 的 数控 机 床 ALO T 
的 数字 化 和 智能 化 ,减少 由 于 人 工 失 误 造 成 的 误 
差 ,提高 生产 效率 和 加 工 精度 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 于 2007 年 成 立 
了 机 组 远程 监测 及 故障 诊断 中 心 ,开启 了 制造 业 据 
展 服务 业 的 先河 。 围 绕 沈 鼓 集团 战略 发 展 定位 , 集 
MIF 2012 年 3 月 份 成 立 了 沈阳 豆 风 机 集团 测控 技 
术 有 限 公 司 。 该 公司 充分 体现 了 "两 化 融合 ”方针 ， 
将 信息 化 和 工业 化 高 层次 深度 结合 ,以 信息 化 带动 
工业 化 、 以 工业 化 促进 信息 化 ,是 典型 的 大 型 国有 
企业 积极 寻求 突破 ,大 力 发 展 服务 技术 , 走 新 型 工 
业 化 道路 的 高 新 技术 企业 。 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 的 “两 化 融合 "工作 , 针 
对 总 体 目标 ,规划 了 阶段 性 目标 。 该 公司 在 两 化 融 
合 的 推进 当中 ,最 大 的 特色 就 是 在 小 批量 生产 、 产 
品 多 样 化 .每 台 产 品 都 单一 设计 .不 重复 的 条 件 下 ， 
建立 企业 各 业务 模块 相关 的 各 类 数据 库 , 把 各 业务 
部 门 的 相关 的 数据 管理 起 来 。 通 过 软件 平台 用 规 


范 数据 来 管理 企业 ,并 通过 网 络 来 实现 各 业务 部 门 
数据 的 流转 , 从 而 提升 公司 的 经 济 运行 质量 和 
效率 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 以 * 以 工业 化 
促进 信息 化 ,以 信息 化 带动 工业 化 ”为 指导 思想 ,将 
言 息 技术 更 多 地 运用 到 公司 管理 .生产 、 财 务 、 销 售 
等 各 个 环节 ,让 信息 化 为 公司 的 转型 升级 插 上 “ 隐 
形 的 翅膀 ” ,进一步 加 快 技术 创新 及 技术 改造 ,全 面 
加 快 “两 化 融合 ”步伐 ,把 公司 做 大 做 强 。 该 公司 始 
终 将 信息 技术 手段 应 用 到 企业 的 生产 和 运营 管理 
中 ,利用 信息 技术 来 改造 和 提升 企业 管理 水 平 , 引 
进 先进 的 信息 化 加 工 设备 , 控 气 企业 先进 的 管理 理 
念 ,通过 先进 的 信 ， 
产 经营. 设计、 制造 .管理 和 销售 ,及 时 地 为 企业 提 
供 准确 而 有 效 的 数据 信息 和 决策 参考 。 :: 

7. 质量 管理 与 成 效 

据 风机 分 会 2014 年 对 192 个 会 员 企业 的 统 
计 , 截 至 2014 年 年 底 , 已 有 179 个 企业 通过 了 ISO 
9000 质量 管理 体系 认证 , 占 企 业 会 员 的 93.2% 。 通 
过 实施 全 面 质量 管理 ,企业 管理 水 平和 产品 质量 得 
到 了 不 断 提升 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 在 质量 管理 放 
面 ,以 客户 为 关注 焦点 ,用 客户 的 眼光 审视 和 定位 
自身 工作 ,通过 质量 改进 活动 坚决 杜绝 低级 、 重 复 
性 错误 发 生 。2013 年 共 收 集 质量 异常 信息 1 346 
项 ,制定 SD 项 目 43 项 ,QC 课题 21 项 ;通过 了 API 
Q1 ISO 9001 ASME 等 体系 证 书 年 度 审核 ;开展 专 
项 铸件 外 观 质 量 控制 、 压 缩 机 仪表 管线 布置 .油漆 
表面 和 焊 壳 外 观 质量 改进 等 ,显著 提升 了 产品 质量 
和 企业 信誉 。 全 年 主要 件 主要 项 抽查 合格 率 为 
99.61% , 比 上 年 增加 1. 86 个 百分点 ;机 械 加 工 综 
合 废品 率 为 0.03% ;产品 质量 “三 包 ” 修 赔 率 为 
0.16% , 比 上 年 下 降 0.32 SAAR. 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 围绕 企业 发 展 战 
略 ,在 质量 管理 的 思路 和 方法 上 进行 创新 和 突破 ， 
以 提高 员工 的 质量 意识 和 质量 责任 心 为 切 人 点 , 引 
人 先进 的 质量 管理 理念 方法 并 取得 实效 ,推动 了 
企业 质量 管理 水 平和 产品 质量 的 全 面 提高 ,使 质量 


息 技术 和 管理 手段 整合 现 有 的 生 
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管理 成 为 落实 企业 发 展 战略 的 有 力 支 撑 。 该 公司 
2013 年 不 断 对 质量 管理 体系 进行 调整 和 延伸 , 积 
极 贯 彻 GJB 9001B 一 200%《 质量 管理 体系 要 求 》 标 
准 ,实施 国际 标准 质量 管理 体系 认证 。 该 公司 荣获 
了 “2013 年 度 全 国 机械 行 业 群 众 性 质量 管理 活动 
优秀 企业 “2013 年 度 西安 市 质量 管理 小 组 活动 先 
进 企业 ”称号 。 l 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 铁腕 抓 质 
量 效果 初 显 ,2013 年 加 强 了 产品 质量 的 管控 ,产品 
质量 得 到 大 幅 改 善 。 通 过 不 断 强化 质量 管控 ,不 仪 
常规 产品 试车 合格 率 达 到 100% ,大 型 压缩 机 也 全 
部 一 次 性 试车 合格 ,产品 质量 特别 是 外 观 质量 得 到 
明显 改善 ,受到 监理 和 用 户 的 好 评 。2013 年 还 开 
展 了 “质量 放心 员工 "工作 ,不 仅 生产 骨干 队伍 得 到 
了 稳定 ,而 且 员 工 质量 意识 和 工作 热情 得 到 了 有 效 
激发 ,生产 管理 明显 改善 。 

四 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 2013 年 严格 质量 管 
理 , 加 强 质量 改进 ,努力 提高 产品 质量 。 按 时 组 织 
召开 月 份 质量 会 ,及 时 通报 内 外 部 质量 问题 ,并 针 
对 出 现 的 内 外 部 质量 问题 分 析 原 因 ,制定 相应 的 纠 
正和 预防 措施 。 针 对 重大 和 重复 发 生 的 质量 问题 
加 大 了 质量 追究 和 处 如 力度 ,对 情节 严重 的 人 员 了 予 
以 解除 劳动 合同 处 理 ,提高 了 职工 的 质量 意识 和 责 
任意 识 。 

8. 产业 转型 升级 情况 

在 产品 升级 方面 ,上 海 豆 风机 厂 有 限 公 司 第 四 

代 核 电 中 的 高 温 气 冷 堆 主 氨 风 机 和 燃料 球 输送 压 
缩 机 已 列 人 国家 科技 重大 专项 进行 重点 实施 。 该 
公司 研制 的 高 温 气 冷 堆 用 主 氨 风机 已 在 实验 堆 无 
故障 运行 达 13 年 之 久 ,先后 获得 国家 科技 进步 奖 
一 等 奖 和 国家 发 明 专 利 ,其 作用 与 压 水 堆 的 主 泵 相 
同 。 该 公司 负责 研制 的 山东 石 岛 湾 核电 站 20 万 
kW 高 温 气 冷 扒 示 范 项 目 主 氨 风机 和 燃料 输送 压缩 
机 计划 2015 年 投产 发 电 。 

江苏 人 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 A 
2008 年 开始 着 手 产品 结构 升级 调整 ,投入 资源 开 
发 高 效 节能 的 流体 机 械 产品 ,进入 “十 二 五 ,各 项 
研发 进入 成 果 收 获 期 ,工业 鼓风机 产品 取得 了 多 项 
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技术 突破 ,研制 成 功 D210、D850 焦 炉 煤气 发 风机 、 
动 叶 可 调 风 机 ; 单 级 高 速 训 风 机 广泛 应 用 于 电厂 脱 
硫 脱 硝 、 污 水 处 理 等 行业 ;与 美国 ETI 合作 ,迅速 完 
成 了 80 ~ 1 200m /min He ZH AM. Ree 
离心 压缩 机 系列 化 ， a 
F ,振动 值 优 于 国外 产品 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 作 为 国内 生 
产 罗 茨 鼓风机 的 领军 企业 ,顺应 国家 经 济 发 展 的 趋 
势 , 紧 紧 围 绕 “ 拉 长 主 业 , 上 新 创新 ,合资 合作 ,发 展 
大 章 辟 ”的 长 期 发 展 战略 思想 , 以 “做 ,就 做 到 最 
好 ”为 工作 理念 ,以 建成 全 国 最 大 的 罗 芯 鼓风机 生 
产 基 地 ,实现 “ 罗 世 鼓风机 王国 "为 目标 ,使 罗 芯 风 
机 继续 保持 国内 领先 水 平 ,并 进军 国际 市 场 , 进 一 
步 缩 小 与 发 达 国 家 先进 企业 的 差距 ,并 逐步 发 展 成 
为 国际 知名 品牌 。 该 公司 于 2011 年 7 月 7 日 在 深 
交 所 成 功 挂牌 上 市 。 该 公司 以 此 为 契机 ,扩大 企业 
生产 规模 ,为 实现 跨越 式 大 发 展 莫 定 了 良好 的 基 
础 ,以 实现 做 大 做 强 的 总 体 目 标 。 | 

浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 致力 于 节能 风 
机 等 产品 的 开发 和 研究 , 建 有 符合 美国 AMCA 标准 
要 求 的 国内 一 流 的 风机 综合 性 能 测试 室 ,并 组 建 了 
经 省 级 认定 的 浙江 亿 利 达 风 机 企业 研究 院 。 公 司 
不 断 加 快 产品 的 技术 研发 和 改 型 升级 。 近 年 来 公 
司 始终 关注 风机 技术 的 发 展 动态 ,以 技术 创新 来 引 
领 行业 发 展 ,致力 于 研究 节能 环保 风机 技术 ,加 快 
节能 低 品 空 调 风 机 .建筑 通风 机 及 配套 电动 机 系列 
产品 的 开发 ,提升 产品 品质 积 档 次 ,推进 产品 智能 

成 都 电力 机 械 厂 是 我 国定 点 生产 电站 辅 机 及 
配件 的 机 械 制造 骨干 企业 ,是 西南 地 区 最 大 的 电站 
风机 及 备品 配件 专业 生产 厂 。 目 前 ,企业 逐步 开始 
由 营销 开拓 市 场 向 技术 引领 市 场 转变 ,逐步 完成 工 
厂 的 转型 升级 。 该 公司 在 完成 对 德国 TLT 的 并 购 
以 后 ,在 动 调 风机 上 ,企业 依托 TLT 的 技术 和 创新 
能 力 ,取得 竞争 优势 ;在 静 调 风机 上 以 本 厂 为 主 , 逐 
步 提 高 AN 风机 的 效率 和 可 靠 性 ;在 LX 风机 上 , 通 
过 借鉴 合作 ,形成 具有 自主 知识 产权 的 核心 技术 ， 
树立 “德国 品质 ”成 都 造 的 品牌 形象 。 


44 


9. 节能 产品 开发 进展 情况 

”近年 来 ,由 风机 分 会 .沈阳 鼓风机 研究 所 和 大 
学 联合 组 织 研发 了 离心 通风 机 和 轴 流 通风 机 ,有 的 
已 经 转化 为 生产 力 , 收 到 了 较 好 效果 。 

(1) 新 型 高 效 风 机 系列 模型 推广 应 用 工作 。 沈 
阳 鼓 风机 研究 所 与 清华 大 学 流体 力学 研究 所 联合 
开发 了 5 个 系列 新 产品 模型 , 即 4 -73( 板 型 叶片 ) 
离心 通风 机 系列 模型 ,5 -55 锅炉 鼓 引 节能 风机 系 
列 模型 ,6 -24.6 -35 .7 -28 循环 流 化 床 锅炉 节能 
风机 系列 模型 。 这 5 个 系列 风机 模型 高 效 节 能 ,于 
2011 年 8 月 均 获 国家 专利 。 目 前 ,行业 内 已 有 很 多 
风机 企业 应 用 了 这 5 个 系列 高 效 节能 系列 模型 ,将 
其 转化 为 产品 ,并 获得 了 可 观 的 经 济 效 益 。 

“ (2) 组织 开展 新 系列 轴 流 通风 机 研发 工作 。 风 
机 分 会 组 织 行业 有 关 单 位 开展 新 系列 轴 流 通风 机 
研发 工作 ,经 过 沈阳 鼓风机 研究 所 和 清华 大 学 流体 
力学 研究 所 1 年 多 的 调研 ,做 了 大 量 的 样机 测试 和 
气动 模拟 计算 工作 ,掌握 了 一 些 现 有 一 般 用 途 轴 流 
通风 机 的 基本 情况 。 有 目前 ,已 有 7 家 企业 与 沈阳 鼓 
风机 研究 所 、 清 华 大 学 流体 力学 研究 所 签订 了 联合 
设计 研发 合同 ,此 研发 项 目 正在 按 进度 开展 工作 。 

(3) 加 快 新 系列 高 效 离心 通风 机 样机 研发 工 
作 。 由 风机 分 会 和 西安 交通 大 学 组 织 研发 的 新 系 
列 离心 通风 机 样机 经 西安 交通 大 学 性 能 测试 后 , 沈 
阳 鼓 风机 研究 所 又 对 其 N010 样机 进行 了 复 测 。 根 
据 复 测 结果 ,对 所 有 样机 进行 拆 检 , 选 了 2 台 样 机 
进行 了 性 能 检测 并 与 西安 交通 大 学 测试 结果 进行 
对 比分 析 。 经 进一步 研究 ,风机 分 会 .沈阳 鼓风机 
研究 所 和 西安 交通 大 学 根据 最 终 测试 结果 ,决定 选 
择 6 个 系列 样机 作为 第 二 轮 气动 设计 方案 的 对 象 ， 
并 将 其 能 效 值 的 3 级 指标 提升 到 2 级 以 上 ,由 西安 
交通 大 学 做 气动 设计 方案 ,企业 做 样机 ,沈阳 鼓 风 
机 研究 所 做 试验 。 

(4) 企 业 自 行 开发 的 新 产品 

1) 改进 型 射流 风机 。 当 风机 起 动 后 ,通过 高 速 
喷射 的 气流 产生 轴 向 推力 推动 随 动机 构 带 动 射流 
风机 向 下 旋转 一 定 角度 ,从 而 使 气流 远离 隧道 壁面 
或 拱 顶 ,减少 空气 射流 与 壁面 或 与 拱 顶 之 间 产 生 的 


附加 摩擦 损失 。 该 机 控制 简单 ,节能 环保 ,由 于 利 
用 的 是 反作用 力 让 风机 简 身 倾斜 ,不 需要 增加 额外 
的 控制 和 能 源 , 可 直接 应 用 于 现 有 的 隧道 /地 铁 控 
制 系统 中 。 该 项 目 获 得 “一 种 吊 挂 式 随 动 射流 风 
机 ”实用 新 型 专利 证 书 。 

2) 大 型 隧道 通风 设备 专门 用 于 特长 大 型 隧道 
通风 系统 ,在 满足 通风 系统 所 需 性 能 前 提 下 ,将 普 
通 的 隧道 通风 设备 的 直径 由 3. 15m 降低 至 2. 8m, 
设计 专用 配套 消声器 ,减低 风机 噪声 , 比 普通 的 隧 
道 通 风 设 备品 声 降 低 2LsA/dB 以 上 上。 大 型 隧道 通 
风 设 备 最 高 全 压 效 率 宇 80%。 该 项 目 获 得 了 “一 种 
a ae 实用 新 型 
专利 证 书 。 

3) 污 水 处 理 用 脂 润滑 罗 欧 鼓风机 。 该 机 整 机 
性 能 达到 国际 领先 水 平 ,多 项 指标 优 于 美国 样机 , 叶 
轮转 速 可 达 4 000r/min 以 上 (国内 一 般 在 3 000 r 
min 以 内 ) ,具有 高 效 节能 的 显著 特点 , 比 国内 产品 
节能 5.7% ,重量 只 有 国内 产品 的 45% 。 

4)B 型 单 级 高 速 离心 鼓风机 。 该 机 与 多 级 低 
速 风机 相 比 具有 多 变 效率 高 .集成 化 高 等 优点 ,与 
同 流量 、 同 压力 的 多 级 离心 风机 相 比 ,节能 10% 以 
上 , 整 机 性 能 达到 国际 先进 水 平 。 该 机 主要 应 用 于 
污水 处 理 行业 ,还 可 用 于 电力 、 es AKU RF 
造 、 核 电 等 行业 。 

5 ) 铸造 结构 多 级 离心 鼓风机 。i 该 风机 叶轮 应 
用 流动 分 析 技 术 预 测 鼓风机 的 性 能 ,性 能 达到 国内 
领先 水 平 , 与 同 流量 、 PE A RR A 
风机 相 比 ,节能 5 和 % 以 上 。 

6)ZW 型 三 叶 罗 茨 鼓风机 。 该 机 已 小 批量 生 
产 发 货 。 该 机 机 壳 采 用 内 部 对 称 消 声 逆流 结构 ,时 
轮 型 线 为 三 叶 拟 渐 开 线 高 效 型 线 ,效率 高 ,叶轮 去 
重 孔 增加 消 声 结构 ,有 效 降低 了 风机 了 噪声, 比 国内 
产品 节能 5% 以 上 ,达到 了 国际 领先 水 平 。 

7) 完 成 ZN - 100 扭 叶 鼓风机 开发 试制 。 该 风 
机 是 在 ZG - 100 型 风机 基础 上 ,采用 扭 叶 型 转子 及 
改进 型 机 壳 设 计 而 成 ,具有 振动 小 .噪声 低 、 效 率 
高 . 轴 功 率 小 .运行 可 靠 的 特点 ,并 且 该 风机 是 国内 
风机 行业 首 台 三 叶 扭 叶 型 风机 样机 。 


8) 新 型 集 装 式 ZG -BOX 罗 芯 风机 机 组 。 该 新 
产品 是 继 成 功 研 发 污水 处 理 用 脂 润 滑 罗 次 发 风机 
之 后 ,专门 针对 污水 处 理 行业 和 污水 处 理 设备 改造 
而 推出 的 另 一 款 新 产品 ， ee Oem mi 
Ro 

9) 成 都 电力 机 械 厂 静 叶 可 调 轴 流 式 通风 机 + 
小 汽机 、 静 叶 可 调 轴 流 式 通风 机 + 变频 调 速 的 组 合 
模式 在 电厂 成 功 运 行 ,提高 了 能 源 利用 率 ,降低 了 
电厂 用 电量 ,提高 电站 风机 运行 的 经 济 性 。 双 级 
AP 联合 风机 也 已 在 电厂 运行 ,达到 了 市 能 高效 的 
效果 。 

10)2012 年 风机 行业 申报 的 节能 机 电 产 品 ， 同 
时 列 人 《全 国 首 批 通风 机 节能 惠 民 工程 名 录 》 的 企 
业 全 国共 有 3 家 。 其 中 ,浙江 明 新 风机 有 限 公 司 有 
3 大 类 产品 (冷却 用 轴 流 风机 、 变 压 货 用 风机 、 烟 叶 
BERS VOL) FE 37 个 规格 型 号 通过 了 “中 国 节能 产品 
认证 ” ,不 仅 使 消费 者 在 购买 产品 的 同时 享受 节能 
惠 民 补贴 , 而且 拓展 了 产品 销售 市 场 , 提 高 了 产品 
市 场 竞 争 力 。 

(5) 根据 工业 和 信息 化 部 “关于 开展 2013 年 度 
高 耗 能 落后 机 电 设备 (产品 ) 征 集 工作 的 通知 ”要 
求 ,由 沈阳 鼓风机 研究 所 提出 了 关于 “淘汰 高 耗 能 
落后 风机 产品 ”的 建议 ,并 征求 了 风机 分 会 全 体 理 
事 单位 意见 ,他 们 对 淘汰 WS -47、Y5 -47、M7 - 
29 W7 -29 .9 -35、Y9 -35 6 个 系列 离心 通风 机 没 
有 提出 异议 。2014 年 3 月 11 日 ,工业 和 信息 化 部 
发 布 了 《高 耗 能 落后 机 电 设备 (产品 ) 淘 次 目录 (第 
三 批 )》。 其 中 ,淘汰 风机 37 项 。 

10. 疝 制 造 服务 业 转 化 情况 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 在 我 国 经 济 进入 
以 创新 促 转型 .以 转型 促 发 展 的 新 阶段 ,加 快 产 业 
结构 调整 ,大 力 推进 节能 减 排 和 产品 升级 ,发 展现 
代 制 造 服务 业 ,在 许多 新 的 市 场 领域 不 断 努 力 , 拓 
展 行业 边界 ,通过 持续 不 断 的 技术 创新 ,为 市 场 提 
供 更 多 的 环保 产品 和 服务 ,满足 客户 需求 。 在 冶金 
行业 及 其 往生 行 业 的 余热 利用 上 ,将 首创 的 烧结 余 
热能 量 回 收 机 组 (SHRT) 推 广 应 用 ,将 “发 电 ” 变 为 
“ 拖 动 ”, 为 用 户 减 少 了 发 电机 及 并 网 系统 ,降低 了 
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投资 ;为 客户 提供 的 全 托 式 维修 保 运 服务 ,为 企业 
走 专业 化 维修 保 运 服务 道路 迈 出 了 坚实 的 一 大 步 。 
而 且 建 立 了 “技术 + 管理 + 服务 ”一 站 式 全 方位 服 
务 体系 ,为 用 户 提 供 从 售 前 到 售后 的 全 生命 周期 健 
康 管理 ,为 客户 量 身 定做 一 系列 机 组 健康 状态 管理 
档案 ,对 公司 生产 的 各 类 大 型 机 组 实施 远程 监测 ， 
提供 包括 预警 .咨询 .诊断 及 现场 服务 等 6 方面 20 
余 项 服务 ,不断 提 升 为 客户 服务 的 能 力 。 

上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 2012 年 在 经 营 理 念 上 
有 所 突破 ,打破 老 国有 企业 传统 思维 方式 ,坚持 “从 
单一 制造 向 制造 + 服务 ”的 方向 转型 发 展 ,坚持 “两 
头 在 内 ,中 间 在 外 ”的 商务 模式 ,坚持 “技术 领先 市 
场 第 一 ”的 经 营 原 则 ,坚持 “对 外 围绕 销售 ,对 内 围 
绕 生 产 ” 的 工作 方式 ,在 市 场 工作 中 抓 住 “ 改 造 风 
机 ”新 机 遇 , 抓 住 用 户 “EPC” 需 求 新 机 遇 , 抓 住 现场 
性 能 测试 维修 服务 新 机 遇 , 从 被 动 服务 逐步 转型 
为 主动 服务 ,开拓 了 新 兴 市 场 。2014 年 开展 了 同 


用 户 提 供 设 计 、 制 造 \ 安 装 、 调 斌 、 维 修 、 保 养 .备件 


供应 故障 诊断 等 一 条 龙 式 的 服务 。 该 公司 新 疆 
“4S” 店 在 新 疆 昌 言 正式 成 立 , 成 为 风机 行业 中 首 家 
引进 “45S” 店 模式 的 企业 。 | 
LU AR Be Fk RVI PR ZS 快 产 TE 
构 调整 ,提高 资源 利用 率 ,提高 产品 质量 和 生产 效 
率 。 转 变 经 济 增长 方式 ,由 过 去 的 上 规模 、 上 产量 
的 粗 儿 式 发 展 逐 步 转变 为 技术 创新 发 展 , 扩 大 服务 
领域 ,从 单一 的 生产 产品 扩大 为 工程 总 承包 ,甚至 
是 交 钥匙 工程 ,逐渐 走出 传统 产品 加 工 制造 的 老 
路 ,实现 围绕 系统 工程 集成 ,强化 科技 创新 与 系统 
服务 ,实施 专业 化 协作 的 大 市 场 开发 .品牌 建设 发 
展 之 路 。 
浙江 格 凌 实 业 有 限 公司 为 了 开拓 国内 外 市 场 ， 
成 立 了 国际 贸易 部 和 国内 贸易 部 。 在 国际 市 场 开 
拓 中 充分 利用 电子 商务 平台 ,使 产品 在 国际 市 场 进 
一 步 打 开 了 销路 。 该 公司 的 产品 由 于 质量 可 靠 、 稳 
定性 好 ,在 国内 高 端 市 场 销售 非常 好 ,市 场 保有 率 
始终 保持 在 70% 以 上 。 近 年 来 ,浙江 格 次 实业 有 限 
公司 不 断 加 大 市 场 开 发 力度 ,已 形成 健全 的 销售 网 
络 , 通 过 技术 交流 和 合作 ,和 客户 建立 了 良好 的 协 
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作 关 系 。 旋 涡 式 气泵 产品 主要 以 出 口 为 主 ,产品 已 
被 美国 德国 .英国 等 10 多 个 国家 的 厂商 采用 。 

.成 都 电力 机 械 厂 加 快 了 完善 大 客户 平台 信息 
化 建设 ,初步 形成 “4S” 店 的 服务 模式 ,实现 产品 全 
生命 周期 的 跟踪 .诊断 .评估 、 维 护 和 检修 ,借助 于 
状态 检修 ,通过 专业 .快捷 和 热 减 的 服务 延伸 , 诛 得 
顾客 的 信和 赖 ,为 顾客 创造 价值 的 同时 ,为 企业 创造 
持续 稳定 的 利润 增长 点 和 忠诚 于 企业 的 客户 群 。 
该 公司 坚持 走 专业 化 扩张 的 道路 ,实现 产业 链条 的 
延伸 ,把 服务 营销 作为 竞争 优势 的 驱动 力 ,逐步 实 
现 由 生产 制造 型 企业 向 服务 制造 型 优秀 企业 的 转 
型 ,形成 工厂 持续 稳定 的 利润 增长 点 。 

11. 人 才 培 养 情况 

“十 二 五 是 我 国 向 创新 型 国家 发 展 的 关键 阶 
段 ,也 是 企业 发 展 的 重要 和 扯 机 ,而 人 力 资本 是 创新 
的 核心 要 素 , 因 此 ,企业 必须 充分 发 挥 人 力 资 本 的 
作用 ,才能 做 好 创新 型 的 转变 。 挖 扎 \ 开 发 .说 养 企 
业内 部 具有 发 展 法力、 学历 水 平 与 综合 素质 良好 的 
人 才 , 通 过 人 才 的 培养 与 引进 ,优化 队伍 ,提高 企业 
核心 竞争 力 。 

沈阳 彭 风 机 集团 股份 有 限 公司 长 期 以 来 _- 一 直 
注重 人 才 队 伍 的 建设 ,2012 年 有 针对 性 地 开展 专 
业 化 培训 ,着 重 开 展 了 专业 岗位 培训 和 技能 培训 ， 
开展 各 类 培训 122 项 , 共 完 成 1.7 万 人 次 .47 万 学 
时 的 培训 ;实施 全 新 的 新 入 职员 工 培训 和 实习 方 
案 , 快 速 提高 了 新 人 职员 工 上 岗 能 力 ; 组 织 完成 了 
沈 鼓 集团 第 四 期 青年 后 备 干 部 培训 班 选拔 和 培训 
工作 ;对 集团 中 层 以 上 干部 进行 了 战略 管理 等 培 
训 。 人 才 引 进取 得 丰硕 成 果 , 根据 企 业 发 展 规划 ， 
建立 了 员工 招聘 配置 流程 与 标准 ， WT 
办 法 。 

陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 培训 培养 工作 在 
紧密 围绕 企业 战略 的 基础 上 ,一 切 从 个 人 培训 需 
求 .着 力 提 高 绩效 为 出 发 点 ,举办 各 种 类 型 的 培训 
及 活动 ,满足 员工 成 长 和 企业 发 展 的 需要 。 围 绕 公 
司 战略 发 展 需要 ,重点 实施 了 对 高 端 人 才 、 后继 人 
才 梯 队 建 设 .专业 人 才 、 新 兴业 务 及 转 闵 人员 技能 
提升 的 培训 ,并 着 力 推 进 基层 部 门 岗 位 技能 培训 的 


开展 。2013 年 该 公司 与 西安 交通 大 学 等 知名 高 校 
联合 开设 “管理 知识 训练 营 " 两 期 班 ,采取 MBA 的 
核心 管理 课程 在 职 学 习 的 方式 进行 。 同时 开设 了 
工程 管理 硕士 班 ,通过 制定 与 实施 有 效 的 继任 人 
(关键 岗位 继任 人 ) 甄选 计划 、 人 才 培 养 与 开发 计 
划 , 使 人 才 得 到 更 好 的 职业 发 展 规 划 和 培训 的 支 
持 , 建 立 公 司 强 有 力 的 人 才 梯 队 。 

上 海 喜 风机 三 有 限 公 司 抓 好 教育 培训 ,推进 人 
员 结 构 优 化 。2012 年 ,通过 完善 企业 培训 体系 , 按 
差异 化 进行 有 针对 性 的 培训 ,开展 了 生产 计划 管 
理 、 物 料 管理 和 库存 控制 .采购 成 本 与 供应 商 管理 、 
质量 管理 体系 推进 及 务实 等 专项 培训 。 对 电工 , 焊 
工 . 挂 钩 工 . 行 车 工 等 进行 了 上 疯 安 全 要 求 的 复 训 。 
对 车 间 班 组 长 进行 了 强化 质量 意识 的 培训 。 全 年 
共计 295 人 次 参加 了 各 种 形式 的 培训 。 

江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公司 缩减 
人 员 编 制 ,优化 人 才 队 伍 建 设 ,用 更 少 的 人 创造 更 
多 的 效益 。2013 年 安排 分 ( 子 ) 公司 总 经 理 参 加 职 
业经 理 人 的 培训 ,提高 中 层 领导 的 管理 能 力 和 职业 
素质 。 通 过 组 织 各 种 职称 ,资格 证 申报 工作 提高 员 
工 技能 素质 ,钳工 在 南通 技师 学 院 参加 钳工 高 级 工 
鉴定 考试 ,全 部 获 通过 。 

四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 2013 年 进一步 加 强 
了 人 力 资源 管理 ,根据 公司 董事 会 精神 和 企业 生产 
经 营 实际 需要 ,完成 了 对 相应 公司 领导 工作 的 重新 
分 工 , 对 销售 .技术 、 质 管 .综合 办 和 和 采购 等 部 门 的 
中 层 干 部 进行 了 相应 的 配置 和 调整 。 为 提高 职工 
业务 素质 和 水 平 , 组 织 内 外 部 教育 培训 15 次 ,累计 
培训 122 人 次 500 多 学 时 。 

12. 国家 认定 的 企业 研发 中 心 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 多 年 来 在 ”以 赶 
超 世 界 前 沿 技 术 为 着 力 点 ,加 快 所 高 企业 的 自主 创 
新 能 力 ,为 企业 实现 跨越 式 发 展 提供 强大 动力 ”的 
技术 创新 工作 方针 的 指引 下 ,开发 了 多 个 系列 新 产 
m ,对 促进 我 国 重 大 技术 装备 国产 化 和 保障 国民 经 
济 的 安全 稳定 发 展 ,起 到 了 举足轻重 的 作用 。2010 
年 , 沈 鼓 集团 将 研发 中 心 . 试 验 中 心 以 及 设计 部 资 
源 进行 整合 ,组 建 研 究 院 。 集 合 科技 优势 力量 ,从 


产品 研发 到 应 用 ,从 技术 成 果 开 发 到 转化 ,从 产品 
设计 到 试验 平台 建设 ,全 方位 提高 企业 技术 创新 能 
力 ,在 模型 级 开发 .材料 工艺 力学 分 析 等 单元 技术 
和 新 产品 开发 方面 取得 多 项 重要 科研 成 果 , 企 业 的 
核心 竞争 力 得 到 进一步 提升 。 同 时 , 沈 鼓 集团 被 国 
家 发 改 委 能 源 局 命名 为 “大 型 透 平 压缩 机 组 研发 
(实验 ) 中 心 ” ,对 提高 企业 的 重大 能 源 装备 研制 能 
力 以 及 在 国民 经 济 中 的 影响 和 地 位 具有 十 分 重要 
的 意义 。 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 技术 中 心 
2012 年 被 评 为 重庆 市 优秀 企业 技术 中 心 ,2013 年 
荣获 了 “国家 认定 企业 技术 中 心 ”称号 ,成 为 重庆 市 
第 20 家 国家 级 企业 技术 中 心 。 

湖北 省 风机 厂 有 限 公司 2004 年 改制 为 民营 企 
业 ,2008 年 与 湖北 湖 风机 械 制 造 有 限 公 司 实现 强 
强 合并 ,成 为 中 南 地 区 规模 最 大 的 离心 鼓风机 、 通 
风机 生产 企业 。2009 年 企业 被 评定 为 湖北 省 创新 
型 企业 建设 试点 单位 ,企业 技术 中 心 被 授予“ 湖北 
省 技术 中 心 ”, 并 被 湖北 省 人 社 厅 授 予 公司 博士 后 
产业 基地 。 

浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公 司 是 专业 生产 各 类 
通风 设备 和 核电 配套 设备 的 国家 重点 高 新 技术 企 
业 , 于 2000 年 3 月 在 深圳 交易 所 成 功 上 市 ,成 为 风 
机 行业 内 第 一 家 上 市 公司 。2013 年 该 公司 重组 上 
广 专 用 风机 有 限 公司 ,致力 于 打造 国内 通风 机 行业 
的 主导 企业 。 该 公司 拥有 省 级 企业 技术 中 心 和 省 
级 风 冷 成 套装 备 高 新 技术 研发 中 心 ,并 与 浙江 大 
学 上 海 核 工程 设计 研究 院 等 院 校 进行 专业 技术 合 
作 。 该 公司 检测 中 心 通过 中 国 实验 室 国家 认可 委 
员 会 (CNAS) 认 证 。2014 年 12 月 ,由 浙江 省 科技 
厅 批 准 成 立 了 浙江 省 上 风 高 科 高 效 节 能 智能 化 风 
机 研究 院 。 

”浙江 明 新 风机 有 限 公司 建立 了 全 性 能 风机 检 
测 中 心 ,该 中 心 于 2012 年 2 月 被 中 国 实验 室 国 家 
认可 委员 会 授予 "CNAS 国家 实验 室 ” 称 号 。 

威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 股份 有 限 公司 设立 了 山 
东 省 技术 中 心 ,山东 省 院士 工作 站 ,威海 市 轴 流 风 
机 工程 技术 研究 中 心 。2013 年 ,该 公司 计算 测试 
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中 心 获得 国家 级 实验 室 认可 。 

”南方 风机 股份 有 限 公 司 性 能 检测 试验 室 ， 
2002 年 经 中 国 实验 室 国家 认可 委员 会 认可 ,获得 
国家 级 实验 室 认 可 证 书 。 该 试验 室 出 具 的 检测 证 
书 与 国际 许多 先进 的 实验 室 出 其 的 检测 证 书 实现 
Hike | 

浙江 金 慎 风机 股份 有 限 公司 建立 了 “金盾 通风 
机 械 装备 省 级 高 新 技术 企业 研究 开发 中 心 ”。 

浙江 格 凌 实 业 有 限 公 司 公司 投资 1 000 多 万 元 
成 立 了 企业 技术 中 心 ,2012 年 被 认定 为 浙江 省 省 
级 企业 技术 中 心 。 

13. 组 建 企业 技术 创新 战略 联盟 

为 提高 企业 的 市 场 竞争 能 力 ,目前 已 经 逐步 兴 
起 了 新 的 产业 模式 一 一 产业 技术 联盟 。 风 机 行业 
以 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 为 首 组 建 了 “石油 
化 工 、 天 然 气 集 输 及 液化 关键 设备 技术 创新 战略 联 
盟 ” ,以 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 为 首 组 建 了 
“能 量 回 收 产业 技术 创新 联盟 ”。 

14. 企业 在 国外 并 购 、 合 资 及 建立 销售 网 络 
情况 E 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 为 应 六 对 国际 
市 场 ， 设立 了 外 贸 总 公司 ,并 在 美国 成 立 了 风神 鼓 
风机 有 限 公司 ， 在 国外 设 有 14 个 代理 商 , 架 起 了 与 
世界 各 国家 联系 的 桥梁 。 该 公司 产品 出 口 到 美洲 、 
亚洲 欧洲 .大洋洲 、 南 美洲 及 非洲 地 区 的 60 个 国 
家 和 地 区 ， 为 对 外 合资 合作 ,发 展 国际 化 章 鼓 公司 
英 定 了 基础 。 

成 都 电力 机 械 厂 提出 的 国际 化 战略 是 工厂 的 
必然 选择 ,也 是 填补 工厂 剩余 产能 的 重要 组 成 部 
分 。 国 际 化 战略 不 仅 是 电 建 集团 的 要 求 , 更 是 工厂 
跨越 式 发 展 的 战略 规划 。2006 年 ,成 都 电力 机 械 
三 与 德国 KK&K 公司 共同 出 资 成 立 了 “成 都 遍 凯 
凯 电 站 风机 有 限 公司 ” ,以 期 向 全 球 提 供 高 品质 的 
风机 。 中 国电 力 建设 集团 有 限 公司 和 成 都 电力 机 
械 厂 于 2013 年 10 月 14 日 在 德国 埃 尔 兰 根 西门 子 
能 源 总 部 与 西门 子 公 司 签订 TLT 公司 的 收购 协议 ， 
并 于 2014 年 2 月 7 日 顺利 完成 股权 交割 。 


48 


“三 ,行业 发 展 中 存在 的 问题 
1. 企业 技术 实力 差距 较 大 
风机 行业 具有 雄厚 技术 实力 的 企业 仅 有 沈阳 
BUILE A A ZS E] .陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 
公司 、 上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 、 重 庆 通 用 工业 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公 司 等 企业 ,能 够 生产 高 端 产品 的 企 


业 太 少 , 没 有 形成 风机 行业 的 第 一 梯队 ,在 与 国外 


风机 公司 进行 市 场 竞 争 中 气势 不 足 。 目 前 ,风机 行 
业 生产 压缩 机 的 企业 正在 逐渐 增多 ,但 要 进入 第 一 
梯队 或 形成 一 定 的 竞争 能 力 还 需要 一 段 时 间 。 
”2. 企业 研发 能 力 不 足 
风机 行业 各 企业 普遍 缺乏 一 支 高 水 平 的 科研 
队伍 ,要 研制 出 先进 的 风机 产品 必须 要 有 高 水 平 的 
科技 人 员 ,这 也 是 风机 行业 长 期 以 来 一 直 存在 的 主 
要 问题 。 目 前 ,企业 技术 人 员 大 部 分 不 是 在 搞 新 产 
品 研发 ,而 是 局 限 在 产品 制造 过 程 中 解决 临时 出 现 
的 技术 问题 ， 访 术 人 员 没有 在 企业 科研 发 展 方面 发 
挥 出 重要 作用 。 
3. 产品 水 平 与 国外 相 比 存在 一 定 差距 、 
目前 ,已 有 一 些 发 达 国 家 的 轴 流 风机 制造 企业 
进驻 国内 ,如 日 本 大 金 、 德 国 EBM 等 。 国 外 的 知名 
企业 大 多 技术 力量 雄厚 ,具有 很 强 的 产品 研发 能 
力 ,而 且 其 制造 工艺 水 平 高 ,试验 及 检验 设施 完备 ， 
产品 的 更 新 换代 速度 快 ,能 够 有 针对 性 地 为 用 户 提 
供 优质 的 产品 。 目 前 ,国内 轴 流风 机 制造 企业 的 整 
体 实力 与 国外 同类 制造 企业 相 比 还 有 一 定 的 差距 。 
在 空调 机 组 上 所 使 用 的 轴 流 风机 主流 产品 中 ,国内 
品牌 的 风机 与 相同 额定 气动 参数 的 国外 品牌 风机 
产品 相 比 ,存在 的 主要 差距 有 : 整 机 效率 偏 低 ,能 耗 
较 高 ;风机 特性 曲线 较 陡 ,适应 变 工 况 的 能 力 差 ; 整 
机 噪声 较 高 ; 配 用 国产 电动 机 的 效率 低 , 且 可 靠 性 、 
稳定 性 差 ; 使 用 寿命 较 短 ; 外 观 粗糙 ,工艺 水 平 较 
落后 。 
4. 风机 运行 中 存在 的 问题 
风机 的 经 济 性 只 有 在 实际 应 用 中 才能 体现 
Pe a HAE 
高 效 区 运行 ,起 不 到 节能 效果 。 风 机 在 实际 运行 中 
可 能 存在 以 下 几 个 方面 的 问题 。 . 


(1) 风机 设计 参数 与 实际 不 符 。 风 机 选 型 不 
当 , 常 见 的 原因 是 设计 人 员 为 求 可 靠 而 在 各 设计 阶 
段 对 设计 要 求 层 层 加 码 , 使 得 风机 的 设计 参数 高 于 
实际 需要 。 

(2) 风 机 调节 装置 不 完善 。 实 际 应 用 中 ,风机 
多 处 于 部 分 负荷 工作 ,如 果 不 进 行 适时 必要 的 调 

节 , 可 能 会 造成 风机 的 低 效 运行 , 大 大 浪费 能 源 。 

由 于 工艺 流程 中 参数 (流量 压力、 扬程 ) 不 明确 ,再 
加 上 缺少 必要 的 调节 装置 ， 即使 选择 了 高 效率 的 网 
机 也 无 济 于 事 。 | 

(3) 管 网 系统 布局 不 合理 。 风 机 的 经 济 运行 与 
管 网 布置 息息相关 , 管 网 布置 的 好 坏 会 直接 影响 风 
机 的 性 能 发 挥 。 

四 “十 三 五 发展 思路 与 目标 

1. 经 济 增长 点 分 析 | 

我 国 经 济 已 开始 走向 新 常态 ,石化 ,冶金 . 电 
力 \ 煤 炭 等 领域 产能 过 剩 ,新 项 目 大 量 减少 ,严重 影 
响 着 风机 行业 市 场 的 局 面 。“ 十 三 五 ”风机 行业 的 
发 展 应 该 从 风机 节能 方面 考虑 ,上 采 紧 国家 节能 减 排 
项 目 , 实 施 风 机 产品 的 不 断 创 新 ,满足 国家 节能 降 
耗 的 需求 ,为 用 户 提供 高 效 ,可靠 的 各 类 风机 ,才能 
取得 更 好 的 经 济 效益 。 | 

(1) 能 源 建设 方面 。 国 家 重点 亿 吨 级 大 型 煤炭 
基地 和 干 万 千瓦 级 大 型 煤 电 基地 建设 , 千 万 吨 级 新 
油田 开发 建设 项 目 , 百 万 亿 立 方 米 级 以 土 大 型 天 然 
气 生 产 基地 建设 ,页 岩 气 和 煤层 气 开发 项 目 , 煤 制 
油 、 煤 制 气 工程 项 目 ,天然 气管 道 及 储 气 设 施 建设 ， 
新 的 核电 项 目 建设 ,以 及 大 型 现代 风电 基地 及 配套 
送出 工程 等 都 将 为 风机 行业 带 来 大 量 市 场 需求 。 

(2) 节 能 减 排 技 术 改 造 方面 。 风 机 是 火力 发 电 
厂 重要 的 辅助 设备 之 一 ,结合 国家 《 煤 电 节能 减 排 
升级 与 改造 行动 计划 》 项 目 , 进 行 锅炉 用 送 风 机 、 引 
风机 .一 次 风机 或 排 粉 风机 和 烟 气 再 循环 风机 的 技 
术 改 造 , 提 高 风机 的 运行 效率 。 

(3) 开拓 余热. 余 压 能 量 回收 市 场 。 针 对 水 泥 、 
钢铁 .石化 等 行业 ,研制 能 量 回收 新 产品 。 

(4) 环 保 方面 。 进 行 污水 处 理 、 烟 气 脱硫 脱 硝 
处 理 用 各 类 新 型 风机 的 研发 或 风机 技术 改造 。 


5) 开拓 国 际 市 场 。 实 施 “ 走 出 去 "发展 战 甸 ， 
利用 国内 、 国 际 两 个 市 场 ,着 力 拓 展 出 口 通道 ,积极 
利用 “丝绸 之 路 经 济 带 ”“21 世纪 海上 丝绸 之 路 "和 
中 蒙 俄 .新 亚 欧 大 陆桥 \ 中 国 ~ 中 亚 - 西亚 .中 国 - 
中 南 半 岛 PE .和 孟 中 印 缅 六 大 经 济 走 廊 建 设 ,充分 
利用 零 关 税 的 优惠 政策 扩大 风机 产品 出 口 。 

2. 国内 外 风机 技术 的 发 展 趋势 

(1) 通 风机 。 通 过 应 用 叶轮 、 蝎 这 等 元 件 的 研 
FE BOR ,以 及 进一步 提高 制造 精度 ,力求 使 各 种 通 
风机 的 效率 平均 提高 1% ~5% 。 有 的 离心 通风 机 
已 采用 了 三 元 叶轮 ,效率 可 提高 10% 。 大 型 离心 通 
风机 出 现 了 采用 较 大 直径 和 宽度 较 罕 的 叶轮 、 较 高 
转速 的 高 效 结构 ,其 最 高 效率 可 达 87% 以 上 。 轴 流 
式 通 风机 的 最 高 效率 已 达 90% 。 

在 运行 中 的 调节 节能 方面 ,除了 采用 较 先进 的 
动 叶 可 调 、 双 速 电动 机 、 液 力 偶合 器 及 交流 电动 机 
等 各 种 方法 调 速 外 ,对 大 型 通风 机 又 出 现 了 调 速 节 
能 的 新 装置 一 一 多 级 液 力 变速 传动 装置 。 

(2) 离心 鼓风机 。 未 来 将 会 大 力 开展 节能 型 鼓 
风机 的 研制 工作 。 日 本 对 蝇 壳 及 叶轮 等 通 流 部 件 
的 形状 做 了 适当 改进 ,有 效 地 防止 了 涡流 及 流动 分 
离 的 产生 ,其 绝热 效率 比 原来 的 鼓风机 提高 5% ~ 
10% ;瑞士 制造 的 大 流量 多 级 离心 式 鼓 风机 ,每 级 
均 设 有 进口 导 叶 ,其 多 变 效 率 亦 达 82% ;日 本 制造 
的 多 级 离心 式 鼓 风机 ,采用 进口 导 叶 连续 自动 调节 
后 ,效率 提高 10% ~20% ;高 速 单 级 离心 式 鼓风机 
采用 高 周 速 、 高 压 比 、 半 开 式 径 向 三 元 叶轮 后 ,其 效 
率 可 提高 2% ~5% ;还 有 的 在 鼓风机 主轴 的 另 一 端 
设 有 尾气 透 平 ,回收 尾气 排放 时 的 膨胀 功 来 达到 节 
能 目的 。 

(3) 离 心 式 压 缩 机 。 离 心 式 压缩 机 将 会 越 来 越 
多 地 采用 三 元 流动 叶轮 , 使 效率 平均 提高 2% ~ 
5% 。 如 美国 研制 出 的 管线 压缩 机 的 3 种 大 流量 三 
元 叶轮 ,叶轮 效率 可 达 94% ~95% ;日 本 的 单 轴 多 
级 离心 压缩 机 的 效率 水 平 也 进一步 提高 ,其 首 级 的 
大 流量 半 开 式 三 元 叶轮 的 绝热 效率 达 94% 。 调 节 
方式 将 会 更 多 地 采用 汽轮机 或 燃 汽轮机 驱动 ,以 改 
变 转 速 来 达到 节能 的 目的 。 
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(4) 轴 流 压 缩 机 。 轴 流 压 缩 机 朝 着 大 型 高 效 、 

高 负荷 的 方向 发 展 。 对 内 流 机 理 的 研究 不 断 深 入 ， 
基于 非 定常 流动 理论 的 设计 方法 越 来 越 多 地 被 采 
用 。 为 了 使 机 组 小 型 化 , 单 级 压 比 不 断 提 高 ,航空 
工业 中 使 用 的 跨 音 速 .超声 速 叶山 设计 技术 正在 应 
用 在 固定 式 轴 流 压缩 机 中 。 此 外 ,为 了 拓宽 压缩 机 
稳定 工作 范围 ,进行 旋转 失速 、 喘 振 机 理 的 研究 ,使 
用 机 匣 处 理 技术 来 扩大 轴 流 压缩 机 稳定 工作 裕 度 。 

. (5) 罗 获 鼓 风机 。 国 内 外 罗 区 鼓风机 技术 的 主 
要 发 展 方向 是 :一 是 利用 先进 的 设计 制造 技术 优化 
产品 结构 及 性 能 ,特别 是 叶轮 结构 和 叶 型 的 优化 ， 
以 提高 鼓风机 效率 ,同时 提升 产品 可 靠 性 ;二 是 罗 
茨 鼓风机 的 高 速 小 型 化 .集成 化 .配套 件 的 优化 ` 监 
控 智 能 化 等 IPRA SCE AS BS PRR TTT FF AC 
32 FT ESP Jee] BATS AY BE BY LZ , 1 LL 
操作 维护 更 简便 快捷 ;三 是 罗 茨 鼓风机 应 用 技术 
的 发 展 ,特别 是 以 各 种 工业 气体 增 压 输送 为 主 的 特 
型 罗 欧 发 风 机 技术 的 发 展 。 

3. 发 展 思 路 

”坚持 走 “ 两 化 融合 ”的 新 型 工业 化 道路 ,以 “ 节 
能 、 环 保 和 新 能 源 ” 为 发 展 方向 ,以 市 场 和 客户 需求 
为 目标 , 以 技术 创新 为 依托 ,以 差异 化 和 产品 成 本 
领先 为 抓 手 , 践 行 “ 创 新 高效. 执行 、 超 越 ”的 经 营 
理念 ,为 用 户 提 供 性 能 可 靠 、 高 效 节 能 、 绿 色 环 保 的 
优质 产品 和 优良 服务 ,实现 企业 稳步 、 健 康 、 可 持续 
发 展 。 : 
(1) 强力 推动 自主 创新 工作 。“ 十 三 五 "期 间 ， 
要 加 快 提升 企业 产品 开发 .制造 ,检测 能 力 ,探索 以 
市 场 需求 引导 技术 发 展 方向 ,通过 强 强 联 合 、 院 企 
合作 等 方法 方式 ,研发 和 生产 大 型 .高 附加 值 、 高 科 
技 节能 型 风机 产品 ,通过 技术 创新 推进 风机 行业 的 
发 展 。 a 
(2) 塑 造 品牌 ,扩大 企业 影响 力 ,拓展 市 场 占 有 
率 。 品 牌 是 企业 的 形象 ,是 企业 在 管理 、 质 量 、 信 
誉 服务 等 方面 行为 的 总 和 。“ 十 三 五 ”期 间 , 要 加 
强风 机 行业 品牌 培育 工作 ,塑造 企业 新 形象 ,逐渐 
缩短 我 国 风 机 制造 企业 与 国际 知名 风机 企业 的 
距离 。 
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“” (3) 加强 产业 结构 调整 ,构造 服务 型 企业 。 紧 
紧 依托 国家 产业 发 展 战略 ,围绕 市 场 需求 ,努力 走 
高 端 科技 发 展 之 路 , 走 “ 制 造 + 服务 "之 路 ,转型 发 
展 ,打造 研发 .制造 .服务 基地 。 

(4) 加 快 技术 型 人 才 培 养 。 “十 三 五 期间, 要 
加 快 建设 学 习 型 企业 ,建设 职工 成 长 成 才 和 选 人 用 
人 的 科学 体制 .机 制 ,通过 培育 现 有 人 才 、 引 进 外 来 
AA 聘请 兼职 研究 型 .销售 型 人 才 等 多 渠道 .多 手 
段 ,打造 出 一 支 过 强 过 硬 的 专业 人 才 队 伍 。 

(5 ) 加 强 新 设备 ,新 工艺 投入 。 当 前 ,科技 发 展 
日 新 月 异 , 对 制造 业 而 言 ,新 设备 、 新 工艺 就 是 效 
率 、 就 是 质量 、 就 是 信誉 。“ 十 三 五 期间, 企业 要 做 
大 做 强 ,需要 继续 加 大 投资 规模 ,最 大 限度 地 利用 
新 设备 .应 用 新 工艺 。 

(6) 加 大 融资 渠道 和 提高 融资 能 力 。 加 大 融资 
力度 ,为 企业 做 大 做 强 葛 定 资 金 基础 。 

4. 发 展 目标 

到 “十 三 五 ”末期 ,风机 行业 争取 成 为 世界 领先 
的 压缩 机 鼓风机、 通风 机 产品 .服务 和 系统 解决 方 
案 提 供 商 。 从 以 制造 为 主 ,向 制造 加 服务 的 制造 服 
务 商 转变 。 在 单机 制造 销售 的 基础 上 ,向 设备 成 套 
和 生产 性 服务 业 多 元 化 延伸 。 从 以 中 国 市 场 为 主 
向 以 国内 市 场 为 主 .国际 市 场 为 辅 转 变 。 要 以 市 场 
为 导向 ,有 效 利用 社会 上 各 种 IT 企业 资源 ,逐步 形 
成 组 织 网 络 化 、 功 能 社会 化 .服务 产业 化 的 完整 的 
企业 信息 系统 外 包 服 务 平台 ,推动 企业 实现 低 成 本 
共享 信息 资源 , 加快 信息 化 步伐 , 走 新 型 工业 化 
(1) 行 业经 济 保持 适度 增长 。“ 十 三 五 "期间 
风机 行业 经 济 增长 速度 保持 在 6% ~8%。 

(2) 重 大 技术 装备 国产 化 率 得 到 较 大 提升 。 到 
2020 年 ,石化 .核电 、 超 ( 超 ) 临 界 火电 、 油 气 集 输 、 
天 然 气 液化 、 I anil 
率 达 到 | 80% 以 上 。 

(3) 中 高 端 风机 产品 的 比例 明显 提高 。 加 大 中 
高 端 产品 和 节能 产品 的 研发 力度 ,大 型 空 分 装置 、 
离心 压缩 机 、 轴 流 压缩 机 等 高 端 产品 占 比 由 目前 的 
50% 提高 到 70% 以 上 。 | 


(4) 大 中 型 企业 数量 进一步 扩大 。 到 2020 年 ， 
风机 行业 形成 产值 超 100 亿 元 企业 2 家 ;50 亿 ~ 
100 亿 元 的 企业 3 ~5 家 ;10 亿 ~50 
8 ~10 家 。 

(5 ) 推 进 企业 “两 化 融合 "。“ 十 三 五 ”风机 行 
业 进 一 步 向 信息 化 迈进 ,以 重点 骨干 企业 带动 其 他 
企业 加 大 柔性 制造 系统 计算 机 集成 制造 系统 的 开 
发 与 推广 应 用 ,并 向 制造 智能 化 方向 发 展 ,逐步 实 
现 产 品 的 信息 数字 化 .制造 过 程 的 智能 化 。 

(6) 加 大 产业 结构 调整 。 为 解决 效率 较 低 的 通 
风机 产品 生产 能 力 过 剩 的 矛盾 ,围绕 “控制 .淘汰 、 
改造 、 提 高 ”为 中 心 进行 结构 调整 ,及 时 向 政府 相关 
部 门 提供 产品 淘汰 建议 ,配合 政府 制定 产品 淘汰 目 
录 , 引 导 企 业 以 市 场 为 导向 ,压缩 、 淘 汰 落后 产能 ， 
促进 企业 技术 进步 和 产业 结构 升级 ,从 低 端 产品 向 
AM Bs ACE 

5. 发 展 重点 

(1) 以 制造 业务 为 发 展 基石 ,坚持 发 展 高 端 装 
备 。 在 自主 研发 方面 ,要 重点 开发 世界 级 新 产品 并 
形成 系列 ,开展 重大 技术 攻关 。 在 技术 合作 方面 ， 
重点 引进 汽轮机 、 小 型 燃 汽轮机 E .高压 
小 流量 压缩 机 等 国际 先进 技术 。 通 过 与 国外 公司 
合作 生产 大 型 空 分 装置 配套 产品 。 通 过 自主 研发 、 
技术 合作 与 并 购 整 合 ,使 风机 行业 主导 产品 的 设 
计 、 制 造 :服务 和 成 套 能 力 达 到 国际 先进 水 平 。 可 
满足 150 万 t/a 大 型 乙烯 装置 、110 万 t/a PTA, 
2 000 万 炼油 装置 20MW 及 以 上 的 大 型 天 然 气 长 
输 管线 .2 x 180 万 t/a 甲醇 装置 、12 万 m/h 大 型 
空 分 设备 、 大 型 液化 天 然 气 (LNG) eae 
缩 机 的 需要 。 

600MW 高 温 气 冷 堆 核 电 主 氨 风 机 和 饼 =EN 
机 关键 技术 开发 ,包括 :高 效 基本 级 技术 ;机 碗 结构 
静 动 力 强度 分 析 及 抗 地 震 优 化 技术 ,压缩 机 通 流 部 
件 设 计 技 术 ; 热 停 堆 技术 研究 ; 转子 动力 学 和 稳定 
性 研究 ;集成 化 机 过 稳定 性 .密封 性 研究 。 

风 洞 系统 及 核心 部 件 压缩 机 系统 关键 技术 研 
P TE 0. 3m 低温 跨 声 速 风 洞 压缩 机 研制 成 功 的 基 

上 ,结合 低温 跨 声 速 风 洞 深 和 人 进行 模型 级 试验 研 


究 、 样 机 各 种 工 况 的 综合 性 能 试验 研究 ,建设 大 型 
力矩 秤 、 高 精度 转子 高 速 动 平 衡 试验 台 、 真 空 超速 
试验 台 等 用 于 转子 动力 学 研究 . 风 洞 系统 低温 及 风 
机 结构 研究 .低温 材料 应 用 研究 .压缩 机 气动 性 能 
研究 和 大 型 轴 流 压缩 机 制造 技术 研究 ,以 保证 研制 
的 大 型 风 洞 压缩 机 满足 各 种 工 况 的 运行 需要 。 
(2) 发 展 生 产 性 服务 业 , 以 服务 业务 为 腾飞 动 
力 。 纵 观 全 球 著名 的 百年 强 企 ,从 20 世纪 90 年 代 
就 开始 大 力 发 展 服务 经 济 。 随 着 制造 技术 的 进步 
和 能 力 的 提升 ,世界 上 已 经 出 现 了 制造 业 产业 链 各 
环节 的 高 附加 值 不 断 向 产业 链 的 上 下 游 两 端 转移 
的 趋势 , 即 向 工程 成 套 、 技 术 开 发 .维修 及 再 制造 服 
务 等 环节 转移 。 制造 业 向 生产 性 服务 业 转型 已 经 


是 全 球 制造 业 快 速 发 展 的 必然 趋势 。 通 用 电气 、 
IBM、 圳 普 等 许多 国际 知名 的 大 型 制造 业 企业 实现 
”了 向 服务 提供 商 的 转型 ,服务 性 业务 收入 超 过 了 


50% 。 为 此 ,风机 行业 要 扩大 企业 经 营 规 模 ,促进 
企业 未 来 发 展 , 从 单一 设备 制造 、 供 货 向 设备 成 套 
和 工艺 流程 装置 的 单元 工程 延伸 ,以 多 种 服务 模式 
为 客户 提供 系统 解决 方案 , 即 实施 交 钥 匙 工程 , 推 
动 企业 产业 结构 的 转型 升级 。 

(3) 坚持 实施 产品 结构 调整 ， Wb t t 
产品 a 

1) 通 风机 发 展 方向 是 由 中 低 端 身高 端 发 展 。 
一 要 加 强 通风 机 的 系统 优化 设计 ,进一步 提升 整体 
性 能 (达到 或 超过 国家 一 级 能 效 标准 ) ,在 保证 可 靠 
性 的 前 提 下 降低 成 本 。 en 
磨 、 降 品 .新 材料 应 用 等 方面 突出 产品 特色 。 

加 强 对 用 户 系 统 的 运行 分 析 ， nicl 
准确 性 ,提升 用 户 系统 运行 能 效 。 

2) 重 点 发 展 高 .中 、 低 各 种 压 比 的 单 级 高 速 鼓 
风机 全 系列 产品 ,以 高 效 、 可 靠 、 无 油 、 宽 覆盖 为 目 
标 , 以 系列 化 ,模块 化 ,标准 化 为 抓 手 ,使 产品 综合 
性 能 达到 国内 领先 .国际 先进 。 

”3) 研 制 适应 我 国 火力 发 电 发 展 需 要 的 .具有 自 
主 知识 产权 的 、 技 术 领 先 的 大 型 电站 风机 系列 产 
m ,满足 我 国电 力行 业 的 迫切 需要 。 

”4) 在 燃 煤 电厂 节能 减 排 技 术 改 造 项 目 中 , 如 
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30 万 kW 亚 临 界 机 组 .60 万 kW 亚 临界 机 组 和 超 临 
界 机 组 ,针对 锅炉 普遍 存在 的 排 烟 温度 高 .风机 耗 
电量 高 问题 ,通过 技术 改造 降低 排 烟 温度 和 风机 不 
电量 。 具 体 措施 是 进行 一 次 风机 、 引 风机 、 增 压 风 
机 改造 。 

5) 实现 中 央 空 调 风机 传统 产品 的 升级 换代 , 实 
现 能 效 更 高 .体积 更 小 .重量 更 轻 、 噪 声 更 低 、 外 观 
更 美 。 通 过 开展 合资 合作 等 方式 ,做 优 做 强 蒸发 式 
离心 和 蒸发 式 螺杆 高 效能 中 央 空 调 。 

6) 促进 节能 环保 发 电 , 发展 高 效 风力 发 电 
(4) 加 快 实施 技术 标准 战备 ,推动 行业 技术 进 
步 与 发 展 。“ 十 三 五 "期间 ,风机 行业 的 标准 化 工作 
要 以 提升 标准 适用 性 ,先进 性 和 有 效 性 为 重点 ,着 
力 加 强 标 准 体系 建设 ,夯实 标准 化 发 展 基础 ,推动 
标准 国际 化 ,强化 标准 实施 ,提升 标准 化 服务 能 力 ， 
充分 发 挥 标准 化 在 推进 风机 行业 转型 升级 中 的 作 
用 ,促进 全 行业 经 济 持 续 健康 发 展 。 

重点 做 好 以 下 标准 工作 ; 

1) 加 强 标准 体系 建设 。 完 善 风 机 行业 标准 体 
系 ,提升 标准 体系 与 产业 发 展 需求 的 契合 度 , 实 现 
标准 体系 维护 常态 化 。 及 时 更 新 .补充 标准 体系 中 
的 基础 性 标准 ,包括 通用 类 ,方法 类 标准 。 产 品 标 
准 包括 通用 产品 与 特种 产品 等。 

整合 精简 强制 性 标准 ,调整 优化 推荐 性 标准 
将 不 宜 强制 的 标准 转化 为 推荐 性 标准 ,把 节能 环 
保安 全 类 标准 列 为 强制 性 标准 , 并且 加 大 制 修订 
工作 力度 ,争取 在 “十 三 五 "期 间 完 成 风机 行业 所 有 
类 型 产品 的 能 效 标 准 与 安全 性 标准 制 修订 工作 。 
推荐 性 国家 标准 重点 制定 基础 通用 的 标准 ,推荐 性 
行业 标准 重点 制定 风机 行业 重要 领域 的 产品 标准 。 

探索 培育 发 展 团体 标准 ,在 风机 行业 的 某 些 专 

业 领域 考虑 制定 中 国 通用 机 械 工业 协会 标准 ,探索 
中 国 通用 机 械 工 业 协会 标准 的 发 展 规律。 

2) 加 强 标准 研制 和 维护 。 紧 密 结合 风机 行业 
转型 升级 的 要 求 ,加 强 重点 领域 重要 技术 的 标准 研 
制 ,如 能 源 领 域 中 的 风机 系统 能 效 标准 ,节能 风机 
产品 标准 的 研究 与 制定 ,资源 综合 利用 领域 中 的 次 


52 


源 循环 利用 、 能 量 回收 装备 标准 的 研究 与 制定 。 加 
快 标 准 修订 速度 ,加 大 先进 适用 的 国际 标准 转化 力 
FE ,积极 推进 标 龄 5 年 以 上 的 标准 复审 工作 ,及 时 
淘汰 不 适用 标准 ,整合 修订 落后 标准 ,进一步 缩短 
标准 的 标 龄 ,提升 标准 的 有 效 性 、 先 进 性 和 适用 性 。 
3) 积极 参加 国际 标准 化 活动 ,提升 标准 国际 化 

水 平 。 坚 持 国 际 国内 标准 化 工作 相 结 合 , 抓 好 国际 
标准 的 转化 工作 。 在 现 有 基础 上 国际 标准 转化 率 
争取 达到 85% 以 上 ,推动 基础 标准 、 ns 
能 效 标准 与 国际 接轨 。 

”坚持 参加 国际 标准 化 组 织 的 各 项 活动 ， 承办 国 
际 标准 化 组 织 会 议 ,实质 性 参与 制 修订 各 项 国际 标 
准 ,培育 发 展 和 推动 我 国 风机 行业 有 特色 技术 标准 
成 为 国际 标准 ,促进 我 国 技术 和 产品 走向 国际 , 提 
升 我 国 风 机 产业 的 国际 竞争 力 。 | 

4) 推动 标准 实施 。 加 大 标准 化 宣传 力度 ,采取 
多 种 形式 普及 标准 化 知识 ,提高 行业 各 界 对 标准 化 
工作 的 认 知 度 和 标准 化 工作 的 影响 力 。 
”积极 推动 重大 标准 的 贯彻 实施 ,通过 风机 标 委 
会 .风机 分 会 开展 对 风机 行业 发 展 具有 重大 影响 标 
准 的 宣 贯 工作 。 

做 好 标准 化 培训 工作 ,针对 行业 快速 发 展 对 标 
准 制 修订 工作 提出 的 新 要 求 和 标准 化 管理 工作 的 
新 变化 ,重点 加 强 标 准 起 草 人 员 、 标 准 化 工作 人 员 
的 培训 ,提高 标准 编制 水 平 。 加 强 标准 复核 人 员 的 
培训 ,增强 其 业务 能 力 ,提高 标准 制 ( 修 ) 订 质量 。 

6. 措施 建议 

”按照 转型 发 展 的 思路 ,继续 沿 着 走高 端 科技 之 
路 , 走 “ 制造 + 服务 ”之 路 ,实现 优化 产业 结构 .转变 
发 展 模式 、 建 立 创 新 体系 、 做 强 做 优 企业 的 目标 。 

(1) 技 术 创 新 体系 建设 。 加 强 企 业 技 术 中 心 建 
设 , 依 托 重 大 技术 装备 和 市 场 需求 ,做 好 产品 全 发 
和 技术 储备 ,形成 以 技术 中 心 为 主体 ,以 “ 产 学 研 ” 
为 支撑 的 技术 创新 体系 ,创建 国内 先进 风机 的 研发 
《2) 企 业 信息 化 建设 。 目 前 企业 运行 的 ERP 
系统 基本 能 达到 企业 生产 经 营 决策 为 一 体 的 统一 
信息 平台 的 要 求 ,部 分 企业 上 线 了 产品 生命 周期 管 


理 软件 (PLM ) ,使 设计 流程 更 加 规范 ,技术 文件 流 
通 速度 提高 , 零 部 件 的 通用 性 提高 ,工作 效率 显著 
提高 ,缩短 了 研发 周期 。 下 一 步 要 进一步 提高 信息 
化 水 平 ,更 好 地 让 物流 资金 流 、 人 流 、 数 据 流 实时 、 
高 效 .动态 .无 颖 集成 在 一 起 , 促进 产业 结构 调整 和 
优化 ,促进 企业 管理 现代 化 和 技术 水 平 提升 。 

(3) 开 展 技 术 改 造 。 围 绕 调 整 产 品 结构 ,调整 
工艺 路 线 , 提 高 产品 研发 能 力 .工艺 保障 能 力 .产品 
服务 能 力 ,高 起 点 高 水 平地 进行 企业 技术 改造 ,不 
断 淘汰 落后 产能 ,提高 企业 承担 重大 装备 产品 和 优 
势 产品 的 技术 质量 .能 力 等 水 平 ,达到 或 接近 世界 
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reat WS WN ene ces BESSY taco ee eA SST ne WNP AC ES TE REEE oN aE HEE OS AR ta them aren BASE Si 


HRERKF EAk 
“”“(4) 国 家 有 关 部 门 在 市 场 经 济 运行 中 对 企业 的 
发 展 要 有 一 定 的 调控 和 引导 ,提出 未 来 5~10 年 国 
家 在 石油 、 化 工 . 治 金 、 煤 让、 电力 等 行业 的 发 展 规 
划 或 指导 性 计划 ,使 上 游 企 业 有 一 个 明确 的 发 展 方 
向 和 发 展 思 路 ,指导 下 游 企业 有 目的 地 人 研制 和 开发 
节能 高 效 的 新 产品 ,避免 企业 育 目 上 项 目 ,减少 企 
业 人 力 资源 ,财力 资源 、 物 力 资源 、 时 间 资 源 的 
浪费 。 Pa 
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ray 6 行业 66 十 ee 发 展 规划 讨论 稿 ) 。 


一 、 阅 门 行业 "十 二 五 "发 展 概况 

“十 二 五 期间 ,我国 阀门 行业 面 对 复 杂 多 变 的 
国际 环境 ,克服 世界 金融 危机 及 日 本 福 岛 核 事 故 的 
影响 ,全 面 贵 彻 落实 党 的 十 七 大 精神 ,以 邓小平 理 
论 和 “三 个 代表 ”重要 思想 为 指导 ,深入 贯彻 落实 科 
学 发 展 观 ,以 科技 创新 为 支撑 ,依托 国家 重点 工程 
建设 项 目 ,开展 关键 阀门 的 研发 与 攻关 。 通 过 加 大 
技术 改造 投入 ,提升 企业 自主 创新 能 力 和 核心 竞争 
力 , 大 幅度 提高 行业 整体 产品 设计 和 工艺 水 平 ,加 
快 产品 更 新 换代 ;转变 经 营 观 念 ,转换 企业 经 济 增 
长 模式 ;发 挥 区 域 经 济 优 势 ,促进 产业 结构 优化 升 
级 ,全 面 提升 了 产业 竞争 力 ,推进 阀门 行业 稳步 健 
康 发 展 ,全 行业 保持 了 持续 稳定、 高 速 发 展 的 良好 
态势 ,为 实现 “十 二 五 ”规划 战略 发 展 目标 做 出 了 
努力 。 | a 
1. 经 济 总 量规 模 

“十 二 五 ”期间 ,我国 阀门 行业 有 了 很 大 发 展 。 
据 统计 ,2014 年 我 国共 有 规模 以 上 阀门 制造 企业 
(年 销售 收入 在 2 000 万 元 以 上 的 企业 )1 700 多 
家 ,从 业 人 员 30 多 万 人 ,生产 阀门 1 031 Ft, EE 
业务 实现 销售 收入 2 577 亿 元 , 完成 出 口交 货 值 


371 亿 元 ,全 行业 实现 利润 总 额 183 亿 元 。 

2. 平均 发 展 速度 

2010 年 ,全 国 阀门 工业 总 产值 1 673 亿 元 , 利 

润 总 额 97 亿 元 ,出 口交 货 值 约 60 亿美 元 。 

2010 年 末 至 2014 ER 4 年 时 间 , 阀 门 行业 销 
售 收入 平均 年 增长 率 达 11% 以上。 

3 产业 分 布 情况 

受 资金 技术、 人 力 .交通 和 配套 能 力 等 因素 影 
响 ,我 国 阀门 制造 产业 主要 分 布 于 工业 相对 发 达 地 
区 ,按照 产值 和 销售 收入 排 在 前 十 位 的 省 (市 ) 有 : 
江苏 省 浙江 省 .上海 市 .天 津 市 .河南 省 .山东 省 、 
辽宁 省 .福建 省 .四 川 省 和 河北 省 。 

A, 产品 技术 水 平 及 创新 成 果 

多 年 来 ,通过 引进 技术 及 消化 吸收 和 自主 开 
发 ,以 及 技术 改造 ,全 行业 普遍 提高 了 产品 开发 . 设 
计 和 制造 水 平 。 目 前 ,我 国 阀 门 行业 企业 已 能 生产 
3 000 多 个 型 号 ,40 000 多 个 规格 的 阀门 产品 。 参 
数 范围 :公称 尺寸 从 3mm 到 8 000mm; 压 力 从 真空 
到 GOOMPa ;温度 从 深 冷 - 196°C 到 高 温 1 200%C 535 
用 介质 有 水 藻 汽 .各 种 工艺 气体 和 液体 、 油 品 及 腐 
蚀 性 和 多 燃 易 爆 流 体 等 ;品种 包括 闸阀 .截止 阅 、 节 


53 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


AA ERN RA AOE ED a Pe 
REA BL 7K LAU SS, FETE 12 大 类 。 总 体 水 
平 已 达到 国际 中 等 发 达 国 家 水 平 , 少 数 产品 达到 或 
接近 国际 先进 水 平 。 阀 门 行业 的 技术 标准 体系 已 
基本 形成 。 常 规 阀门 的 检测 手段 和 试验 条 件 已 经 
具备 。 个 别 特殊 阀门 的 试验 台 架 , 如 高 温 试验 . 超 
低温 试验 和 核电 站 用 安全 阀 全 性 能 试验 台 架 ( 燕 汽 
HE 660t/h) 等 也 已 经 建成 。 

5. 产品 应 用 情况 

除 部 分 特殊 阀门 外 ,国产 阀门 基本 上 可 以 满足 
国民 经 济 各 领域 和 基础 设施 建设 需要 。 特 别 是 近 
几 年 来 , 百 万 千瓦 核电 站 闪 门 国产 化 取得 了 重大 突 
破 ,以 大 连 大 高 阀门 有 限 公司 中核 苏 阀 科技 实业 


股份 有 限 公司 和 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 为 代 
表 的 一 批 骨干 企业 开发 了 关键 核 级 阀门 产品 ,其 ， 


SBE ES BR Ee KB 
阀 实现 了 国产 化 。 核 电 阀 门 国产 化 率 已 经 由 8 年 
前 的 6% 提 高 到 75% 以 上 。 以 成 都 乘 风 阀门 集团 、 
五 洲 阀门 集团 和 上 海 耐 菜 斯 有 限 公 司 为 代表 的 冰 
门 企业 为 天 然 气 长 输 管 线 开发 了 全 焊接 管线 球 立 
(PNS ~ 15MPa DN28 ~ 48in, lin =25. 4mm, 下 同 )， 
48in 以 下 全 焊接 管线 球阀 全 部 实现 国产 化 。 这 些 
新 产品 的 开发 填补 了 国内 空白 ,一 些 产 品 已 达到 或 
接近 世界 领先 水 平 。 

通过 消化 吸收 引进 技术 并 进行 自主 研发 ,尤其 
经 过 “十 二 五 ”期 间 开 展 的 超 ( 超 ) 临 界 火电 阀门 国 
产 化 的 攻关 ,我 国 火电 阀门 的 制造 水 平和 产品 质量 
都 有 了 大 幅度 的 提高 ,为 超 临 界 和 超 ( 超 ) 临 界 火电 
机 组 提供 了 大 量 关键 阀门 。 

河南 开封 高 压 阀 门 有 限 公司 . 哈 电 集团 哈尔滨 
电站 阀门 有 限 公 司 、 大 连 大 高 阀门 有 限 公司 、 上 海 
阀门 厂 有 限 公司 .上海 电力 修造 厂 、 上 海 华 尔 德 电 
站 阀门 有 限 公 司 .南通 市 电站 阀门 有 限 公司 .南方 
AERAR .华夏 阀门 有 限 公 司 和 上 海 自动 化 仪 
表 集 团 自 动 化 仪表 七 厂 等 企业 生产 的 F92、F91 和 
WB36 电动 曾 阀 和 高 加 三 通 阀 .高 排 及 抽 气 逆 止 
A 高压 朴 水 阀 、 小 汽机 排 汽 管道 大 口径 真空 电动 
嵌 阀 .再 热 器 减 温水 调节 阀 . 储 水 把 调节 闪 和 再 热 
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器 安全 阀 等 ,已 陆续 应 用 于 江苏 南通 电厂 .江苏 名 
容 电厂 .河南 焦作 电厂 和 重庆 合川 电厂 等 1 000MW 
超 ( 超 ) 临 界 火电 站 ,运行 状况 良好 ,打破 了 我 国 超 
( 超 ) 临 界 火 电机 组 用 高 温 高 压 阀 门 全 部 依赖 进口 
的 局 面 。 | 
6. 产业 升级 情况 
”近年 来 ,中 核 苏 阔 科 技 实业 股份 有 限 公 司 和 江 
苏 神通 阀门 股份 公司 充分 利用 上 市 公司 的 融资 平 
台 优势 ,积极 探索 “横向 拓展 、 纵 向 延伸 ”的 产业 转 
型 之 路 ,以 寻求 新 的 投资 机 会 和 经 济 增长 点 。“ 十 
二 五 ”期 间 , 两 家 公司 都 顺利 完成 发 行 股票 项 目 , 共 
计 募 集资 金 6 亿 多 元 用 于 核电 阀门 产能 扩建 项 目 ， 
为 成 功 抢占 新 一 轮 核电 市 场 先 机 ,实现 “十 二 五 ” 
战略 目标 莫 定 了 基础 。 | 
“7. 质量 管理 及 标准 化 情况 
阀门 行业 骨干 企业 注重 质量 管理 ,认真 做 好 体 
系 维护 工作 ,确保 体系 运作 的 有 效 性 。 积 极 开展 内 
审 工作 ,相关 部 门 对 提出 的 不 符合 项 进行 了 整改 并 
得 到 验证 关闭 ;根据 组 织 机 构 和 部 门 职能 的 调整 等 


”变化 情况 ,及 时 修订 手册 程序 文件 ,使 体系 保持 正 


常 运行 ;通过 第 二 方 和 第 三 方 的 各 项 现场 评审 检 
查 。 积 极 开展 质量 大 检查 活动 ,改进 质量 管理 

例如 ,部 分 核电 阀门 制造 企业 根据 “全 国民 用 
核 安全 设备 经 验 反 馈 现 场 会 ” 核 安 全 大 检查 的 相关 
要 求 ,对 核电 设备 设计 .制造 的 整个 流程 全 面 开 展 
了 核 安 全 自 查 活动 ,形成 公司 自 查 报告 并 上 报 了 环 
境 保护 部 华北 核 与 辐射 安全 监督 站 。 开 展 了 违规 
补 焊 专项 整治 自 查 活动 ,对 在 自 查 中 发 现 问 题 的 ， 
做 到 边 查 边 改 , 立 行 立 改 ,形成 自 查 报告 后 上 报 了 
环境 保护 部 华北 核 与 辐射 安全 监督 站 。 通 过 开展 
的 各 项 质量 工作 检查 活动 ,梳理 了 公司 质量 管理 过 
程 中 的 各 方面 和 环节 ,进一步 完善 了 公司 的 质量 管 
理 制度 ,对 检查 活动 中 发 现 的 问题 ,通过 制定 整改 
措施 并 落实 到 位 ,取得 预期 的 效果 。 进 一 步 规 范 了 
公司 的 质量 管理 工作 ,规范 了 员工 的 操作 ,使 全 体 
员工 的 “核电 无 小 事 ” 的 质量 意识 得 到 了 进一步 提 
高 ,提升 了 企业 的 核 安全 文化 ,对 严格 执行 核 安全 


法 规 , 对 “凡事 有 章 可 循 ,凡事 有 人 负责 凡事 有 人 
验证 ,凡事 有 据 可 查 ” 的 核 安全 理念 和 质量 管理 要 
求 有 了 更 深 的 理解 ,提升 了 企业 整体 质量 水 平 , 员 
工 的 质量 意识 也 得 到 了 进一步 提高 。 

同时 ,加 强生 产 过 程控 制 ,提高 产品 质量 水 平 。 
阀门 企业 各 部 门 按照 质量 管理 体系 的 要 求 认真 做 
好 职责 范围 内 的 各 项 质量 控制 工作 ,通过 各 部 门 的 
积极 配合 ,在 大 家 的 共同 努力 下 全 面 实 现 了 企业 各 
项 质量 目标 。 许 多 骨干 企业 获得 了 不 同 级 别 的 
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辣 门 行业 注重 标准 化 工作 。 重 点 骨干 企业 寻 
立 了 以 国际 先进 标准 为 指导 的 企业 产品 体系 。 常 
用 的 标准 有 美国 ASME, ANSI, ASTM, MSS, API 标 
准 ,英国 BS 标准 ,法 国 RCC 标准 ,德国 DIN 标准 ， 
日 本 JIS 标准 等 。 经 过 近年 来 的 不 断 优化 和 完善 ， 
骨干 企业 产品 标准 趋 于 成 熟 和 完善 ， ne 
业 的 产品 研发 及 生产 需求 。 

另外 ,积极 做 好 阀门 产品 “三 化 "工作 ,提高 产 
品质 量 。 在 保证 产品 质量 和 满足 标准 规范 的 前 提 
下 ,通过 结构 优化 及 设计 改进 ,实现 了 阀门 重要 和 零 
件 如 阀 体 \、 阀 盖 、 阀 杆 和 闸 板 等 的 “三 化 ”, 使 阀门 零 
件 标 准 化 系数 大 大 提高 。 产 品 零 部 件 的 “三 化 ” 提 
高 了 设计 工作 效率 ,缩短 了 设计 工时 和 制图 周期 ， 
并 推动 了 工 志 文件 的 规范 化 和 标准 化 ,减少 了 工艺 
装备 的 设计 和 制造 。 

合肥 通用 机 械 研 究 院 替 头 开展 阅 门 标准 的 制 
修订 工作 ,骨干 企业 积极 参与 阅 门 国家 标准 和 行业 
标准 的 制 修订 工作 ,推动 阀门 行业 水 平 提升 。“ 十 
二 五 "期 间 ,全 国 累 计 制 定 、. 修 订 阁 门 国家 标准 及 行 
业 标 准 项 ,涉及 核电 、 核 化 工 . 火电、 石化 .冶金 . 煤 
KI .加 氧 装置 .低温 阀门 ,水 利 等 领域 。 通 过 制定 
阀门 国家 标准 和 行业 标准 ,推动 了 行业 整体 技术 水 
平 提升 ,增强 了 我 国立 门 行业 核心 竞争 力 。 

8.“ 两 化 融合 ”情况 

“十 二 五 期间, 阀门 行业 骨 于 企业 利用 三 维 软 
件 、 流 体 分 析 软 件 、 应 为 分 析 软 件 、 有 限 元 分 析 软 件 
设计 立 门 产品 ,利用 三 维 技术 ,工程 师 在 设计 阶段 
就 能 精确 地 预测 出 产品 的 技术 性 能 ,大 幅 提 高 了 设 


计 质 量 和 设计 效率 。 重 点 企业 积极 实施 了 OA、 
ERP SCM MES 等 系统 ,并 将 以 上 多 个 系统 与 原先 
的 财务 系统 .PDM 系统 实现 深度 集成 ,消除 信息 孤 
岛 。 通 过 实施 ERP 系统 ,将 企业 主体 业务 流程 纳 
A ERP 系统 ,对 生产 资源 进行 优化 配置 ,达到 生产 
信息 高 效 、 集 中 准确 利用 ,有 利于 职能 部 门 工作 开 
展 。 通 过 实施 OA 系统 ,将 企业 业务 流程 固化 成 电 
子 化 流程 ,减少 重复 工作 量 ,加 强 管控 ,提高 工作 效 
率 。 通 过 实施 MES 系统 ,将 车 间 现 场 管理 与 信息 
化 高 度 融 合 , 推进 企 业 精 细 化 管理 , 提高 车 间 生 产 
效率 。 通 过 实施 SCM 系统 ,增强 供应 链 整 合 的 力 
度 , 加 大 零 部 件 及 配套 产品 的 外 包 与 外 协 , 有 效 提 
升 了 公司 的 运营 效率 ,降低 了 成 本 。 

9. 人 才 培 养 情况 

“十 二 五 ”期 间 , 有 关 大 学 培养 阀门 专业 大 学 生 
数 百 名 ,充实 了 上 骨干 企业 的 技术 队伍 。 行业 上 骨干 企 
业 注 重 专业 技术 人 才 培 养 , 通 过 校 企 合作 ,开设 六 
门 在 职 研究 生 班 ,培养 了 在 职 研究 生 近 百名 。 另 
外 ,以 提高 员工 的 技能 素质 为 目标 ,通过 省 .市 职业 
技能 鉴定 中 心 ,考核 鉴定 职工 的 职业 技能 水 平 , 培 
养 高 级 技师 .技师 等 。 

10. 重点 企业 发 展 情况 

“十 二 五 ”期 间 , 阀门 行业 骨干 企业 取得 较 大 
“十 二 五 "期间, 大 连 大 高 阀门 有 限 公 司 开 发 了 
大 量 核电 卫 门 新 产品 ,涵盖 核 一 二、 三 级 阅 门 多 个 
品种 ;开发 的 长 输 管 线 高 压 大 口径 全 焊接 阀门 及 
LNG 超低温 阀门 已 大 量 供 货 ; 开 发 的 超 超 临界 高 压 
玖 水 隅 高 排 及 抽 汽 逆 止 阀 、 高 加 三 通 阅 和 石油 化 
工 及 煤化 工商 温 高 压 闵 、 耐 磨 球阀 、 氧 气 阀 等 已 开 
始 批量 供 货 。 

“十 二 五 ”期 间 ， 大 连 大 高 阅 门 有 限 公司 加 大 了 

技术 改造 力度 ,扩建 厂房 ,添置 设备 ,购买 软件 ,大 
大 提高 了 公司 阀门 产品 加 工 水 平和 生产 能 力 。 例 
如 :购置 了 15 台 全 数控 机 床 ,增加 了 全 自动 唇 焊 设 
备 和 全 自动 焊 缝 设备 ,新 增 了 10t 电 液 锤 .操作 机 、 
加 热 设 备 ,增加 产品 锻造 范围 , 阀 体 公称 尺寸 可 达 
到 400mm, 从 而 提高 了 市 场 竞 争 力 和 产品 技术 水 
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平 。 该 公司 对 试验 、 检 验 设 备 进行 了 大 幅度 更 新 改 
造 ,新 购置 试 压 设备 13 台 ( 套 ), 可 对 口径 为 
DN15 ~ DN800 的 锻压 立 门 进行 压力 试验 ;检验 设 
备 38 台 ( 套 ) ,可 进行 各 种 材料 成 分 .高 温 机 械 性 能 
的 检验 ,以 及 阀门 高 温 、 低 温 .高 压 性 能 的 检测 各 流 
量 的 检测 。 为 了 提升 公司 的 管理 水 平 ,公司 购买 了 
SAP 管理 程序 ,实现 了 公司 各 个 部 门 的 无 纸 化 办 
公 , 流 程 明 确 .产品 管理 可 跟踪 ,提高 了 工作 效率 和 
管理 水 平 。 为 了 提高 技术 开发 能 力 和 水 平 ,公司 购 
买 了 DEFORM 等 研发 软件 ,提高 了 研发 效率 、 质 量 
和 水 平 ,满足 设计 需求 。 

“十 二 五 ”期 间 , 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公 
司 在 核电 站 用 关键 阀门 样机 研发 方面 取得 重大 突 
破 ,多 次 填补 国内 空白 。 

在 核燃料 真空 闻 及 浓缩 铀 生产 关键 阀门 研发 
上 ,中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 也 取得 重大 突 
破 , 高 真空 耐 压 阀 .电动 /手动 鱼雷 真空 章 、 电 动 / 手 
动 转 简 真 空间 .高 真空 耐 压 调节 阀 4 大 类 关键 阀门 
已 基本 实现 国产 化 ,产品 总 体 性 能 达到 或 超过 进口 
产品 水 平 , 成 为 国内 核燃料 专用 阀门 的 骨干 生产 
企业 。 

在 石油 化 工 领域 ,中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 
公司 研发 的 渣 油 加 毛 处 理 装 置 高 压 临 氢 Y 型 截止 
JB], Zi as E ey fe Hs SP at P A ER 
国内 权威 专家 鉴定 ,为 国际 先进 水 平 。 

中 核 苏 滴 科 技 实业 股份 有 限 公司 研 发 了 超 
( 超 ) 临 界 火电 机 组 用 关键 阀门 样机 ,其 中 ,5 个 规 
格 样 机 为 国内 领先 水 平 ,分 别 为 : 抽 汽 逆 止 阅 \、 给 水 
FICHE LAE CRE I E HER E BS FA a a OK A 
PY YS ERR TAU IB Bit 7k 6 个 规格 样机 为 国内 先 
进 水 平 ,分 别 为 :锅炉 过 热 器 喷 水 调节 立 、 空 预 器 吹 
上 藉 减 压 站 气动 控制 净 、 高 加 事故 蔬 水 控制 闪 .汽机 
BREA RAT AEA RES Ro 
给 水 三 通 和 个。 这 些 样机 的 成 功 研发 ,全 面 推动 了 超 
( 超 ) 临界 关键 阀门 国产 化 项 目的 发 展 , 使 高 端 阀 门 
实现 国产 化 。 

“十 二 五 ”期 间 , 宣 达 集 团 加 大 科技 研发 投入 ， 
成 立 了 浙江 省 重点 企业 研究 院 一 一 “ 宜 达 耐 腐蚀 特 
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种 金属 材料 研究 院 ” ,专注 于 前 脆性 、 基 础 性 研究 。 
启动 了 5 个 应 用 基础 研究 项 目 ,15 个 应 用 技术 开发 
SA ,完成 60 项 以 上 的 自主 知识 产权 产品 的 开发 ， 
申报 专利 成 果 60 项 。 截 至 目前 , 宣 达 集团 共 拥有 
专利 77 项 ,其 中 ,通过 省 级 新 产品 鉴定 的 项 目 6 
项 。 同 时 , 宣 达 集团 按照 “政府 推动 ,市 场 运作 , 循 
序 渐进 ,突出 重点 ”的 原则 构建 产权 多 元 化 的 支撑 
体系 。 着 力 新 材料 研究 和 产品 开发 。 到 2014 年 
末 , 新 材料 产品 销售 收入 占 总 销售 收入 的 20% , 特 
种 阀门 产品 销售 收入 占 总 销售 收入 的 40% , a E RR 
门 产品 销售 收入 占 总 销售 收入 的 30% 。 宣 达 集团 
实现 了 以 特种 材料 研究 为 突破 ,以 生产 耐 腐蚀 及 耐 
高 温 等 特殊 工 况 条 件 阀 门 为 主 的 转变 。 

“十 二 五 > 期间, 河南 开封 高 压 阀门 有 限 公司 参 
与 了 国家 能 源 局 组 织 的 《 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 关 
键 阀门 国产 化 》 项 目 , 共 承 担 7 台 样 机 的 研发 任务 。 
AEE MAK aA (A) 高 加 给 水 液 动 三 
MACHO) .电动 高 加 入 口 三 通 阅 、 主 蒸汽 暖 管 
F92 整体 锻 钢 逆 阀 高 排 逆 止 阀 、 一 段 抽 汽 道 止 阀 
和 给 水 泵 汽轮机 排 汽 蝶 滴 。 产 品 样机 于 2011 年 12 
月 通过 国家 能 源 局 组 织 的 验收 组 专家 评审 。2014 
年 该 项 目 获 得 河南 省 科技 进步 奖 二 等 奖 ,多 数 样机 
产品 已 经 应 用 于 江苏 南通 电厂 和 河南 焦作 电厂 等 
超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 ,使 用 状况 良好 。 河 南开 封 高 
压 阀 门 有 限 公 司 获得 专利 8 项 ,包括 一 种 高 加 给 水 
液 动 三 通 阀 新 型 内 置 液压 缸 、 一 种 节 流 型 芒 水 阀 、 
一 种 试 压 系统 高 中 压 水 路 快 换 装 置 .一 种 卡 夭 式 对 
开 环 试 压 盲 板 、 一 种 高 温 高 压 阀门 用 组 合 填料 结 
构 、 一 种 新 型 平行 双 曾 板 阅 阀 导向 结构 专利 .内 缘 
法 兰 连接 试 压 工装 和 高 压 自 密封 端 盖 双 件 性 能 测 
试 方法 等 。 

“十 二 五 ?期间 ,江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 建 
立 了 江苏 省 核电 阀门 工程 技术 研究 中 心 江苏 省 企 
业 技 术 中 心 、 江 苏 省 核电 阀门 重点 实验 室 .国家 级 
博士 后 科研 工作 站 等 科技 创新 平台 。 该 公司 “ 蝶 球 
牌 ” 商 标 被 国家 商标 总 局 认定 为 “中 国 驰名 商标 ”， 
技术 中 心 实验 室 通过 了 CNAS 认证 ,先后 承担 了 国 
家 火炬 计划 项 目 1 项 .国家 成 果 转 化 项 目 1 项 、 国 


家 创新 基金 项 目 1 项 及 江苏 省 成 果 转 化 项 目 2 项 

开发 了 4 个 国家 重点 新 产品 .34 个 江苏 省 高 新 技术 
产品 , 获 142 项 国家 专利 (其 中 发 明 7 件 ) ,获得 12 
个 省 市 级 科技 进步 奖 。 该 公司 充分 利用 产 学 研 合 
作 平 台 ,应 用 新 技术 、 新 材料 .新 工艺 ,开展 新 产品 
的 研发 及 老 产 品 的 更 新 换代 工作 ,不 断 优化 产品 结 
构 、 提 高 产品 可 靠 性 、 降 低 生 产 成 本 。 引 进 、 消 化 、 
吸收 国外 先进 产品 技术 ,积极 参与 高 端 阀门 国产 化 
的 研发 工作 。 a E 

ERER T n R, AAE A R 
公司 优势 突出 。2008 年 以 来 ,在 我 国 核电 工程 用 
同门 的 一 系列 国际 招标 中 ,该 公司 获得 了 这 些 核 电 
工程 已 招标 核 级 蝶阀 、 核 级 球阀 的 全 部 订单 ,实现 
了 这 两 类 产品 的 全 面 国产 化 。2013 年 11 月 底 , 受 
国家 能 源 局 委托 ,中国 机 械 工业 联合 会 组 织 专家 对 
该 公司 研制 开发 的 “第 三 代 核 电站 用 核 安全 级 蝶 
R ”等 系列 产品 进行 了 样机 技术 鉴定 ,专家 组 一 致 
认为 :该 公司 研制 开发 的 “第 三 代 核 电站 用 核 安全 
级 蝶阀 ”, 以 及 与 上 海 核 工 程 研究 设计 院 联合 研制 
开发 的 “第 三 代 核 电站 用 核 安 全 级 球阀 "“ 第 三 代 
核电 站 用 核 安全 级 气动 装置 ”等 产品 填补 了 国内 空 
白 , 并 达到 国外 同类 产品 先进 水 平 。 

在 冶金 阀门 产品 领域 ,江苏 神通 阀门 股份 有 限 
公司 产品 主要 应 用 于 对 冶金 企业 具有 节能 AE 
降 耗 效果 的 高 炉 煤 气 全 干 法 除尘 系统 .转炉 煤气 除 
侍 与 回收 系统 和 焦 炉 烟 气 除尘 系统 ,主要 产品 市 场 
占有 率 达 70% 以 上 。 

江苏 神通 六 门 股份 有 限 公司 开发 的 煤化 工 亲 
刻 工 况 特种 赔 门 在 神华 集团 、 洛 阳 石 化 .烟台 万 华 
等 工程 项 目 中 得 到 了 上 成功 应 用 ,开发 的 超 ( 超 ) 临 界 
火电 站 给 水 泵 汽轮机 排 气 蝶 立 应 用 于 华能 电厂 大 
唐 电 厂 ,开发 的 缸 车 专用 系列 阀门 实现 了 中 集 集 团 
南通 公司 的 集装箱 阀门 国产 化 ,开发 的 LNG 专用 
阀门 实现 了 人 LNG 接收 站 的 阀门 国 
产 化 。 

A 2010 年 1 10 月 五 洲 交 门 有 限 公 司 与 成 都 乘 
风 阁 门 集团 有 限 公 司 研制 的 长 输 管线 48in 全 焊接 
高 压力 球阀 通 过 国家 验收 后 ， 十 二 五 "期 间 该 类 产 


品 的 国产 化 取得 了 重大 突破 。 在 西 气 东 输 三 线 西 
段 的 建设 中 ,国产 化 率 就 达到 了 近 50% ,在 西 气 东 
输 三 线 东 段 建设 中 国产 化 率 达 到 了 100% ,产品 性 
能 及 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 。 该 类 产品 的 进 
口 价格 比 国产 化 前 下 降 50% ,在 国内 、 国 际 市 场 的 
竞争 中 ,国产 化 产品 仍 能 保持 30% 的 价格 优势 ,为 
国家 重点 工程 建设 节约 了 大 量 投 资 。 该 公司 在 该 
系列 产品 的 国产 化 市 场 占 有 率 约 60% ,为 企业 带 来 
了 和 良好 的 经 济 效益 。 长 输 管 线 大 口径 高 压力 全 焊 
接 球 阅 国产 化 项 目 , 在 其 研发 的 过 程 中 产生 了 大 量 
拥有 自主 知识 产权 的 专利 技术 ,培养 了 一 批 专业 技 
RAT, 提升 了 企业 的 装备 技术 水 平和 管理 水 平 ， 
企业 得 到 了 质 的 提升 ,最 终 体现 就 是 产品 性 能 和 技 
术 指 标 达 到 甚至 超越 国际 标准 。 该 公司 充分 发 挥 
已 有 的 技术 优势 和 市 场 优势 , 走 专业 化 发 展 道路 ， 
最 终 发 展 成 为 世界 最 好 的 球 简 生产 企业 之 一 。 

“和 十 二 五 "期间, 上海 电气 阀门 有 限 公 司 在 新 产 
品 开 发 方面 取得 如 下 成 果 。 全 焊接 球 涂 开 发 继续 
获得 突破 ,在 原来 桶 形 全 焊接 阀门 不 断 推 广 应 用 的 
基础 上 ,全 面 开 展 球形 阀 体 全 焊接 阀门 的 开发 ,使 
得 阀门 材料 得 到 更 有 效 利 用 ,阀门 更 趋 轻 量 化 ;并 
在 口径 .压力 级 上 获得 突破 ,最 终 研 制 成 功 56in 
class900 全 焊接 管线 球 痪 。 该 公司 完成 了 股权 结构 
变更 ,中方 收 购 外 方 股 权 取 得 成 功 ,起 动 了 技术 升 
级 改造 项 目 一 《天然气 长 输 管道 关键 设备 国产 化 
高 压 大 日 径 全 焊接 阀 体 管线 球阀 形成 批量 生产 能 
力 》 技 改 项 目 ,投资 近 1 亿 元 扩充 场地 和 增添 设备 ， 
扩建 生产 面积 约 5 000m’ ,增加 大 吨位 起 重 设备 、 各 
种 数控 加 工 中 心 立 式 车 床 .满足 60in 阀门 压力 试 
验 需要 的 4 600t 压力 试验 设备 满足 60in 阀门 焊接 
和 需要 的 2G MEF BRAZ TI RRE, XAKER 
SAH BEML BRB EKO BSR AE 
线 球阀 批量 生产 能 力 。 

哈 电 集团 哈尔滨 电站 阅 门 有 限 公 司 在 超 ( 超 ) 
临界 产品 科研 工作 中 取得 新 进展 。2012 年 初 ,由 
该 公司 自主 研发 的 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 全 量 型 安 
ZR . 液 动 (电动 ) = AIA . 主 蒸汽 电动 
闸 浆 、 小 汽机 排 汽 电动 蝶阀 KR .控制 闪 7 大 类 
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共 17 个 品种 的 阀门 样机 通过 了 国家 能 源 局 鉴定 ， 
该 公司 成 为 国内 唯一 一 家 全 系列 、 全 品种 通过 国家 
级 权威 鉴定 的 阀门 企业 。 

2013 年 底 ， 哈 电 集团 哈尔滨 电站 赚 门 有 限 公 
A RAR“ ERA Ae A RA 
VRIES I TR FE PAK SS SAA AK 
Dit et (BS. PAL es Bs BEA Hs 0 ad ed . FA 
ARRET 大 类 共 8 个 品种 的 第 三 类 阀门 样机 通 
过 了 技术 鉴定 。 通 过 与 同行 业 对 标 , 从 材料 .重量 、 
成 本 多 个 方面 对 堵 闪 全 系列 产品 进行 优化 设计 , 取 
得 显著 效果 。 完 成 DN80、CL150 LENZEN? 
个 品种 的 优化 设计 ,解决 了 回 座 泄漏 问题 ,节约 了 
热 态 试验 及 维修 成 本 。 为 提高 超 ( 超 ) 临 界 产品 性 
能 ,节约 热 态 试验 和 维修 成 本 ,对 4 个 品种 的 第 二 
类 阀门 进行 了 优化 设计 。 该 公司 “十 二 五 ?期间 累 
计 申 报 专利 13 项 ,累计 授权 专利 6 项 。 

盾 安 集团 南通 市 电站 阀门 有 限 公 司 研 制 了 超 
超 临界 参数 给 水 泵 劳 路 调节 aE, 通过 
国家 级 鉴定 。 

安徽 省 屯 溪 高 压 阅 门 有 限 公司 研制 了 波纹 管 
He .低温 阀 、 氧 气 闪 .加 氧 闪 等 国门 产品 。 

A SB 
超低温 球阀 。 

大 连 亨利 测控 仪表 公司 研制 了 多 种 控制 阐 和 
执行 机 构 .流量 仪表 等 。 

阀门 行业 骨干 企业 在 核电 、 火 电 阀 门 研发 取得 
成 就 的 同时 , 上 海 开 维 喜 浆 门 集团 有 限 公 司 、 超 达 
ATARAR .北京 雷 蒙 德 阀 门 有 限 公 司 和 兰州 高 
KATERA REA EREL 
关 方 面 了 取得 大 量 成 果 。 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 
有 限 公 司 、 上 海 开 维 喜 阀 门 集团 有 限 公司 、 大 连 大 
高 阀门 有 限 公 司 和 兰州 高 压 阀 门 有 限 公 司 等 企业 
在 加 氢 阀 门 国 产 化 方面 业绩 较 多 。 其 他 行业 骨干 
企业 也 有 大 量 新 产品 研制 成 功 。 

11. 存在 问题 及 不 足 

阀门 行业 存在 的 问题 有 :研发 能 力 和 人 才 不 
是 ,优质 铸件 和 锻件 缺乏 ,试验 检测 条 件 不 能 满足 
BOR ,行业 集中 度 低 , 高 端 阀门 依赖 进口 ,中 低 端 疼 
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门 产能 严重 过 剩 , 行 业 低 价 竞争 愈演愈烈 。 
二、 阅 门 行业 面临 的 形势 分 析 

受 国 内 经 济 增 速 放 缓 及 后 金融 危机 效应 影 啊 ， 
国内 外 阀门 市 场 需求 下 降 ,加 之 国内 内 门 行业 长 期 
处 于 无 序 低 价 竞争 状态 ,市 场 竞争 趋向 白热化 , A 
门 行业 已 进入 微利 时 代 。 同 时 ,由 于 企业 竞争 加 
剧 , 阅 门 行业 呈现 出 专业 化 和 规模 化 并 存 的 竞争 模 
式 。“ 十 三 五 ”期 间 , 部 分 优势 企业 将 利用 自身 专业 
化 水 平 高 .规模 大 ,效益 好 等 优势 进行 资源 整合 ,加 
快 巾 门 行业 的 重组 和 兼并 ,实现 部 分 市 场 向 优秀 企 
业 转 移 和 和 集中。 预测 今后 几 年 ,阀门 市 场 竞争 将 更 
加 激烈 ,并 呈现 两 极 化 特点 。 一 般 通 用 阀门 的 竞争 
将 更 加 激烈 ,许多 阀门 企业 参与 疗 一 个 项 目的 苋 
争 ;高 端 阀门 市 场 将 逐步 被 少数 几 家 骨干 阅 门 企业 
集团 所 董 断 。“ 十 二 五 ?期间 ,浙江 省 温州 市 、 江 苏 
省 苏州 市 和 盐城 市 .辽宁 省 鞍山 市 及 安徽 省 铜陵 市 
等 多 地 都 将 阀门 产业 ,尤其 是 中 高 端 立 门 产业 作为 
当地 的 战略 性 新 兴 产业 进行 发 展 , 这 有 效 推动 了 产 
业 绪 构 优 化 升级 ， 也 使 阅 门 行业 快速 形成 区 域 集中 
发 展 态 势 。 

近 几 年 , BPR BT 国产 化 取得 一定 成 绩 ， 但 是 
高 端 阀门 国产 化 困难 重重 ,在 材料 \ 设 计 、 工 艺 \ 设 
备 、 检 验 等 方面 存在 的 问题 没有 彻底 解决 ,和 发 达 
国家 比较 仍 落 后 很 多 。 特 别 在 自主 研发 平台 建设 
方面 仍然 处 于 较 低 水 平 ,导致 行业 形成 恶性 竞争 ， 
高 端 产品 无 法 进入 市 场 ,中 低 端 阀门 市 场 供 大 于 
求 , 这 种 局 面 短期 很 难 解 决 , 最 终 将 走向 价格 亚 
竞争 ,导致 行业 利润 低 ,部 分 企业 甚至 亏损 倒闭 。 

“十 三 五 ”期 间 , 由 于 常规 炼油 ,石化 大 型 项 目 
暂缓 , 闪 门 市 场 竞 争 将 进一步 加 剧 , 造 成 行业 新 一 
轮 洗 牌 ,制造 商 相 互 兼并 ,淘汰 一 批 无 法 持续 发 展 
的 制造 商 , 实 现 优胜 劣 汰 。 | 
预测 今后 几 年 ， I at 
1% FEAR o : 

我 国立 门 行业 经 过 连续 10 余年 的 高 速 增长 ， 
已 经 站 在 了 全 球阀 门 制造 产量 第 一 的 高 位 。 但 随 
着 全 球 金融 危机 和 我 国 宏观 经 济 增 速 放 缓 ,这 种 连 
续 多 年 高 速 发 展 的 状况 将 一 去 不 返 。…” 


随 着 阀门 行业 装备 条 件 .技术 水 平 的 不 断 提 

高 ,我 国 阅 门 产 品 也 在 向 高 技术 含量 高 参数 、 耐 腐 
th .长 寿命 方 问 发 展 。 国 内 阀门 行业 的 总 体 水 平 将 
逐步 得 到 提升 ,关键 立 门 技术 将 逐步 得 到 突破 ,我 
国 将 成 为 优质 阀门 的 生产 制造 和 出 口 国 。 

由 于 我 国 痪 门 行业 比 国外 起 步 晚 , 集 中 度 很 
低 ,单个 企业 实力 不 足 ,竞争 力 不 强 ,企业 间 差 别 较 
大 。 部 分 小 企业 产品 仍然 存在 着 外 漏 、 内 漏 、 外 观 
质量 不 高 .可靠 性 差 .操作 不 灵活 以 及 阀门 电动 装 
置 和 气动 效 置 不 可 靠 等 缺点 ,给 用 户 留 下 不 好 印 
象 。 用 户 对 国产 阀门 缺乏 信心 ,导致 关键 装置 上 需 
要 的 阀门 仍然 依赖 进口 。 这 种 恶性 循环 影响 了 我 
国 阀门 企业 的 进步 和 行业 发 展 。 

国内 阀门 产品 标准 相对 落后 。 在 核电 、 核 化 
工 \ 石 化 .煤化 工 、 加 和 氧 装 置 低 温 阀 门 等 重点 领域 ， 
需 加 快 制 ( 修 ) 订 装备 产品 技术 标准 ,提高 标准 水 
平 ,从 而 促进 新 技术 、 新 工艺 ,新 设备 、 新 材料 的 推 
广 应 用 ,淘汰 落后 产品 ， 与 国际 标准 接轨 ,促进 自主 
创新 产品 进入 国际 市 场 。 

另外 , 现 有 标准 体系 不 完整 ， 标准 体系 建设 负 
乏 统筹 考虑 。 关 键 阀 门 领 域 的 标准 制定 速度 较 慢 ， 
标准 编制 也 显 零 散 ,一 些 标准 内 容 交 叉 、 重复 ,相关 
行业 之 间 标 准 没 有 达到 协调 统一 ;制定 标准 时 参考 
多 个 国家 和 组 织 的 标准 ,在 移植 这 些 规范 .标准 时 
经 验 少 ,再 加 上 研究 分 析 和 实验 验证 基础 性 工作 薄 
弱 ,因而 编制 的 标准 与 我 国 已 有 的 工业 基础 和 技术 
体系 衔接 不 好 ,影响 了 标准 的 适用 性 ;标准 专业 覆 
次 面 不 够 ,在 设备 质量 控制 .国产 化 材料 选择 、 工 程 
经 济 等 一 些 专业 基本 标准 未 涉及 ;相当 一 部 分 已 制 
定 发 布 的 标准 规范 , 因 宣传 力 度 不 够 ,在 行业 内 执 
行 难度 较 大 ;煤化 工 .海洋 平台 、LNG .AP1000 三 代 
核电 技术 等 专业 领域 标准 尚 不 齐备 , 核 安全 重要 设 
备 相关 的 标准 缺口 也 较 大 。 

我 国 阀门 行业 在 技术 创新 能 力 与 研发 平台 建 
设 方面 ,与 国外 存在 较 大 差距 。 

国外 知名 阀门 企业 设计 水 平 较 高 。 国 外 知名 
阀门 企业 通常 资金 雄厚 ,有 专业 优秀 的 工程 技术 人 
员 和 研发 机 构 , 有 专门 的 阀门 检测 实验 室 和 功能 强 


大 的 计算 机 分 析 软 件 。 既 能 对 新 产品 和 新 材料 的 
先进 性 能 进行 理论 分 析 与 预测 ,又 可 采用 实验 的 方 
法 对 结果 进行 验证 ,通过 持续 不 断 的 研发 投入 、 产 
品 改 进 和 市 场 推广 应 用 ,占据 了 国际 阀门 行业 的 高 
端 市 场 。. 

国内 许多 阀门 企业 关注 的 是 生产 规模 和 产业 
化 应 用 ,忽视 了 基础 研发 设施 的 投入 和 新 产品 开 
发 ,部 分 企业 在 搞 产品 开发 的 时 候 , 较 多 的 是 参考 
其 他 厂商 的 设计 ,忽略 了 产品 的 原创 性 和 实验 数据 
的 重要 性 ， PN A UA E A 导致 
产品 性 能 低 ,质量 稳 定性 差 。 | 

IR BF RZ, 制约 着 高 端 阅 门 国产 化 。 
国内 铸 ,锻件 行业 在 “十 二 五 ”期 间 有 了 很 大 的 进步 
和 提高 ,已 经 能 够 解决 核电 站 核 一 级 承 压 适 件 主管 
道 钴 件 和 大 型 锻 钢 稚 件 的 生产 ,但 材料 的 质量 稳定 
性 还 有 待 进一步 提高 ,以 适应 高 端 阀门 生产 对 优质 
铸 、 锻 件 发 展 的 需求 。 

当前 , 在 铸件 方面 ， 高 压 临 氢 装 置 用 ASTM 
A351 CF8C 材料 承 压 铸件 的 质量 不 稳定 。 另 外 ， 
CS. C12A 材料 的 裂纹 问题 ,还 有 待 国内 铸造 行业 做 
进一步 研究 ,掌握 其 开裂 机 理 ,找到 解决 方案 。 

在 锻件 方面 ,AP1000 .CAP1000 核电 项 目 非 能 
ZIRI JHR Inconel 690 合金 的 锻造 仍然 是 个 难题 ， 
尤其 是 直径 600mm 以 上 大 尺寸 规格 锻件 的 生产 。 
Inconel 690 合金 是 法 国 、 美 国 、 日 本 等 国 在 Inconel 
600 合金 基础 上 ,继续 提高 铬 元 素 含 量 而 得 到 的 一 
种 30% 铬 含量 的 奥 下 体型 镍 基 耐 腐蚀 合金 ,用 于 应 
对 压 水 堆 核 电站 燕 汽 发 生 器 管材 严重 的 腐蚀 问题 。 

高 端 阅 门 执行 机 构 国 产 化 水 平 低 。 石 化 和 电 
力 阀 门 执行 机 构 国 产 化 率 很 低 ,高 端 阀门 配套 执行 
机 构 几 乎 全 部 靠 进 口 。 i 

PA) 0) : HACR EEKE Hk ERARA 
门 本 体 部 分 的 设计 和 制造 能 力 ,但 配套 执行 机 构 目 
前 仍然 依赖 进口 ,该 执行 机 构 进 口 费 用 高 ,维护 成 
本 高 。 1 
自动 化 控制 能 力 滞后 ,不 能 满足 用 户 要 求 。 在 
自动 化 控制 方面 ,国内 阀门 制造 业 多 数 依靠 电动 或 
气动 装置 来 实现 ,而 阀门 制造 厂 本 身 对 在 线 控 制 和 
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故障 信号 反馈 方面 做 的 工作 还 相当 不 够 ,在 线 检测 
技术 的 应 用 还 处 于 刚刚 起 步 阶段 。 而 国外 已 具备 
对 阀门 磨损 情况 进行 在 线 检测 的 能 力 ; 并 且 能 够 依 
据 在 线 检测 数据 ,进行 阀门 寿命 期 限 预警 。 国 外 也 
已 具备 失效 分 析 能 力 ,对 韶 门 可 能 产生 的 失效 情况 
进行 大 量 样本 分 析 , 从 而 提出 可 能 的 失效 解决 
方案 。 
阀门 行业 需要 在 “在 线 检测 ”技术 上 加 大 研发 
投入 力度 ,从 传统 意义 上 的 电动 或 气动 控制 向 更 高 
级 的 “在 线 自 动 控制 "发 展 ,在 阀门 设计 中 融合 在 线 
检测 技术 ,实现 阀门 电流 电压、 功率 、 力 、 转 矩 、 位 
移 、 应 变 、 应 力 .温差 等 多 项 数据 的 集成 采集 和 闭环 
控制 ,推动 闪 门 行业 向 真正 的 自动 控制 方向 发 展 。 
试验 条 件 不 足 , 影 响 行业 水 平 提升 。 目 前 , 国 
内 的 试验 条 件 与 国外 还 有 很 大 差距 。 例 如 ,国外 有 
可 以 进行 核电 站 主 燕 汽 隔 离 冰 (DN800 ) 流体 阻 断 
试验 的 高 温 高 压 试验 台 架 ,有 可 以 进行 火电 阅 门 
(PN200 以 上 温度 400% 以 上 ) 试验 的 高 温 高 压 试 
验 台 架 ,已 具有 可 以 进行 高 温 闪 门 微 泄漏 测试 的 装 
置 ,有 可 以 进行 大 口径 闪 门 气体 流量 测试 的 装置 ， 
而 这 些 装 置 目前 国内 还 都 没有 ,无 法 满足 气体 介质 
的 大 流量 流 阻 试 验 ,大 口径 阀门 高 温 微 泄漏 试验 和 
超 ( 超 ) 临 界 参数 阀门 的 高 温 高 压 试验 。 
三,“ 十 三 五 ” 闪 门 行业 发 展 思路 及 目标 
1. 战略 定位 和 战略 思想 
贯彻 党 的 十 八大 及 三 中 、 四 中 全 会 和 2015 年 
“两 会 "精神 ,落实 科学 发 展 观 ,解放 思想 ,改革 创 
新 ,以 科技 创新 为 支撑 ,依托 国家 重点 工程 建设 项 
目 , 开 展 关 键 阀门 的 研发 与 攻关 ;认识 并 适应 经 济 
发 展 新 常态 ,转变 经 营 观念 和 经 济 增长 模式 ,通过 
加 快 企 业 兼并 重组 ,着 力 提高 行业 集中 度 ; 发 挥 区 
域 经 济 优势 ,促进 产业 结构 优化 升级 ,全 面 提升 产 
业 竞 争 力 ,推进 阀门 行业 稳步 健康 发 展 。 
2. 发 展 目标 
(1) 适 应 新 常态 ,实现 阀门 行业 平稳 增长 。 逐 
步 淘 汰 落后 产品 ,遏制 重复 建设 ,消化 过 剩 产能 , 行 
业 的 主 营销 售 收入 增长 率 7% 左右 ,到 2020 年 ,全 
国 阀门 行业 的 工业 总 产值 将 达到 3 600 亿 元 左右 ， 
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建设 阅 门 制造 大 国 和 中 等 强国 。, 

(2) 立 门 行业 走出 去 ,扩大 阀门 出 口 。 提 高 立 
门 产品 质量 水 平 ,大 力 开 拓 国 际 人 阀门 市 场 ,出 口 增 
KE 8% 左右 ,到 2020 年 ,完成 出 口交 货 值 100 亿 
美元 。 

(3) 关 键 阐 门 国产 化 取得 突破。 “十 三 五 ”期 
闻 , 将 把 “以 国 代 进 ”关键 阀门 的 设计 制造 技术 攻关 
和 工程 化 应 用 问题 放 在 第 一 位 ,使 得 关键 阀门 国产 
化 取得 重大 突破 。 积 极 推 进 大 型 火电 机 组 ,三 代 核 
电大 型 煤化 工大 型 石化 装置 .深海 采油 、 液 化 天 
然 气 装置 .大 型 水 利 工程 等 领域 用 高 端 阀门 攻关 。 
提高 准 门 国产 化 率 , 全 面 提高 关键 阀门 技术 水 平 ， 
满足 国家 发 展 需要 。 

(4) 提 高 行业 自主 创新 能 力 。 推动 研发 平 台 建 
设 ,在 骨干 企业 中 建成 几 个 国家 级 技术 研发 中 心 ， 
提升 整个 行业 的 自主 创新 能 力 。 

(SERA AREKE. EREK FHIR 
站 试验 检测 中 心 ,试验 分 析 手 段 满足 新 产品 开发 需 
要 。 具 备 关键 阀门 的 研究 开发 和 型 式 试验 条 件 。 

”“ (6) 引导 企业 兼并 重组 , 提高 行业 集中 度 。 扶 
持 行业 企业 合作 重组 ,形成 若干 家 具有 国际 莞 争 力 
的 阀门 企业 集团 ,培育 一 批 “ 专 、 精 、 特 ”专业 化 立 
门 制造 企业 。 

(7) 转变 增长 方式 。 轿 站 行业 从 增 量 扩 能 转向 
调整 存量 .做 优 增 量 ,重要 生产 工艺 得 到 改进 ,单位 
工业 增加 值 能 耗 、 物 耗 和 污染 物 排放 显著 降低 ,机 
器 换 人 , 提高 劳动 生产 率 , 阀门 维修 与 服务 产业 初 
具 规 模 。 

(8) 加 强人 才 的 培养 。 加 强行 业 领 军人 才 培 
养 , 形 成 以 中 青年 技术 骨干 人 才 为 核心 ,高 级 专业 
技术 人 才 为 主导 的 技术 研发 团队 。 加 强 高 素质 、 高 
技能 工人 队伍 建设 。 探 讨 与 国内 有 关 大 学 合作 , 联 
eA eee 培养 高 素质 技术 
骨干。 

(9) 加 强 信 息 化 建设 步伐 。 搭 建行 业 信息 化 平 
台 ,引导 行业 企业 完成 ERP 系统 .PDM 系统 .OA 办 
公 自动 化 系统 .CRM 客户 关系 系统 和 U8 系统 的 集 
成 和 统一 ,充分 利用 互联 网 技术 。 


四 “十 三 五 "阀门 行业 重点 工作 
1. 新 产品 开发 目标 


(1) 大 型 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 关键 阅 门 。 包 


RARAN, ERON, A ERKA At 
及 抽 汽 逆 止 闪 B 3D LS E EN, 
FRAZAN ERARE REINA 
SVT AIP RSI REEE 

(DRILLER 

1) 核 化 工 用 有 阀门。 包括 :大 口径 转 简 真 空间 
新 型 鱼雷 真空 章 、 高 真空 耐 压 调节 阐 。 

2) 大 型 核电 站 用 关键 阀门 。 包 括 : 百 万 千瓦 级 
压 水 堆 主 蒸汽 隔离 阀 (二 代 加 、 三 代 )、 百 万 千瓦 级 
压 水 堆 稳 压 器 比例 喷雾 阀 , 百 万 于 瓦 级 压 水 堆 稳 
压 器 安全 疼 ( 二 代 加 ) .AP1000 爆破 阀 .CAP1400 爆 
破 效 、 百 万 千瓦 级 压 水 堆 主 给 水 止 回 阀 (三代)、 
CAP1400 核电 机 组 用 ADS A ZIREN, ERAR 
(=). 高压 大 口径 电动 闸阀 (三代) 、 核 一 
级 电磁 阐 ( 三代) 、 核 二 级 主 燕 汽 安全 阀 ( 三 代 )、 
核 一 级 稳 压 器 安全 闽 ( 三代) 汽水 分 离 再 热 器 安全 
As 核 一 级 低压 差 开启 止 回 阅 ( 三 代 ) 、 核 二 

AKAPA ER) , 核 二 级 气动 阐 阀 (二 代 
et \ 核 一 级 气动 截止 阔 、 核 一 级 气动 隔膜 阅 , 大 口 
径 核 一 级 电动 模式 曾 阀 (二 代 加 ) . 核 二 级 模式 地 坑 
I BOR W 型 地 坑 闸 闹 . 核 二 级 行 波 堆 大 口径 
高 温 钠 阅 ( 四 代行 波 堆 ) .高温 气 冷 堆 核 二 级 主 蒸汽 
隔离 阀 . 核 一 级 气动 球 立 。 

(3) 石油 化 工 及 煤化 工 阀门 。 包 括 :高 温 高 压 
Y 型 截止 阅 和 了 型 截止 止 回 阀 ,14 ~ 52in 大 型 裂解 
PR GERAN AO 
Hl, USE BES AE RR, CERE RAB 
压 氧 气 硬 密封 球阀 .高压 耐 磨 调节 阀 、 先 导 式 安全 
A MUR AES 

(4) 长 输 管线 配套 阅 门 。 包 括 :长 输 管线 用 
56in 高 压 全 焊接 球 阀 , 液化 天 然 气 用 低温 球阀 、 低 
SEL SOE AD AER RE BER aE S EE 
ci : 


TR, A OIAR PE BE ER DARN , Re R ERR, 


Gite TRAE A. AIE : 煤 粉 . 粉 煤 灰 圆 


干 法 除尘 转炉 煤气 回收 切换 阀 。 | 
(6) 化 学 工业 配套 阔 门 。 主 要 指 强 耐 腐蚀 阔 门 。 
(7) 油 气 开采 工程 用 阀门 。 包 括 :深海 采油 采 


气 高 压 阀 门 和 页 岩 气 开采 特种 阀门 。 


(8) 水 利 \ 水 电 配套 阀门 。 包 括 ;特大 口径 水 轮 
机 进 水 蝶 赣 、 进 口 球 阅 , 活 塞 式 多 功能 控制 阅 \ 排 气 
阀 ,水 锤 泄 放 阀 、 
” (9) 执 行 机 构 。 包括 电动 执行 机 构 、 B- AA 
行 机 构 .气动 执行 机 构 、 液 联动 执行 机 构 。 

(2. 技术 改造 重点 

(1 ) 添置 关键 高 精度 、 高 效率 工艺 加 工 设备 。 

(2) 添 置 精炼 炉 等 铸造 设备 ,提高 铸件 质量 。 

(3) 添 置 大 吨位 锻造 设备 ,提高 锻件 生产 能 力 
和 质量 。 

(4) 建 设 高 端 阅 门 试验 台 架 ， 为 高 端 阅 门 开发 
服务 。 

3. 企业 管理 工作 

大 力 推 进 管理 创新 ， 建立 现代 企业 治理 结构 ， 
以 效益 为 中 心 ,大 力 推进 体制 和 机 制 的 创新 。 加 强 
质量 管理 ,实现 质量 .效益 、 服 务 等 方面 的 全 面 提 
升 ,提高 行业 整体 管理 水 平 。 | 

4. 开拓 国际 市 场 工作 

积极 探索 “走出 去 "战略 ,在 国外 建立 信息 中 心 
和 营销 中 心 ,加 大 国际 市 场 的 开拓 力度 ,做 阀门 出 
口 第 一 大 国 。 

五 .对 策 建议 | 

(1 ) 加 大 科技 创新 力度 ， 开发 高 端 阅 门 新 产品 。 

(2) 提高 产品 质量 水 平 ,增加 在 线 监测 功能 。 
(3) 狠 抓 企业 管理 ,严格 质量 检验 。 

《〈4) 加 强人 员 培训 ,提高 人 员 素 质 。 

(5) 加 强行 业 自 律 ,遏制 无 序 竞争 。 

(6) 加 强 产品 标准 化 工作 ,促进 产品 水 平 提高 。 

(7) 组 建 阀门 企业 集团 ,提高 行业 集中 度 。 

(8) 继 续 推进 阀门 国产 化 ,推广 国产 化 成 果 。 

(9) 积 极 探索 “走出 去 ” ,扩大 国际 市 场 份额 。 
ae (10) 加 强行 业 协 会 建设 ， 充分 发 挥 协会 的 
作用 。 

【供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 ] 
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压缩 机 生 wn += ERRAI ONEN) 


一 我 国 压缩 机 行业 的 现状 

压缩 机 是 用 来 提高 气体 压力 和 输送 气体 的 机 
械 。 它 的 种 类 很 多 ， 其 中 往复 活塞 式 压缩 机 和 螺杆 
压缩 机 是 压缩 机 的 主要 机 型 。 压 缩 机 用 途 极 广 ,在 
采矿 ,冶金 ,机械 制造 .土木 工程 .石油 化 工 、 制 冷 与 
气体 分 离 工程 以 及 国防 工业 中 ,压缩 机 都 是 必 不 可 
少 的 关键 设备 之 一 。 此 外 ,压缩 机 在 医疗 、 纺 织 、 食 
品 .农业 ,交通 等 部 门 的 需求 也 与 日 俱 增 。 

据 统计 ,2014 年 全 国共 有 规模 以 上 (产值 2 000 
万 元 ) 压 缩 机 生产 企业 486 家 (其 中 主机 生产 企业 
200 多 家 ) ,产值 650 多 亿 元 ， 生产 各 类 压缩 机 3 000 
多 万 台 。 

我 国 压缩 机 行业 经 过 50 
造 加 工 能 力 有 了 较 大 提高 。 压 缩 机 制造 业 在 积极 
引进 国外 先进 技术 ( 含 装备 ) .管理 理念 和 管理 制度 
的 基础 上 ,结合 我 国 国情 进行 消化 吸收 和 再 创新 ， 
自主 创新 能 力 不 断 增强 ,产品 已 基本 满足 国民 经 济 
各 部 门 的 需求 。 随 着 全 球 压缩 机 制造 产业 的 转移 ， 
国际 知名 的 压缩 机 制造 商 纷纷 到 我 国 设 厂 , 我 国 逐 
步 演 变 成 全 球 压缩 机 的 生产 制造 基地 ,国内 外 市 场 
对 压缩 机 品种 和 数量 的 需求 持续 增长 ,推动 了 我 国 
压缩 机 制造 业 的 发 展 。 

目前 ,我国 压缩 机 的 生产 能 力 、 制 造 水 平 产品 
质量 .可 靠 性 等 均 已 取得 长 足 进步 。 国 内 压缩 机 制 
造 行业 通过 技术 创新 ,形成 了 一 批 装备 加 工 手段 齐 
全 ,制造 技术 水 平 较 高 的 压缩 机 制造 企业 。 

如 沈阳 鼓风机 (集团 ) 有限 公 司 引进 德国 勃 西 
格 公司 和 瑞士 阿 克 公司 技术 ,研制 出 大 型 石化 往复 
式 压缩 机 系列 产品 。 上 海 大 隆 股份 有 限 公司 研制 
了 螺杆 直径 为 816mm 的 大 型 螺杆 压缩 机 ,711 所 、 
浙江 开山 集团 也 具备 了 这 种 压缩 机 的 制造 能 力 。 
这 些 产 品 的 研制 成 功 大 大 加 快 了 我 国 压 缩 机 产品 
升级 换代 速度 ,提高 了 行业 整体 水 平 ,增强 了 国际 
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竞争 能 力 。 | 

近 10 年 来 ,我 国 双 螺杆 压缩 机 得 到 迅速 发 展 ， 
截至 目前 ,生产 企业 达 270 多 家 ,年 产能 达 40 万 台 
(By, oo 
RRL OT ERLE GP E 
的 外 资 企业 ,其 在 国内 的 合资 企业 一 一 上 海 英 格 索 
兰 压缩 机 有 限 公司 在 国内 螺杆 压缩 机 市 场 上 占据 
重要 地 位 ;宁波 鲍 斯 能 源 装备 股份 有 限 公司 的 空气 
动力 用 螺杆 于 缩 机 主机 则 基本 用 于 外 销 ,是 目前 国 
内 最 大 的 螺杆 压缩 机 主机 供应 商 之 一 ,而 其 工艺 气 
用 螺杆 压缩 机 主机 则 全 部 用 于 满足 企业 自身 的 生 
产 需求 ;温岭 市 赛 舌 空 压 机 有 限 公司 .上 海 汉 钟 精 
机 股份 有 限 公司 的 空气 动力 用 螺杆 压缩 机 主机 以 
外 销 为 主 ， 并 有 部 分 用 于 自身 空 s 气 动力 用 螺杆 压缩 
机 的 生产 需求 。 | 

合肥 通用 机 械 研 究 院 是 全 国 压 缩 机 标准 化 技 
术 委 员 会 的 挂靠 单位 ,是 国家 压缩 机 检测 中 心 和 压 
缩 机 技术 国家 重点 试验 室 依 托 单位 ,每 年 组 织 行业 
编制 压缩 机 各 种 标准 ,并 对 压缩 机 产品 进行 检测 ， 
为 推动 行业 技术 进步 发 挥 着 积极 作用 。 

目前 ,我 国 往复 活塞 式 压 缩 机 通过 消化 吸收 再 
创新 ,技术 处 于 国际 先进 水 平 。 螺 杆 空气 压缩 机 虽 
然 起 步 较 晚 ,但 近 几 年 ,通过 螺杆 型 线 的 不 断 改 进 ， 
以 及 购买 国外 先进 的 螺杆 转子 专用 加 工 机 床 ,形成 

了 一 批 螺 杆 空气 压缩 机 主机 的 制造 企业 ,产品 技术 

也 基本 达到 同 外 同类 产品 的 水 平 。 

压缩 机 行业 面向 的 石化 ,煤炭 .矿山 ,化 肥 等 领 
域 已 形成 过 剩 的 局 面 ,新 上 项 目 越 来 越 少 ,导致 对 
压缩 机 的 市 场 需求 减少 。 自 “十 二 五 ”以 来 ,压缩 机 
行业 的 增 速 逐年 下 降 ,到 2014 年 已 下 降 至 6% 。 

二 “十 二 五 压缩 机 行业 取得 的 成 就 

1. 创新 力度 有 所 增强 

为 了 避免 同 质 化 竞争 ,国内 压缩 机 制造 企业 加 


大 了 科技 投入 ,加 快 了 产业 结构 调整 ,创新 力度 有 
所 增强 。 

(1 ) 江苏 大 丰 丰 泰 流体 机 械 科技 有 限 公司 购买 
了 西安 交通 大 学 的 同步 回转 压缩 机 发 明 专 利 ,经 不 
懈 努 力 摸索 出 产品 的 加 工 工艺 和 试验 方法 ,并 投入 
小 批量 生产 。 该 机 属国 内 首创 , 获 5 项 专利 ,其 中 ，; 
2 项 发 明 专 利 ,3 项 实用 新 型 专利 。 同 时 ,也 获得 了 
俄罗斯 \ 日 本 和 美国 的 专利 授权 。 该 机 具有 结构 简 
单 惯 性 力 小 、 可 靠 性 高 .适应 性 强 、 工 作 范 围 宽 等 
特点 ,满足 了 油井 井口 伴生 气 零 排 放 密闭 输送 要 
求 ,为 油田 伴生 气 的 回收 和 利用 提供 了 可 靠 的 
保障 。 

(2) 浙江 开山 集团 长 期 从 事 节 能 压缩 机 的 设计 
Sst 十 二 五 ”期 间 开 发 了 两 级 压缩 喷 油 螺杆 空 
气压 缩 机 。 该 机 达到 GB19153 一 2009 标准 的 1 级 
能 效 , 比 2 级 能 效 省 电 15% | 比 3 级 能 效 省 电 
30% 。 该 机 已 被 国家 工信部 列 为 "能效 之 星 ” 产品 ， 
锌 国家 发 改 委 列 人 《国家 重点 节 eee 目录 
(第 六 批 )》。 

(3) 沈 阳 远 大 压缩 机 制造 有 限 公 司 坚持 科技 他 
新 ,不 断 适 应 市 场 需求 ,研制 出 高 性 能 .高 质量 、 低 
能 耗 、 使 用 寿命 长 低温 适用 性 强 ,并 具有 自主 知识 
产权 的 无 油 低温 BOG 迷宫 式 压 缩 机 ,已 交付 泰安 
60 万 taLNG 工程 项 目 。 

(4) 上 海 东 方 压缩 机 制造 有 限 公司 生产 的 大 型 
氢气 压缩 机 在 “多 章 硅 "行业 代替 了 进口 产品 ,获得 
美国 “CDI "设计 院 推 荐 ;生产 的 聚 丙 烯 压 缩 机 在 中 
石油 吉 化 装置 中 一 举 全 部 代替 进口 产品 ,为 用 户 企 
业 节 约 成 本 近 2 400 万 元 ,并 一 次 开车 成 功 ,填补 了 
国内 聚 丙烯 压缩 机 生产 的 空白 ;生产 的 OC 系列 焦 
炉 煤气 压缩 机 ,在 徐州 天 裕 集 团 、 铜 陵 新 亚 星 焦化 
集团 等 均一 次 开车 成 功 , 公 司 也 成 为 焦 炉 煤气 发 电 
及 尾气 回收 行业 首 推 的 压缩 机 制造 企业 。 

(5 ) 依 托 973 计划 ,科技 支撑 计划 等 项 目 ,合肥 
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风机 (集团 ) 有 限 公 司 、 中 石化 广州 分 公司 联合 开展 
技术 攻关 ,开发 了 往复 压缩 机 流量 无 级 调控 技术 ， 
研制 出 “部 分 行程 顶 开 进 气 阀 气量 无 级 调节 系统 


(HRCS) ”及 “ 电 液 控制 平衡 活塞 型 余 阶 气 量 无 级 
调节 系统 (HCPCS)”。 这 两 套 系 统 已 在 中 石油 .中 
石化 等 的 相关 装置 上 推广 应 用 ,取得 良好 的 社会 和 
经 济 效益 。 

(6) 四 川 金星 清洁 能 源 装 备 股份 有 限 公司 于 
2010 年 研发 出 2D10 型 高 速 压缩 机 应 用 于 CNG 母 
站 ,2011 年 研发 出 4D16 型 高 速 压缩 机 应 用 于 煤层 
气 增 压 。 至 目前 ,已 先后 开发 出 系列 高 转速 压缩 
机 ,并 投入 工业 运转 。 自 主 研发 的 用 于 移动 式 无 站 
用 储 气 系统 CNG 加 气 子 站 的 压缩 机 ,获得 国家 发 
明 专利 。 该 公司 坚持 技术 创新 ,取得 90 多 项 专利 
技术 ,产品 远 销 土耳其 .秘鲁 .巴基斯坦 等 国家 。 

(7)2010 年 ,经 科技 部 批准 ,依托 合肥 通用 机 

械 研 究 院 建设 了 压缩 机 技术 国家 重点 实验 室 。 
2010 年 10 月 实验 室 建 设 方案 通过 专家 可 行 性 论 
证 ,2013 年 完成 预期 建设 目标 。2014 年 12 月 , 科 
技 部 组 织 专家 对 重点 实验 室 进行 了 验收 并 批准 
通过 。 ， a 
实验 室 与 行业 骨干 企业 、 研 究 院 所 ,学校 共同 
承担 了 973 计划 项 目 “ 高 端 压 缩 机 组 高 效 可 靠 及 智 
能 化 基础 研究 ”, 及 “压缩 机 工作 过 程 数 值 仿真 与 节 
能 关键 技术 研究 ”,973 计划 前 期 研究 专项 课题 “ 压 
缩 空气 储 能 系统 设计 理论 及 其 控制 方法 研究 ”, 国 
家 科技 支撑 计划 项 目 “ 大 型 流体 机 械 节能 技术 研究 
与 应 用 ”等 国家 科研 攻关 项 目 。 
”压缩 机 技术 国家 重点 实验 室 是 国家 技术 创新 
体系 的 重要 组 成 部 分 ,是 开展 行业 应 用 基础 研究 、 
聚集 和 培养 优秀 科技 人 才 、 开 展 科 技 交 流 的 重要 基 
地 ,是 发 展 共性 关键 技术 .增强 技术 辐射 能 力 .推动 
产 学 研 合作 发 展 的 重要 平台 。 为 进一步 开展 应 用 
基础 研究 .关键 技术 和 共性 技术 研究 ,提高 行业 技 
术 水 平和 企业 自主 创新 能 力 打 下 了 基础 。 

2. 一 批 中 ,高端 产品 在 重大 工程 中 成 功 应 用 

”近年 来 ,我 国 能 源 工业 的 发 展 ,带动 了 压缩 机 
行业 的 研发 设计、 制造、 检验 /试验 及 服务 水 平 的 
提高 。 一 批 新 研制 的 中 、 高 端 压 缩 机 产品 在 重大 工 
程 中 成 功 应 用 。 | 
《1) 中 、 高 端 压缩 机 产品 的 开发 与 应 应 用 有 力 地 
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推动 了 我 国 千 万 吨 级 炼油 项 和 且 、 百 万 吨 级 乙烯 项 目 
建设 。2D125 4M125 压缩 机 已 经 在 炼油 加 氢 装 置 
中 成 功 运 行 。4M150. 压 缩 机 已 经 于 2013 年 年 底 在 
中 化 泉州 330 万 t/a 渣 油 加 氢 处 理 装置 中 投入 使 
用 。6M100 煤气 制 气压 缩 机 在 中 石化 南 化 集团 成 
功 运行 5 年 以 上 ,6M80 重 整 氨 增 压 压缩 机 也 在 中 
石化 塔 河 60 万 t/a 连续 重 整 装置 中 成 功 使 用 。 

(2) 大 型 往复 压缩 机 在 煤 制 油 、 煤 制 天 然 气 . 煤 
制 烯烃 ~、LNG 等 项 目 中 推广 应 用 。 例 如 :6M100 焦 
炉 气 压缩 机 投 运 于 中 石化 宁夏 石化 分 公司 ,4M100 
压缩 机 在 大 唐国 际 多 伦 46 万 t/a 煤 制 烯烃 装置 中 
的 成 功 应 用 ,平衡 性 能 卓越 的 3D1090 对 置式 压缩 机 
在 高 压 加 所 装置 中 连续 运行 10 年 以 上 ,2D100 = 
循环 压缩 机 在 潞 安 16 万 t/a Bs Se N 
已 连续 运行 5 年 以 上 。 

(3) 高速 援 装 压缩 机 满足 油气 田 上 游 开 采 以 及 
CNG 站 建设 的 应 用 需求 。 为 拓展 产品 市 场 , 沈 阳 功 
风机 (集团 ) 有 限 公 司 往复 机 事业 部 自主 开发 了 符 
A API11P 标准 的 国内 首 个 4M20 高 速 援 装 压 缩 
机 。2013 年 远大 研制 成 功 .6HS -高 转速 自 平衡 
往复 压缩 机 ,符合 APIP 和 API618 标准 , 首 台 用 
于 中 石化 华北 分 公司 巴 庙 至 榆林 段 天 然 气 管道 
增 压 。 | E | 

(4) 超 高 压 纯 氢 气压 缩 机 在 陕西 融和 化 工 集团 
6 万 t/aBDO( 丁 二 醇 ) 装 置 上 成 功 应 用 。 

(5) 大 型 迷 官 式 往复 压缩 宙 在 乙烯 、 天 然 气 、 煤 
化 工 领域 得 到 广泛 应 用 。20 万 t/aPP 装置 循环 气 
迷宫 式 压 缩 机 实现 国产 化 ;6K -375MG 天 然 气 迷 
宫 压 缩 机 研制 成 功 并 应 用 ;2K300/375 迷 官 压缩 机 
已 用 于 宁夏 煤 基 烯烃 合成 气 制 丙烯 装置 ;2K - 
140MG 超低温 迷宫 乙烯 压缩 机 在 福建 炼 化 成 功 应 
用 ;2D - 140MG 高 温 迷 宫 压 缩 机 在 中 石化 煤 基 合 
成 甲烷 中 斌 装置 中 成 功 应 用 。 

(6) 国 产 工 艺 螺 杆 式 压缩 机 在 炼油 、 石 油 化 工 、 
煤化 工 . 制 碱 、 精 细 化 工装 置 上 得 到 广泛 使 用 。 如 ， 
全 球 最 大 的 特大 型 转子 直径 为 816mm 的 螺杆 压缩 
机 成 功 运 用 于 青海 昆仑 碱 业 有 限 公 司 二 氧化 碳 气 
增 压 装 置 中 ,氧气 双 级 中 压 螺杆 压缩 机 与 往复 活塞 
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压缩 机 串联 后 成 功 运行 于 有 
公司 。 
…(7) 国 产 C0; 压缩 机 、CO 压缩 机 、 PRAE 


RAL RRA EARL, LAE AA 


BL. BOG 压缩 机 广泛 应 用 于 煤化 工 、 煤 制 油 、 煤 气 
化 、 天 然 气 装置 中 。 3 

(8) 第 一 套 “ 一 拖 二 ” 于 烯 氧 化 脱氧 制 械 二 ii 
生成 气压 缩 机 已 应 用 于 中 石化 巴 陵 石化 工程 项 目 。 

(9) 螺 杆 式 膨 胀 机 能 量 回收 机 组 已 在 蒸汽 余 
热 . 余 压 回 收 、 天 然 气 余 压 回收 、 HK ORC. 循环 工 
程 中 推广 应 用 。 

(10) 在 煤层 气 开发 领域 中 ， 开始 了 以 螺杆 压缩 
机 为 主 的 成 套装 置 的 研究 ,走出 了 一 条 产 , 学 、 研 结 
合 开发 新 产品 的 道路 。 宁 波 鲍 斯 能 源 装备 股份 有 
限 公司 和 煤炭 科学 研究 总 院 .上海 交 通 大 学 合 
开发 出 了 地 面 预 采 螺杆 压缩 机 组 .煤层 气管 道 增 压 
输送 用 螺杆 压缩 机 组 及 煤矿 采 空 区 ( 煤 采 空 后 封存 
的 矿井 ) 煤 层 气 螺杆 压缩 机 组 。 宁 波 鲍 斯 能 源 装备 
股份 有 限 公司 与 煤炭 科学 研究 总 院 合作 成 立 了 低 
浓度 煤层 气 提纯 制 CNG 和 LNG 工程 技术 中 心 , 建 
立 了 含 氧 煤层 气 爆炸 性 能 研究 实验 室 。 

3. ?压缩 机 产品 节能 工作 取得 明显 成 

节能 环保 "成 为 全 球 经 济 发 展 的 重要 趋势 ,我 
国 已 经 进入 “ 低 碳 经 济 ” 时 代 。 面 对 世界 能 源 越 来 
越 严峻 的 形势 “十 二 五 "期间 ,我 国 压 缩 机 生产 企 
业 大 力 开发 压缩 机 节能 产品 ,为 用 户 节能 减 排 提供 
服务 ,在 提高 压缩 机 产品 节能 方面 取得 明显 成 效 。 

(1) 截 至 2014 年 ,我 国 压 缩 机 行业 有 先后 4 
it dE 139 个 产品 进入 工信部 印发 的 《节能 机 电 设 
备 (产品 ) 推 荐 目录 》。 | 

(2) SB 31 家 压缩 机 企业 生产 的 615 个 节能 
产品 进入 财政 部 .国家 发 改 委 、 信 息 部 发 布 ( 节 能 产 
BRERA CROAT TERNET £l 
目录 》。 

(3) 浙江 开山 集团 生产 的 内 160 - 33/8 - I, 
JN37 -8 螺杆 压缩 机 ,上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 
司 生产 的 UD37A -8C 螺杆 压缩 机 获得 工信部 能 
效 之 星 ” 称 号 。 | 


2013 年 浙江 开山 集团 总 包 的 天 津 天 丰 钢 铁 的 
螺杆 膨胀 发 电站 项 目 一 期 工程 顺利 并 网 发 电 ,得 到 
市 场 认同 。 这 是 开山 集团 制造 的 国产 化 首 台 套 
ORC 发 电机 组 ,之 后 又 取得 十 几 套 该 机 组 的 订单 。 

4. 标准 化 工作 进一步 与 国际 接轨 : 

截至 “十 二 五 "末期 ,压缩 机 有 往复 压缩 机 ` 回 
转 压 缩 机 、 其 他 压缩 机 、 压 缩 空气 质量 和 净化 设备 5 
类 产品 标准 , 共 91 项 。 其 中 ,强制 性 国家 标准 2 
项 ,推荐 性 国家 标准 20 项 ;推荐 性 行业 标准 69 项 。 
产品 标准 占 绝 大 部 分 ,基本 符合 我 国 国情 。 基 础 标 
准 多 为 术语 、 型 号 编制 方法 等 标准 ;产品 标准 履 盖 
各 类 及 系列 产品 ,也 包含 了 一 部 分 零 部 件 标 准 ; 方 
法 标准 主要 为 产品 的 性 能 试验 方法 标准 ,通常 可 满 
足 各 系列 产品 的 性 能 考核 。 : 

压缩 机 国外 标准 以 美国 .德国 \ 日 本 、 欧盟 等 发 
达 国 家 及 地 区 的 标准 为 主 。 在 石化 行业 ,美国 的 
API 标准 具有 很 大 的 影响 力 ,被 众多 压缩 机 产品 广 
记 有 用。 现 有 压缩 机 国际 标准 数 十 项 ,已 全 部 转化 
为 我 国 的 相应 国家 标准 。 从 采用 国际 标准 情况 来 
看 ,我 国 压缩 机 的 基础 标准 ,包括 术语 PB 
压力 等 与 国际 标准 完全 一 致 。 安 全 标准 基本 同 ISO 
标准 一 致 。 产 品 标准 因 一 些 引用 标准 、 材 料 标准 、 
地 方法 规 的 不 同 ,大 多 为 修改 采用 ,但 技术 要 求 基 
本 一 致 ,保持 与 国际 标准 相当 的 水 平 。 方 法 标准 实 
现 了 与 国际 的 接轨 ,我 国 eea Bee A 
认可 。 

我 国 的 标准 与 相应 的 国 际 标准 从 体系 上 取得 
一致 ,或 达到 国际 通用 水 平 。 从 标准 的 比例 来 
看 ,我 国 的 方法 标准 基础 标准 与 国际 标准 基本 相 
当 , 但 产品 标准 的 数量 要 超过 国际 标准 ,因为 我 国 
涉及 压缩 机 产品 的 类 别 及 系列 大 于 国际 标准 。 

总 体 来 说 ,我 国 压 缩 机 的 基础 .方法 .安全 等 方 
面 的 标准 与 国际 标准 或 欧盟 标准 水 平 相当 ;产品 标 
准 从 单机 性 能 指标 上 和 国外 水 平 相近 。 

经 过 多 年 的 不 断 努 力 ,我国 压缩 机 行业 基本 形 
成 了 初步 的 标准 化 体系 ,在 国民 经 济 发 展 中 发 挥 了 
重要 作用 。 ) 

(1) 给 产品 认证 、 产品 许可 证 的 发 放 提供 : TK 


据 。 压 缩 机 行业 广泛 开展 了 生产 许可 证 制度 和 产 
品 认证 制度 ,产品 标准 成 为 考核 产品 及 发 证 的 单元 
依据 ,方法 标准 成 为 检测 性 能 的 统一 尺度 ,很 好 地 
We i p BUTE PTT ALT oh 


质量 。 ， 


2) 促进 了 产品 结构 的 调整 引导 了 新 型 产 品 
的 发 展 。 天 然 气压 缩 机 标准 的 制定 ,推动 了 各 类 子 
站 压缩 机 、 母 站 压缩 机 、 液 压 驱动 型 天 然 气压 缩 机 
等 各 种 机 型 的 发 展 ,适应 了 不 渐 增 长 的 加 气 站 建设 
的 需求 。 压 缩 空气 质量 等 级 标准 的 制定 ,推动 了 零 
排放 余热 回收 吸附 式 干 燥 器 的 发 展 , 成 为 节能 型 
的 主流 产品 。 

(3) 采用 国际 和 国外 先进 标准 制定 的 压缩 机 行 
业 安 全 标准 ,从 设计 制造、 使 用 维护 等 方面 提出 
全 面 要 求 ,安全 设计 理念 已 被 设计 者 全 面 接受 , 安 
全 操作 规程 及 安全 机 理 为 用 户 所 采纳 ,有 力 保 证 了 
压缩 机 的 安全 运行 和 使 用 操作 人 员 的 生命 安全 , 同 
时 也 为 压缩 机 产品 的 安全 认证 提供 了 统一 的 考核 
评定 依据 。 

三 \ 压 缩 机 行业 存在 的 问题 

1 高、 低 端 产品 产能 矛盾 制约 行业 发 展 

压缩 机 行业 中 \, 低 端 产品 产能 严重 过 剩 , 高 端 
产品 还 满足 不 了 市 场 需求 。 如 ,空气 动力 螺杆 压缩 
机 在 “十 一 五 ”和 “十 二 五 ”期 间 快 速 发 展 ,目前 产 
能 达 40 多 万 台 , 供 大 于 求 , 而 工艺 螺杆 压缩 机 还 主 
要 依赖 进口 。 这 种 产能 矛盾 制约 了 行业 的 发 展 。 

2.“ 普 性 竞争 加 剧 | 

-我国 压缩 机 制造 业 产品 同 质 化 竞争 激烈 ,甚至 
达到 “白热化 ”程度 。 许 多 企业 为 了 抢夺 市 场 ,不 顾 
成 本 ,微利 其 至 无 利 也 承接 订单 ,“ 让 利 不 让 市 ”。 
再 有 ,拖欠 货款 情况 十 分 严重 ,发 货 后 ,很 长 时 间 拿 
不 到 货款 ,原本 微利 的 买卖 ,货款 被 拖欠 后 ,不 仅 没 
有 和 人 熏 利 ,还 挤占 了 企业 流动 资金 。“ 恶 性 竞争 "给 压 
缩 机 制造 企业 带 来 的 沉重 压力 ,短期 难以 缓解 。 

3.“ 市 场 换 技术 ”难以 实现 

.国际 上 压缩 机 企业 为 了 占领 中 国 市 场 ,纷纷 在 

我 国 独资 或 合资 创办 企业 ,但 这 些 独 资 或 合资 的 外 
企 , 其 产品 的 核心 技术 和 部 件 仍 在 他 本 国 制造 ,我 


65 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


国 只 是 它 的 一 个 组 装 车 间 。 例 如 , 克 诺尔 - 南口 供 
风 设 备 (北京 ) 有 限 公 司 是 由 德国 在 香港 的 元 诺 尔 
亚太 区 (控股 ) 有 限 公 司 与 中 国 北 车 集团 南口 机 车 
车 辆 三 于 2006 年 合资 成 立 的 ,主要 为 高 铁 列 车 和 
高 性 能 机 车 生产 空气 干燥 器 和 人 制 动 用 螺杆 压缩 机 
等 产品 ,其 中 螺杆 压缩 机 主机 等 核心 部 件 仍 在 德国 
设计 与 制造 。 外 国企 业 通过 合资 获得 了 中 国 市 场 ， 
而 国内 企业 想 通过 合资 获取 技术 的 愿望 却 落 空 了 。 
“4. 压缩 机 行业 研发 平台 仍 显 不 足 

一 些 高 端 压缩 机 产品 虽然 国内 企业 可 以 制造 ， 
但 还 达 不 到 国外 同类 产品 的 水 平 。 其 中 一 个 主要 
原因 是 我 国 的 研发 平台 与 国外 有 较 大 的 差 旺 。 例 
如 ,试验 侣 建设 是 我 国 的 得 板 ,国内 企业 没 能 力 投 
资 建设 产品 的 各 种 试验 台 , 如 压缩 机 振动 噪声、 可 
靠 性 试验 台 等 。 再 如 ,国内 只 少数 企业 具备 螺杆 压 
缩 机 的 齿 型 设计 能 力 ,而 大 多 数 企 业 只 能 依靠 购买 
螺杆 机 头 进 行 组 装 。 

5 AA BZ 

压缩 机 行业 许多 企业 在 业内 相互 控 人 的 现象 
很 普遍 ,被 挖 的 人 员 就 将 自己 所 掌握 的 技术 到 处 多 
售 ,造成 技术 、 产 品 雷 同 。 国 内 设置 压缩 机 专业 的 
院 校 比较 少 ,压缩 机 制造 业 因 为 利润 太 低 导 致 人 才 
待遇 较 低 ,专业 院 校 毕 业 的 学 生 也 不 愿意 到 制造 企 
业 去 工作 ,大 多 愿意 留 校 或 到 大 公司 去 就 业 , 甚至 
改行 。 压 缩 机 制造 企业 很 难 招 聘 到 受过 专业 教育 
培训 的 技术 人 员 ,即使 下 大 力气 招聘 到 或 培养 出 业 
务 熟 练 、 能 够 独当一面 的 人 才 , 也 很 容易 跳槽 。 由 
此 ,一 方面 人 才 竖 有 乏 , 一 方面 企业 又 缺乏 培养 人 才 
的 积极 性 。 人 才 匮 乏 导 致 了 行业 创新 能 力 薄 弱 , 无 
法 满足 市 场 对 新 技术 、 新 产品 的 需求 。 

6. 创新 能 力 弱 

企业 是 自主 创新 的 主体 ,虽然 目前 我 国企 业 人 研 

发 经 费 的 投入 已 超过 政府 的 投入 ,但 从 功能 上 看 ， 
企业 并 没有 成 为 自主 创新 的 真正 主体 , 究 其 原因 ， 
实质 是 创新 动力 不 足 。 我 国正 处 在 经 济 转型 时 期 ， 
国有 或 国有 控股 的 企业 ,企业 高 级 管理 人 员 采 用 聘 
用 制度 ,近期 业绩 往往 是 企业 经 营 者 和 经 营 团 队 最 
迫切 的 追求 ,几乎 谁 也 不 愿意 “本 届 种 树 , 下 届 摘 
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R” o 在 本 届 任 期 内 ,与 其 把 有 限 资源 投入 周期 长 、 
风险 大 的 自主 创新 ,还 不 如 靠 引进 、 再 引进 或 合资 
作为 技术 来 源 ,就 是 以 保证 近期 业绩 ,从 而 失去 了 
自主 创新 的 和 欲望。 其 次 , 在 许多 地 方 政府 追求 速 
度 、 扩 大 投资 追求 外 延 式 扩 大 规模 的 偏好 导 回 下 ， 
使 得 民营 企业 宁愿 低 水 平复 制 生 产能 力 , 却 音 北 于 
对 技术 和 人 力 资源 进行 投入 ;宁愿 在 同类 档次 产品 
上 进行 低 水 平 恶 性 竞争 ,也 不 愿意 采取 差异 化 戌 
略 、 通 过 自主 创新 提高 效益 ;宁愿 持续 跟踪 模仿 ,也 
不 愿意 下 将 功夫 走 创 新 之 路 。 
行业 自主 创新 能 力 弱 主要 体现 在 三 个 方面 :一 

是 研发 投入 占 销售 收入 的 比重 仍然 处 于 比较 低 的 
水 平 。 从 研发 投入 占 销售 额 的 比重 来 看 ,国外 企业 
的 研发 投入 占 比 是 3% ~6% ,而 我 国 压 缩 机 行业 的 
研发 投入 平均 为 1% ~1.5%.。 二 是 研发 人 员 占 从 
业 大 员 的 比重 相对 偏 低 ,行业 平均 约 3% ~5% ,而 
外 企 一 般 在 10% 左右。 三 是 许多 企业 缺乏 对 自 有 
的 技术 人 员 ,管理 人 员 .技术 工人 的 培养 和 重用 ,不 
能 很 好 发 挥 他 们 的 聪明 才智 ,创新 政策 不 到 位 , 扼 
制 了 这 部 分 人 员 的 创新 积极 性 。 

大 多 数 企 业 的 新 产品 研发 ,基本 上 是 边 接 订 
单 、 边 设计 、 边 生产 的 固有 模式 ,满足 于 应 付 用 户 茶 
一 方面 的 需求 ,缺乏 对 产品 技术 发 展 的 全 面 的 审 
视 , 在 某 种 程度 上 造成 了 研发 设计 的 被 动 性 、 局 限 
性 和 工艺 的 不 成 熟 , 还 没有 形成 “生产 一 代 , 储 备 一 
代 , 研 发 一 代 ” 的 市 场 竞 争 良 性 循环 。 企 业 创 新 能 
力 弱 、 产 品 技术 含量 低 、 发 展 后 劲 不 足 在 行业 内 比 
较 普遍 。 

7. 标准 制 ( 修 ) 订 滞后 

压缩 机 标准 化 工作 还 存 一 些 不 足 。 例 如 :标准 
更 新 不 够 快 ,有 50% 以 上 的 标准 标 龄 在 五 年 以 上 ; 
节能 产品 .核电 产品 \ 石 化 天 然 气 行业 急需 产品 的 
标准 卫 竺 补充、 完善 ;数字 控制 系统 .智能 部 件 产 
品 、 高 端 产品 标准 履 羡 率 低 , 芮 至 是 空 晶 。 

四 、“ 十 三 五 ”压缩 机 行业 市 场 分 析 

:我 国 经 济 经 过 十 年 的 高 速 增长 , 重 化 工业 建设 

基本 完成 ,压缩 机 行业 面向 的 冶金 .电力 、 石 化 、 煤 
炭 等 领域 已 形成 产能 过 剩 的 局 面 ,新 上 项 目 越 来 越 


少 ,预计 ， 十 三 五 "期 间 仍 呈 下 降 趋势 。 但 能 源 领 
域 依然 是 国家 战略 发 展 重点 ,也 是 压缩 机 行业 服务 
的 重点 ;石化 冶金 .建材 等 领域 的 各 类 装置 在 “十 
三 五 "期 间 的 节能 减 排 改 造 任 务 将 会 进一步 加 重 ; 
能 量 回收 与 利用 等 方面 也 将 会 更 加 被 重视 ;污水 与 
废气 处 理 的 任务 将 更 加 繁重 ;国家 实施 “走出 去 " 战 
略 也 将 会 推动 压缩 机 产品 的 出 口 。 面 对 市 场 需求 
的 新 常态 ,压缩 机 行业 “十 三 五 ”期 间 的 经 济 增长 点 
主要 在 以 下 几 方 面 。 | 

1. EPER - | 

我 国 能 源 发 展 的 战略 目标 是 加 快 构建 低 碳 、 高 
效 . 可 持续 的 现代 能 源 体系 。 习 近 平 总 书记 在 中 央 
财经 领导 小 组 第 六 次 会 议 讲话 中 明确 提出 : 面 对 能 
源 供需 格局 新 变化 国际 能 源 发 展 新 趋势 ,保障 国 
家 能 源 安全 ,必须 推动 能 源 生产 和 消费 革命 。 这 是 
我 国 能 源 发 展 的 国策 。 上 压缩 机 行业 要 积极 参与 以 
下 10 个 能 源 项 目 所 需 设 备 的 研发 aA, 为 能 源 


发 展 提供 装备 保障 。 
(1) 推 进 煤 炭 清洁 高 效 开发 利用 。 按 照 安全 、 


绿色 、 集 约 、 高 效 的 原则 ,加 快 发 展 煤炭 清洁 开发 利 
用 技术 ,不 断 提高 煤炭 清洁 高 效 开 发 利用 水 平 。 

SACRE ES PK PRK, 
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疆 14 个 亿 吨 级 大 型 煤炭 基地 。 到 2020 年 ,基地 产 
量 占 全 国产 量 的 95% 。 采 用 最 先进 的 节能 、 节 水 、 
环保 发 电 技术 ,重点 建设 锡林郭勒 .鄂尔多斯 、 吾 
北 ` 晋 中 , 晋 东 、 陕 北 ,哈密 、 准 东 、 宁 东 9 个 千 万 千 
瓦 级 大 型 煤 电 基地 。 

(2) 稳 步 提 高 国内 石油 产量 。 坚 持 陆 上 和 海上 
并 重 , 巩 固 老 油田 ,开发 新 油田 ,突破 海上 油田 ,大 
力 支持 低 品位 资源 开发 ,建设 大 庆 、 辽 河 .新 疆 、 塔 
里 木 .胜利 .长 庆 、 渤 海 .南海 .延长 9 个 千 万 吨 级 大 
油田 。 在 石油 天 然 气 行业 推广 放空 天 然 气 和 油田 
伴生 气 回收 利用 技术 、 油 气 密闭 集 输 综合 节能 技 
R ,利用 二 氧化 碳 驱 油 等 技术 。 

(3) 大 力 发 展 天 然 气 。 按 照 陆地 与 海域 并 举 、 
常规 与 非常 规 并 重 的 原则 ,提高 常规 天 然 气 增 储 能 
力 ,尽快 罕 破 非常 规 天 然 气 发 展 瓶颈 ,促进 天 然 气 


储量 产量 快速 增长 。 
”加 快 常规 天 然 气 勘探 开发 。 以 四 川 盆地 、 si 
多 斯 盆地 塔里木 盆地 和 南海 为 重点 ,加 强 西 部 低 

品位 、 东 部 深层 海域 深水 三 大 领域 科技 攻关 ,加 大 
勘探 开发 力度 ,力争 获得 大 突破 、 大 发 现 ,努力 建设 
8 个 年 产量 百 亿 立方 米 级 以 上 的 大 型 天 然 气 生产 
基地 。 到 2020 年 ,累计 新 增 常规 天 然 气 探 明 地 质 
储量 5. 5 万 亿 m ,年 产 常规 天 然 气 1 850 (lm, 

重点 突破 页 岩 气 和 煤层 气 开发 。 加 强 页 岩 气 
地 质 调查 研究 ,加 快 “ 工 厂 化 "“ 成 套 化 ”技术 研发 
和 应 用 ,培育 自主 创新 和 装备 制造 能 力 。 着 力 提高 

四 川 长 宁 - 威 远 、 重 庆 涪陵 .云南 昭通 ,陕西 延安 等 
国家 级 示范 区 储量 和 产量 规模 , A EI, 
云贵 和 苏 皖 等 地 区 实现 突破 。 到 2020 年 ,页 岩 气 
产量 力争 超过 300 亿 m;。 以 泥水 盆地 .鄂尔多斯 
盆地 东 缘 为 重点 ,加 大 支持 力度 ,加 快 煤层 气 勘探 
开采 步伐 。 到 2020 年 ,煤层 气 产量 力争 达到 300 
亿 mw。 推 广 应 用 二 氧化 碳 驱 煤层 气 技术 。 

(4) 积极 发 展 能 源 替 代 。 坚 持 煤 基 蔡 代 、 生 物 
质 蔡 代 和 交通 替代 并 举 的 方针 ,科学 发 展 石油 替 
代 。 到 2020 年 ,形成 石油 替代 能 力 4 000 Ft 

以 上 。 E E 
稳妥 实施 煤 制 油 , 煤 制 气 示范 工程 。 按 照 清洁 
高 效 . 量 力 而 行 . 科 学 布局 .突出 示范 、 自 主创 新 的 
原则 ,以 新 疆 、 内 蒙古 陕西 .山西 等 地 为 重点 , 稳 慨 
推进 煤 制 油 , 煤 制 气 技术 研发 和 产业 化 升级 示范 工 
程 ,掌握 核心 技术 ,严格 控制 能 耗 、 水 耗 和 污染 物 排 
放 , 形 成 适度 规模 的 煤 基 燃料 替代 能 力 。 

” (5) 加 强 储 备 应 急 能 力 建设 。 完 善 能 源 储备 制 
度 , 建 立国 家 储备 与 企业 储备 相 结 合 、 战 略 储备 与 
生产 运行 储备 并 举 的 储备 体系 ,建立 健全 国家 能 源 
应 急 保障 体系 ,提高 能 源 安全 保障 能 力 。 

扩大 石油 储备 规模 ,建成 国家 石油 储备 二 期 工 
程 ,起 动 三 期 工程 。 提 高 天 然 气 储备 能 力 ,加 快 天 
然 气 储 气 库 建设 ,提高 储 气 规模 和 应 急 调 峰 能 力 。 

(6) 稳 步 发 展 天 然 气 交 通 运 输 。 结 合 国家 天 然 
气 发 展 规划 布局 ,制定 天 然 气 交通 发 展 中 长 期 规 
划 , 加 快 天 然 气 加 气 站 设施 建设 ,以 城市 出 租车 、 公 
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交 车 为 重点 ,积极 有 序 发 展 液化 天 然 气 汽车 和 压缩 
天 然 气 汽车 ,稳妥 发 展 天 然 气 家 庭 轿车 . 城 际 客车 、 
重型 卡车 和 轮船 。 

《7) 加 快 天 然 气管 网 和 储 气 设施 建设 。 按 照 西 
气 东 输 北 气 南下 海 气 登陆 的 供 气 格局 ,加 快 天 然 
气管 道 及 储 气 设施 建设 ,形成 进口 通道 ,主要 生产 
区 和 消费 区 相连 接 的 全 国 天 然 气 主干 管 网 。 到 
2020 年 ,天然气 主干 管道 里 程 达到 12 万 km 以 上 。 

(8) 安 全 发 展 核 电 。 在 采用 国际 最 高 安全 标 
准 、 确 保安 全 的 前 提 下 ,适时 在 东部 沿海 地 区 启动 
新 的 核电 项 目 建设 ,研究 论证 内 陆 核 电 建 设 。 坚 持 
引进 消化 吸收 再 创新 ,重点 推进 AP1000 .CAP1400 、 
高 温 气 冷 堆 、 快 堆 及 后 处 理 技术 攻关 。 加 快 国内 自 
主 技术 工程 验证 ,重点 建设 大 型 先进 压 水 堆 、 高 温 
气 冷 堆 重 大 专项 示范 工程 。 到 2020 年 ,核电 装机 
容量 达到 5 800 万 kW ,在 建 容量 达到 3 000 万 kW 
es as | a 
(9) 加 快 发 展 太 阳 能 光 热 发 电 。 太 阳 能 光 热 发 
电 是 指 利用 大 规模 阵列 抛物 或 碟 形 镜面 收集 太阳 
热能 ,通过 换 热 装置 提供 蒸汽 ,结合 传统 汽 轮 发 电 
机 的 工艺 ,从 而 达到 发 电 的 目的 。 采 用 太阳 能 光 热 
发 电 技 术 ,避免 了 昂贵 的 硅 品 光电 转换 工艺 ,可 以 
大 大 降低 太阳 能 发 电 的 成 本 。 而 且 ,这 种 形式 的 太 
昌 能 利用 还 有 一 个 其 他 形式 的 太阳 能 转换 所 无 法 
比拟 的 优势 , 即 太 阳 能 所 烧 热 的 水 可 以 储存 在 巨大 
的 容器 中 ,在 太阳 落 山 后 几 个 小 时 仍然 能 够 带动 汽 
轮机 发 电 。 近 年 来 , 光 热 发 电 在 我 国 太阳 能 发 电 政 
策 规划 中 的 地 位 开始 显著 提升 。 伴 随 光 热 发 电 在 
我 国 能 源 结构 中 的 战略 地 位 的 提升 , 光 热 发 电 行业 
有 望 获 得 更 多 政策 倾斜 , 随 之 而 来 的 是 光 热 发 电 产 
业 化 进程 加 快 。 : 

(10) 积 极 发 展 地 热能 、 生物 质 能 和 海洋 能 。 积 
极 推 动 地 热能 、 生 物质 和 海洋 能 清洁 高 效 利用 , 推 
广 生 物质 能 和 地 热 供 热 , 开 展 地 热 发 电 和 海洋 能 发 
电 示范 工程 。 到 2020 年 ,地 热能 利用 规模 达到 
5 000 万 t 标准 煤 。. 

2. 节能 减 排 技 术 改 造 

国家 发 改 委 印 发 《国家 应 对 气候 变化 规划 
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(2014—2020 年 )》, 重 点 推进 电力 钢铁 建材、 有 
色 化工 等 行业 节能 。 国 家 发 改 委 、 环 境 保护 部 、 国 
家 能 源 局 发 布 “关于 印发 《 煤 电 节能 减 排 升级 与 改 
造 行动 计划 (2014 一 2020 年 )》 的 通知 ”, 打 造 高效 
清洁 可 持续 发 展 的 煤 电 产 业 “ 升 级 版 " A BK BE 
发 展 和 成 略 安全 夯实 基础 。 
压缩 机 行业 在 “十 三 五 "应 积极 配合 电力 行业 


做 好 节能 减 排 工作 ,为 用 户 提供 高 效 节 能 的 压缩 机 


产品 与 系统 节能 方案 。 此 外 ,也 要 瞄准 钢铁 、 化 工 、 


有 有色、 建材 等 领域 的 节能 减 排 所 需 的 设备 开展 


研制 。- 

3. 开拓 余 能 (余热 RE) 加 收市 场 

能 量 回 收 的 定义 十 分 广泛 ,具体 来 说 就 是 将 已 

经 使 用 过 的 能 量 转变 成 可 使 用 的 能 量 , 比如 将 热 
能 、 机 械 能 ,压力 能 、 光 能 等 转化 为 可 利用 的 能 源 。 
能 量 回 收 能 够 充分 利用 能 源 ,减少 碳 排放 ,节能 降 
耗 , 有 利于 可 持续 发 展 。 | 

余 能 回收 系统 装置 的 核心 技术 是 利用 排 向 大 
气 环境 中 的 温度 低 于 380% 的 中 低温 废气 、 烟 气 所 
含 的 低 品 位 热能 来 发 电 或 直接 驱动 动力 设备 ,采用 
的 是 以 低 参 数 系列 的 热能 交换 器 \ 低 参数 汽轮机 友 
发 电机 组 成 的 纯 低温 余热 能 量 回收 装置 。 压 缩 机 
行业 将 针对 这 一 新 兴 市 场 ,研制 能 量 回 收 新 产 


is A oO 











4. 环保 市 场 

《国家 应 对 气候 变化 规划 (2014 一 2020 年 )》 提 
出 ,到 2020 年 ,控制 温室 气体 排放 行动 目标 将 全 面 
完成 ,单位 国内 生产 总 值 二 氧化 碳 排 放 比 2005 年 
FK 40% ~45% ,单位 工业 增加 值 二 氧化 碳 排放 比 
2005 年 下 降 50% 左右 , 非 化 石 能 源 占 一 次 能 源 消 
费 的 比重 达 15% 左右 。 在 电力 行业 加 快 建立 温室 
气体 排放 标准 ,到 2015 年 ,大 型 发 电 企业 集团 单位 
供电 二 氧化 碳 排 放水 平 控制 在 650g/(kW， h), 
全 国 火电 单位 供电 二 氧化 碳 排 放 比 2010 年 下 降 
3% 左 右 。“ 十 三 五 nan ee 
1.7 万 亿 元 。 

我 国 水 污染 防治 任务 繁重 , 主要 有 几 个 方面 : 
一 是 水 污染 物 的 排放 总 量 仍然 是 巨大 的 。 化 学 需 


氧 量 的 排放 量 大 概 在 2 400 万 t 左 右 , 氨 、 氨 的 排放 
量 约 在 245 万 t 左右 。 这 些 排放 的 总 量 必须 要 削减 
30% ~50% ,水 环境 才 会 有 根本 性 的 改变 。 二 是 地 
下 水 的 污染 问题 还 没有 得 到 有 效 的 控制 。 三 是 一 
些 河 流 , 特 别 是 农村 ,或 者 与 老百姓 生活 密切 相关 
的 河沟 河 贫 的 污染 问题 仍然 十 分 严重 。 水 污染 防 
治 投入 资金 预计 达 2 万 亿 元 。 压 缩 机 生产 制造 企 
业 要 密切 关注 “十 三 五 ”环保 领域 的 市 场 。 

5. 与 民生 有 关 的 压缩 机 

“十 三 五 "期 间 ,主要 用 于 与 民生 有 关 的 制药 和 

食品 工业 的 压缩 机 及 工艺 流程 用 无 油 压 缩 机 的 应 
用 领域 将 呈 扩 大 态势 。 尽 管 无 油 螺 杆 压 缩 机 的 制 
造 要 求 很 高 ,价格 昂贵 ,但 它 拥有 了 暑 油 螺杆 压缩 机 
所 不 可 能 具备 的 优势 一 一 无 需 配备 油气 分 离 和 过 
滤 装置 等 便 可 为 用 户 方便 地 提供 优质 气 源 ,从 而 减 
少 了 运行 费用 。 预 计 “ 十 三 五 ”对 无 油 压 缩 机 的 需 
求 呈 上 升 趋势 。 无 油 压 缩 机 年 增长 率 将 高 于 压缩 
机 行业 整体 增长 率 3 ~5 个 百分点 。 另 外 ;各 类 压 
缩 机 均 在 不 同 应 用 领域 各 有 所 长 ,压缩 机 制造 企业 
要 根据 市 场 的 变化 及 时 调整 产品 结构 ,实现 新 的 
增 量 。 

6. 拓展 国际 市 场 

“十 三 五 ?期间 ， 国内 压缩 机 的 市 场 容量 有 限 ， 

必须 实施 “走出 去 ”战略 ,拓展 海外 市 场 。 利 用 国 
内 国际 两 个 市 场 ,着 力 拓 展 出 口 通 道 , 积 极 利用 丝 
有 绸 之 路 经 济 带 21 世纪 海上 丝绸 之 路 、 重 中 印 缅 经 
济 走 廊 和 中 巴 经 济 走 廊 ,将 压缩 机 产品 随 着 我 国 对 
外 投资 和 工程 总 承包 项 目 “ 走 出 去 ”, 并 充分 利用 
零 关税 的 优惠 政策 扩大 产品 出 口 。 

六 ,压缩 机 行业 “十 三 五 ”发 展 思路 及 目标 

我 国 压缩 机 行业 已 进入 由 高 速 发 展 逐 步 过 渡 
到 中 低速 发 展 的 新 常态 。 这 种 新 常态 表现 为 市 场 
需求 疲软 ,行业 中 低 端 产品 产能 严重 过 剩 ,价格 战 
愈演愈烈 ,行业 将 面临 重新 “ 洗 牌 ”。“ 十 三 五 ”的 
发 展 思路 与 “十 二 五 "有 较 大 区 别 。“ 十 二 五 ”规划 
基本 是 延续 经 济 高 增长 的 发 展 思路 ,行业 经 济 以 行 
业 产 值 增 长 来 考量 ,而 “十 三 五 ” 则 是 行业 平衡 有 序 
的 发 展 思路 ,着 重 “ 质 "“ 优 ”的 考量 。 


“十 三 五 ”期 间 , 压 缩 机 行业 将 着 重围 绕 国家 的 
产业 政策 和 改善 民生 的 需求 ,为 市 场 提 供 适 销 对 路 
的 高 效 节 能 可 靠 的 产品 。 围 绕 能 源 、 节 能 降 耗 、 环 
境 保护 及 国家 重点 支持 的 领域 进行 产品 开发 ,适应 
这 些 重点 领域 的 需求 。 企 业 要 练 好 内 功 , 将 我 国 由 
压缩 机 产品 产量 大 国 发 展 成 产品 质量 强国 。 企业 
要 走 差 异化 发 展 道 路 , 找 准 自己 的 市 场 定 位 ,减少 
恶性 竞争 。 利 用 零 关 税政 策 ,扩大 产品 出 口 ,实施 
“走出 去 ”战略 。 | 

1. 发 展 思路 

以 国家 产业 政策 为 导向 ,瞄准 国际 、 国 内 两 个 
市 场 , 抓 住 能 源 绿色 . 低 碳 、 智 能 发 展 的 战略 方向 ， 
提倡 合同 能 源 管理 ,围绕 保障 安全 、 优 化 结构 和 节 
能 减 排 等 长 期 目标 ,以 页 岩 气 、 煤 层 气 、 页 岩 油 、 深 
海 油气 开采 利用 、 煤 炭 深 加 工 、 节 能 、 环 保 等 领域 发 
展 的 重点 任务 为 切入 点 ,加 大 技术 创新 力度 ,加 快 
创新 平台 建设 ,实施 技术 装备 “走出 去 ”战略 ,形成 
有 国际 竞争 力 的 压缩 机 制造 体系 ,实现 能 源 、 节 能 、 
环保 等 高 端 产品 国产 化 ,使 我 人 
迈 向 制造 强国 。 | 

2. 发 展 目标 

“十 三 五 ”期 间 ， 压 编 机 制造 业 的 发 展 方式 要 从 
资源 资本 要 素 投 入 向 技术 创新 型 转变 ;加 大 制造 业 
与 服务 业 融 合 发 展 带动 产业 结构 的 调整 ;传统 生产 
方式 问 先进 制造 模式 \ 循 坏 经 济 的 制造 模式 过 渡 。 

(1) 行 业经 济 保持 适度 增长 。“ 十 三 五 ”压缩 
机 行业 经 济 增长 速度 保持 在 5%.~6% 。 

(2) 中 、 高 端 产品 的 比例 明显 提高 。 加 大 中 高 
痊 和 节能 产品 研发 力度 ,到 2020 年 ,中 高 端 产品 
的 占 比 由 自前 的 30% 提 高 到 70% 以 上 。 产 品 的 设 
计 、 制 造 关键 技术 达到 国际 先进 水 平 。 

(3) 大 中 型 企业 的 数量 进一步 扩大 。 到 2020 
年 ,全 行业 形成 产值 超 50 亿 元 的 企业 1~2 家 , 产 
值 超 10 亿 元 的 企业 5 ~8 ae 5 Ces 
20 ~30 家 ， a 

(4) 推进 重点 骨 于 企业 “两 化 融合 ” 。 进 一 步 
向 信息 化 方向 迈进 ,重点 骨干 企业 要 加 大 和 性 制造 
系统 计算 机 集成 制造 系统 的 开发 与 推广 应 用 ,并 
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向 制造 智能 化 方向 发 展 ,逐步 实现 产品 的 信息 数字 
化 ,制造 过 程 的 智能 化 ,为 全 行业 的 “两 化 融合 "起 
到 示范 作用 。 

(5) 加 大 产业 结构 调整 。 为 解决 低 水 平 产品 生 
产能 力 过 剩 的 矛盾 ,围绕 "控制. 淘汰、 改造、 提高 ” 
为 中 心 进 行 结 构 调 整 ,及 时 向 政府 相关 部 门 提供 淘 
汰 产品 建议 ,配合 政府 制定 淘汰 产品 目录 ,引导 企 
业 以 市 场 为 导向 ,压缩 淘汰 落后 产能 ;促进 企业 技 
术 进 步 和 产业 结构 升级 ,从 低 端 产品 向 高 端 产 品 
发 展 。 

3. 重点 任务 © po T, 

“(1) 开 发 能 源 领 域 所 需 的 压缩 机 。 包 括 :石油 
伴生 气 增 压 回收 装置 用 压缩 机 , 天然 气管 网 加 压 、 
输送 压缩 机 , 轻 烃 气 回收 及 炼 化 中 气体 分 饮 装 置 中 
的 各 类 压缩 机 ,加 和 毛 精 制 , 渔 滑 油 脱 蜡 .丙烷 脱 沥青 
的 各 类 压缩 机 ,化 工 流 程 中 的 增 压 输送、 回收 的 各 
类 压缩 机 ,煤层 气 (瓦斯 气 ) 回收 的 各 类 压缩 机 ,页 
岩 气 的 开采 与 利用 等 所 需 的 各 类 于 缩 机 。 在 煤层 
气 开采 领域 中 推广 以 螺杆 压缩 机 为 主 的 成 套 螺杆 
压缩 机 煤层 气 机 组 。 推 广 小 型 手 装 CNG 成 套装 置 
和 LNG 成 套装 置 。 

(2) 关键 产品 

1) 在 6M80 6M100 .4M125/4Mi50 的 基础 上 展 
FE 6M125/6M150 的 研制 。 形 成 3D100, 4M100, 
4M125/150 6M80 .6M100 6M12SZ15S0 系列 机 型 ,大 
型 炼油 装置 压缩 机 全 部 实现 国产 化 。 

2) 进 行 LNG 低温 BOG 迷宫 压缩 机 的 推广 应 
用 ,同时 开展 BOG 往复 压缩 机 的 研制 。 

3) 研 制 大 型 丁 烯 氧化 脱 氨 制 丁 二 烯 生成 气压 
缩 机 。 

4) 研 制 LDPE( 低 密度 聚 乙烯 ) 超 高 压 一 
次 压缩 机 。 | 

5) 研 制 合成 橡胶 中 的 三 元 乙 丙 . 丁 基 橡 胶 / 省 
化 丁 基 橡胶 、ABS 橡胶 等 工艺 所 需 的 压缩 机 。 

6) 研 制 环 管 聚 丙烯 装置 所 需 的 迷宫 压缩 机 及 
小 型 往复 氧 压缩 机 。 

7) 研 制 PDH (A GER a) .EO/EG (4 ZG 
乙 二 醇 ) .PO( 环 氧 丙 烷 ) 上 OA( 乙醇 胺 ) .丙烯 酸 及 
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VAM( ALKE) VAE (醋酸 乙烯 -乙烯 ) 等 装置 所 
需 的 压缩 机 。 

8 ) 研制 煤 制 天 然 气 、 煤 制 烯烃 、 煤 制 乙 二 醇 等 
装置 所 需 的 压缩 机 。 

9) 在 630 型 .816 而 工艺 螺杆 压缩 机 成 功 研制 
基础 上 ,展开 系列 产品 的 研发 及 应 用 领域 拓展 , SE 
现 完全 替代 进口 。 

10) 加 快 中 高 压 工艺 螺杆 压缩 机 的 研发 ,进入 
国际 工艺 螺杆 压缩 机 高 端 市 场 。 

11) 加快 拓 展 大 型 工艺 螺杆 活塞 串联 压缩 机 的 
推广 应 用 ,实现 往复 压缩 机 中 小 型 化 及 装置 运行 可 
靠 性 及 采购 成 本 的 下 降 。 

(3) 关键 技术 

D 开展 螺杆 压缩 机 转子 材质 及 加 工 工艺 研究 。 
应 用 精密 注塑 成 型 的 工程 塑料 及 新 型 材料 制造 螺 
杆 压缩 机 的 转子 ,掌握 这 种 工程 塑料 及 新 型 材料 的 
物理 特性 和 加 工 特点 ,降低 螺杆 压缩 机 的 噪声 和 振 
动 及 成 本 。 

2) 开 展 单 絮 杆 压缩 机 星 轮 运行 稳定 性 研究 ， 包 
括 材 料 成 形 工艺 研究 和 星 轮 加 工 工艺 研究 。 

3) 开展 干 式 螺杆 压缩 机 的 开发 与 研究 ,重点 是 
在 材料 、 结 构 等 方面 的 研究 。 

4) 高 转速 压缩 机 的 开发 研究 。 研 究 在 高 转速 
情况 下 气体 对 压缩 机 的 材料 、 密 封 . 运 动 副 的 影 啊 
与 机 理 , 为 开发 高 转速 压缩 机 提供 技术 文 撑 。 

5) 开 展 气 闪 的 优化 研究 和 可 靠 性 研究 。 通 过 
仿真 ,掌握 阀 片 运动 规律 ,正确 地 认识 气 阀 的 工作 
过 程 .特性 ,设计 出 结构 参数 更 加 合理 的 气 立 。 

6) 开 展 大 型 往复 压缩 机 气流 脉动 与 管道 振动 模 
拟 研究 及 曲轴 捏 振 模拟 研究 。 掌 握 气 柱 固 有 频率 、 
压力 脉动 .结构 振动 .复杂 管 系 固有 频率 的 计算 和 曲 
轴 扭 振动 力 效应 的 分 析 的 工程 化 软件 计算 ,使 管 路 
系统 设计 合理 , 消 振 措施 得 力 ,压缩 机 运行 可 靠 。 

7) 开 展 压缩 机 性 能 预测 的 研究 。 在 产品 设计 
时 ,通过 对 压缩 机 几何 特征 参数 、 膜 腔 有 曲线、 压缩 过 
程 排 所 过程. 吸 气 过 程 、 泄 漏 流量 的 计算 预测 , 实 
现 产 品 的 优化 设计 。 


8 ) 大 型 往复 压缩 机 运行 状态 监测 和 故障 智能 


诊断 系统 开发 与 研究 。 

9) LNG 冷 能 回收 .空气 分 离 技术 研究 。 

10) 往 复 压缩 机 气量 无 级 调节 技术 研究 。 ， 

11) 压缩 机 系统 节能 及 优化 运行 技术 研究 。 

12) 加 强 基础 技术 研究 ,特别 是 运动 部 件 等 ,以 
利于 产品 升级 换代 。 

13) 优化 压缩 机 配套 产品 ， MILLER RMA 

七 政策 建议 

1. 打造 品牌 产品 

压缩 机 行业 要 摆脱 目前 低 水 平 . 低 质量 、 EA 
润 的 恶性 竞争 ,向 市 场 急需 的 高 端 产品 发 展 ,实现 
压缩 机 制造 业 的 产业 升级 ,打造 自己 的 品牌 产品 。- 


2. 开展 产品 可 靠 性 设计 及 机 器 造型 设计 ， 加 


大 技术 基础 平台 建设 

我 国 压缩 机 行业 经 多 年 发 展 ， 压缩 宙 设 计 、 制 
造 水 平 有 了 较 大 提高 ,产品 的 性 能 指标 基本 接近 国 
际 水 平 。 但 产品 可 靠 性 和 造型 设计 方面 与 国际 先 
进 水 平 还 有 较 大 差距 。 产 品 可 靠 性 应 作为 压缩 机 
行业 “十 三 五 ”的 发 展 重点 ,使 我 国 从 压缩 机 制造 大 
国 逐 步 走 癌 制 造 强国 。 


可 靠 性 是 产品 基本 质量 目标 之 一 ,也 是 重要 的 


质量 标志 , 是 影响 产品 质量 最 活跃 的 因素 ,已 成 为 
制造 企业 市 场 竞争 的 焦点 。 

产品 可 靠 性 设计 是 决定 着 产品 固有 ( 内在) 可 
靠 性 。 产 品 生产 、 使 用 、 维 修 各 阶段 中 所 出 现 的 许 


多 可 靠 性 问题 取决 于 设计 阶段 的 可 靠 性 工作 。 因 
此 ,通用 机 械 制造 企业 在 产品 设计 时 就 要 考虑 到 产 
品 全 寿命 过 程 中 与 可 靠 性 有 关 的 诸 因素 ,要 预见 到 


各 阶段 中 可 能 遇 到 的 工作 环境 .自然 环境 以 及 运 
输 , 贮 存 等 环境 对 产品 可 靠 性 的 影响 ,防护 .维修 影 
响 ,操作 失误 等 各 种 影响 。 通 过 开展 产品 可 靠 性 设 
计 ,全 面 提升 通用 机 械 产 品 的 质量 。 

鼓励 压缩 机 技术 国家 重点 实验 室 建立 产品 可 
靠 性 测试 平台 ,为 企业 产品 可 靠 性 试验 提供 技术 服 
务 ,在 全 行业 逐步 推行 产品 可 靠 性 考评 ;鼓励 企业 
加 快 产品 试验 ,检测 等 技术 基础 平台 建设 ,为 产品 
开发 .性 能 测试 等 提供 基础 保障 。 建 议政 府 相关 部 
门 在 政策 和 资金 上 给 予 扶植 。- 


3. 开展 产品 的 造型 设计 

产品 的 造型 设计 是 指 与 机 器 造型 形态 方面 有 
关 的 设计 , 它 包括 充分 表现 机 发 功能 的 形态 设计 ， 
实现 形态 结构 方法 和 工艺 方面 的 设计 ,以 及 达到 方 
便宜 人 与 环境 协调 的 人 机 关系 设计 。 通 过 机 咒 的 
造型 设计 ,把 机 器 的 功能 、 结 构 、 工 艺 、. 材 料 , 人 机 关 
R .形态 、 色 彩 等 因素 与 造型 设计 有 关 的 工程 技术 
问题 , 以 及 造型 形态 的 艺术 表现 目 然 的 融合 起 来 ， 
形成 统一 感官 形象 和 社会 形象 ,能够 起 到 提升 、 塑 
造 和 传播 企业 形象 的 作用 ,使 企业 在 经 营 信誉 、 品 
牌 意识 经营 谋略 、 销 售 服务 、 员 工 素 质 、 企 业 文 化 
等 诸多 方面 显示 企业 的 个 性 ,强化 企业 的 整体 素 
质 , 造 就 品牌 效应 , 属 利 于 激烈 的 市 场 竞争 。 产 品 
的 造型 设计 应 引起 压缩 机 制造 企业 的 重视 同 。 

4. 培育 造就 配置 合理 的 人 才 队 伍 

以 提升 企业 的 核心 竞争 力 为 目标 ,以 企业 创新 
项 目 为 依托 ,以 技术 领军 人 才 为 突破 ,逐步 建立 和 
完善 一 文 履 盖 企 业 各 技术 要 素 、 布 局 合理 的 技术 业 
务 人 才 队 伍 ;以 提升 职业 素质 和 职业 技能 为 核心 ， 
以 高 技能 人 才 发 展 为 重点 ,提高 产品 设计 ,制造 工 
艺 ` 零 部 件 加 工 、 组 装 调试 、 维 修 服 务 等 技术 要 素 高 
技能 人 才 的 比例 ,培育 造就 配置 合理 、 技 艺 精湛 的 
高 技能 人 才 队 伍 。 

5. 走 以 龙头 企业 带动 产业 规模 发 展 的 道路 

培育 一 批 有 国际 况 争 力 的 大 型 企业 集团 ,按照 

行业 特点 和 市 场 规划 实现 行业 的 联合 ,推动 压缩 机 


制造 业 的 产业 结构 调整 和 资源 整合 增强 竞争 力 。 
-在 江苏 .浙江 .上 海 压 缩 机 生产 企业 比较 集中 的 地 


区 ,可 根据 大 型 企业 集团 上 下 游 配 套 关系 , 结 
地 区 装备 制造 业 门类 齐全 的 特点 ， ERT 
机 产业 集群 。 

鼓励 有 条 件 的 企业 通过 改制 、 改 组 ， 分 离 从 事 
零 部 件 、 元 器 件 和 中 间 材 料 的 生产 企业 ,使 之 成 为 
既 为 母体 企业 服务 也 面向 国内 外 市 场 的 “ 专 、 精 、 
特 专业 化 企业 和 小 巨人 “企业 ,激发 中 小 企业 发 
展 活力 。 

通过 产业 集聚 强化 专业 化 分 工 、 优 化 生产 要 素 
配置 、 降 低 创 新 成 本 , 提高 产业 竞争 力 。 积 极 推动 
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以 产业 链 为 纽带 , 提升 集约 化 水 平 ,增强 产业 自主 
创新 能 力 。 培 育 一 支 引 领带 动 压缩 机 制造 业 由 大 
到 强 发 展 中 的 中 坚 力 量 。 | 
”6. 加 快 标准 和 信息 化 建设 ,夯实 由 大 到 强 发 

展 基础 p 2 
”压缩 机 制造 业 要 根据 产品 发 展 的 需要 和 技术 
发 展 及 其 水 平 来 制定 和 完善 压缩 机 的 各 类 标准 , 包 
括 压缩 空气 系统 节能 评价 标准 ,核电 压缩 机 配套 标 
准 ,煤层 气 ,水 蒸气 等 新 能 源 和 环保 产品 标准 ;工艺 
压缩 机 零 部 件 设 计 制 造 标准 等 。 建 立 与 国际 接轨 
的 标准 化 指标 体系 ,完善 行业 准 人 体系 ;规范 行业 
发 展 ,提高 核心 竞争 力 。 

压缩 机 是 传统 产业 ， 必须 用 信息 化 来 促进 其 发 
展 , 使 企业 走出 一 条 科技 含量 高 ,经济 效益 好 ,资源 
消耗 低 、 环 境 污染 少 . 人 力 资源 优势 得 到 充分 发 挥 
的 发 展 道路 。 借 助 信 息 化 对 压缩 机 制造 业 进 行 技 
术 改 造 与 优化 升级 ,推动 产业 结构 调整 和 优化 , 促 
进 企业 管理 的 现代 化 ,大 幅度 提高 压缩 机 制造 业 的 
技术 和 经 营 管理 水 平 ,夯实 压缩 机 行业 由 大 到 强 的 
基础 。 

7. 改变 单一 的 产品 模式 | 

在 市 场 不 景气 的 情况 下 ,压缩 机 制造 企业 要 改 
变 单一 生产 压缩 机 的 模式 ,可 同时 生产 那些 制造 工 


艺 与 压缩 机 相同 或 相近 的 机 械 产 品 ,如 制冷 机 、 机 
MARR .燃气 发 动机 、 往 复 泵 等 。 可 根据 用 户 


的 需求 ,企业 应 能 供应 往复 活塞 式 又 可 供应 螺杆 
式 离心 式 或 涡 旋 式 还 缩 机 , 还 可 供应 净化 程度 不 
等 的 压缩 空气 或 气体 净化 设备 。 企 业 要 逐步 形成 
系列 构成 合理 、 零 部 件 通 用 性 强 的 产品 ,以 适应 印 
种 多 批量 小 的 市 场 需求 。 

8. 形成 政府 、 用 户 和 制造 企业 共同 推进 重大 
Bea EP Ea 

目前 ,重大 技术 装备 国产 化 已 呈现 出 良好 态 
势 ,研发 工作 不 断 取得 进展 ,制造 企业 的 创新 能 力 
有 了 进步 ,但 这 些 距 国产 化 的 目标 还 有 不 小 的 路 
离 , 仍 需 要 集中 行业 优势 ,对 主要 承担 单位 进行 合 
理 分 工 ,重点 抓 好 一 批 承担 任务 的 企业 。 和 研发 费用 
尽 可 能 向 承担 任务 的 骨干 企业 倾斜 ,鼓励 和 支持 基 
础 较 好 的 企业 ,通过 上 市 或 其 他 融资 方式 加 强 技术 
改造 ,提高 企业 承担 国产 化 任务 的 能 力 。 制 造 企业 
也 需 加 大 研发 和 改造 投入 ,以 争取 更 大 的 突破 ; 业 
主 单位 有 义务 也 有 责任 积极 协助 制造 企业 做 好 重 
大 装备 的 研发 工作 ,业主 单位 之 间 还 要 加 强国 产 化 
经 验 的 交流 ,共同 推进 重大 技术 装备 国产 化 。 

[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 
会 


Tm Tr ER FE Te. 


气体 分 离 设备 行业 “十 三 五" 
Www 发 展 规划 ( 讨论 稿 ) 


气体 分 离 设备 行业 主要 从 事 成 套 空 气 分 离 设 
备 \ 气 体液 化 设备 、 变 压 吸 附 分 离 设 备 、 制 毛 设 备 \ 膜 
分 离 设 备 、 天 然 气 ( 油 田 气 ) 分 离 及 液化 设备 烷烃 脱 
BORE .乙烯 冷 箱 、 低 温 液 体 贮 存 及 运输 等 设备 
的 研发 .设计 ,制造 ,主要 由 成 套 设备 及 其 配套 厂商 组 
Ro 产品 广 泛 应 用 于 冶金 .石化 化工、 化 肥 , 煤 化 工 、 
新 能 源 . 航 天、 医疗 ,机械 及 食品 等 国民 经 济 各 个 领域 。 

我 国 气体 分 离 设备 制造 行业 隶属 于 我 国 通用 
机 械 工业 行业 ,但 它 又 涵盖 了 所 有 的 通用 机 械 产 
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品 EERI EAN RE AT RS TIR 
备 . 换 热 器 、 容 器 . 塔 器 仪器 仪表 等 为 一 体 的 成 套 
设备 ,也 是 我 国 “ 十 五 "“ 十 一 五 ”十 二 五 ”期间 机 
械 工 业 重 大 装备 国产 化 的 项 目 之 一 。 

RE E E 

1. 产值 

我 国 气 体 分 离 设 备 行业 跟随 我 国 工业 气体 行 
业 的 发 展 ,5 年 来 得 到 了 长 是 发 展 。 全 行业 工业 总 
产值 从 2001 年 的 10.57 亿 元 , 增 至 2014 年 的 近 


综述 


200 亿 元 , 增长 近 20 倍 ,年 平均 的 增长 率 达 到 升 为 20 多 家 ,其 中 产值 超 亿 元 的 企业 为 17 家, 行 
28% ,大 于 全 国 机 械 工 业 增 长 率 (25%)。 气 体 分 离 。 业 总 资产 已 超过 .300 亿 元 。2010 一 2014 年 气体 分 
we 内 = eon 来 的 9 家 上 _” 离 设备 行业 工业 总 产值 见 表 1。 


E R 2010—2014 年 气体 分 离 设备 行业 工业 总 产值 





(单位 : 亿 元 ) 
全 行业 190. 30 
其 中 :杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 7 74. 58 
“四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 32.78 
开封 空 分 集团 有 限 公司 _， 16. 43 
2. 产能 站 液化 空 s 气 (杭州 ) 有 限 公司 外 ， 其 余 均 是 国有 控股 企 


我 国 气体 分 离 设备 行业 以 杭州 制 氧 机 集团 有 业 或 民营 企业 。 行 业 空 分 设备 年 制 氧 总 量 从 2000 
限 公司 ( 简称 杭 氧 ) 为 代表 ,一 路 成 为 “全 球 最 大 的 。 年 的 不 到 18 万 ms/h 上 升 为 2012 年 (最 高 年 份 ) 的 
空 分 设备 制造 基地 ”, 国 内 有 15 家 以 上 的 企业 有 和 制 。 380 EF m/h, 我 国 气体 分 离 设备 行业 主要 制造 
造 1 万 ~6 万 m/h 等 级 空 分 设备 的 业绩 。 这 15 家 厂商 产能 见 表 2。 
企业 中 除 林 德 工程 术 州 ) 有 限 公司 (简称 林 德 )、 


Og 我 国 气体 分 离 设备 行业 主要 制造 厂商 产能 


序号 | “行业 主要 厂商 (低温 空 分 ) | 2011 一 2013 年 平均 工业 总 产值 ( 亿 元 ) | 制造 过 的 最 大 空 分 设备 (万 m3/b) 





1 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 12 

2 | 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 |。 4. | 6 
3 | 开封 空 分 集团 有 限 公司 | Oo .33 7 6.5 
4 | 液化 空气 (杭州 ) 有 限 公 司 - E A 尘 11 
5 | 河南 开元 空 分 集团 有 限 公 司 ”.，. | 4 
6 | 林 德 工程 (杭州 ) 有 限 公司 ， | | 
7 | 开封 黄河 空 分 集团 有 限 公司 ， 四 : | 4 
8 | 开封 东京 空 分 集团 有 限 公司 E ; » | | 3.5 
9 | 杭州 福 斯 达 实 业 集 团 有 限 公 司 | 65 6.3 
10 | 苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 | | 
11 | 苏州 市 兴 重 空 分 设备 有 限 公司 | 2 
12 | 杭州 凯 德 空 分 设备 有 限 公 司 .< E a 2 
13 | 开封 迪 尔 空 分 实业 有 限 公司 | on 3.5 
14 | 开封 开 利空 分 设备 有 限 公司 l | 2 


15 | 成 都 深 维 液化 设备 股份 有 限 公司 国 o 6 了 2 


RERA 气 产业 是 近 些 年 莲 勃 发 展 的 产业 之 te Fe .汽化 器 等 ,液化 天 然 气 类 产品 的 产值 占 行 

一 ,行业 中 以 四 川 空 分 设备 (集团 ) APR SEER 业 总 产值 的 比例 从 2010 年 的 不 到 10% ,提高 到 了 

(简称 四 川 空 分 ) ` 成 都 深 冷 液化 设备 股份 有 限 公司 2014 年 的 30% 左右 。 中 集 安 瑞 科 控股 有 限 公 司 、 

(简称 成 都 这 冷 )、 杭 州 福 斯 达 实 业 集 园 有 限 公 司 ” 圣 达 因 低 温 装 备 有 限 公 司 . 查 特 深 冷 设备 (常州 ) 有 

(简称 杭州 福 斯 达 ) ,哈尔滨 深 冷 气体 液化 设备 有 限 。 限 公司 等 一 些 非 气 体 分 离 设备 的 制造 企业 也 纷纷 
公司 为 代表 ,生产 制造 了 日 处 理 量 为 .10 万 ~ 加 入 液化 天 然 气 装备 的 生产 制造 行列 。 

260 万 m 的 天 然 气 液化 装置 和 大 型 LNG CREE 以 北京 北大 先锋 科技 有 限 公司 (简称 北大 先 
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笑 ) 四川 天 一 科技 股份 有 限 公 司 ( 简 称 天 科 股 
份 )、 上 海 瑞 气 气体 设备 有 限 公司 ( 简称 上 海 瑞 气 ) 
等 为 代表 的 变 压 吸附 设备 (PSA ) 制造 企业 ,将 变 压 
REA AA HAR COCO, 分 离 . 工 业 尾 气 回 
收 利用 等 技术 广泛 应 用 于 石化 .化 工 、 治 金 、 食 品 、 
环保 .电子 .航空 等 行业 。 


PSA 制 所 设备 技术 十 年 来 逐渐 走向 成 熟 ,在 浙 


江 ` 江苏 .四 川 .北京 等 省 市 形成 产业 群 ,全 国 已 有 
上 百 家 企 业 生产 制造 PSA 制 氮 设 备 ,产品 规格 小 到 


每 小 时 几 个 立方 米 , 大 到 2.5 万 m/h 以 上 ,广泛 应 


用 于 石化 .化 纤 、 食 品 等 行业 ,已 形成 15 亿 元 左右 
的 年 工业 产值 。 

VPSA 制 氧 设备 技术 以 北大 先锋 为 龙头 ， 产量 从 
10m°/h 到 3.5 万 ma/h, 纯 度 在 21% ~93% 范围 内 可 
调 ,其 中 大 型 VPSA 制 氧 设备 主要 应 用 于 冶金 工业 的 
高 炉 富 氧 冶炼 ,已 形成 5 亿 元 左右 的 年 工业 产值 。 

PSA 制 氨 设 备 技术 以 天 科 股 份 为 代表 ,从 煤化 
工 及 石油 化 工 原 料 气 中 制 取 氢气 ,用 于 各 种 工业 ， 
也 形成 了 10 亿 元 左右 的 年 工业 产值 。 

小 型 制 氨 设 备 仍 以 水 电解 制 氢 为 主体 , 以 中 船 


重工 718 所 .苏州 况 立 制 氨 设备 有 限 公 司 、 天 津 大 


陆 制 氨 设 备 有 限 公 司 为 主体 ,已 形成 5 亿 元 左右 的 
年 工业 产值 。 

二 “十 二 五 "行业 发 展 取得 的 成 果 

L 空 分 设备 实现 了 大 型 化 .特大 型 化 

随 着 冶金 .石化 .煤化 工 等 产业 迅速 发 展 ,特别 


是 煤炭 深加工 行业 的 快速 增长 ,对 大 型 化 .特大 型 


化 空 分 设备 的 需求 日 益 增 加 ,以 杭 氧 四川 空 分 开 
封 空 分 集团 有 限 公 司 ( 简 称 开封 空 分 ) 等 为 代表 的 


空 分 设备 制造 企业 也 迅速 适应 市 场 ,实现 了 空 = 分设 


备 的 大 型 化 、 特 大 型 化 ,主要 的 标志 性 产品 有 : 
2010 年 10 月 21 日 ,由 杭 氧 研制 的 6 万 mm/ 
等 级 内 压缩 流程 空 北京 和 通过 中 国 和 

械 工业 联合 会 组 织 的 鉴定 。 

2011—2012 年 , 杭 氧 又 先后 取得 了 杭 氧 司 隆 8 
万 m/h 和 伊朗 卡 维 甲 醇 12 万 m/h 成 套 空 分 设备 
的 合同 订单 ,其 中 8 万 m /Wh 空 分 设备 已 投入 运行 ， 
伊朗 12 万 m/h 空 分 设备 已 制造 完成 ,于 2013 年 
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发 往 用 户 , 目 前 正在 安装 过 程 中 。 
2013 年 , 杭 氧 与 林 德 平分 了 神华 宁 煤 400 万 t/a 
煤 制 油 项 目的 12 套 10 万 m/h 空 分 设备 ,获得 6 E 


”10 万 mh 空 分 设备 订单 。 目 前 ,该 设备 已 在 安装 


过 程 中 ,计划 在 2015 年 内 安装 完成 。 这 是 我 国 特 


\ 大 型 空 分 设备 与 国外 品牌 间 台 竞技 的 典范 。 


2014 年 , 杭 氧 又 取得 了 内 蒙古 京 能 锡 林 煤 化 有 限 
责任 公司 2 £9 万 m/h 特大 型 空 分 设备 的 订单 。 
- 近 十 多 年 来 的 统计 资料 表明 ,我国 大 型 空 分 设 


备 数量 发 展 迅猛 , 特别 是 2003 年 以 来 3 万 ~ 


6 m /h 空 分 设备 .2008 年 以 来 6 万 m/h 以 上 等 
空 分 设备 呈 日 益 增 长 趋势 。 当 前 ,6 F m/h 等 
aneia ea eti de 到 
90% 以 上 , 制 氧 容量 已 达 世 界 首位 。 
“气体 分 离 设备 大 型 化 和 特大 型 化 还 表现 在 
变 压 吸 附 制 氧 设备 :由 天 科 股 份 提供 全 套 工 程 
设计 和 核心 专利 技术 、 为 中 国 神华 集团 煤 制 池 化 


o 工 有 限 公司 建成 的 世界 最 大 规模 的 28 7 m/h 煤 


制 氨 变 压 吸 附 装置 (PSA) ,还 有 文 菜 18.6 万 m?/h 
重 整 气 制 氨 装置 .中海油 惠州 炼油 厂 20 万 mvh 制 
氧 装置 及 云南 石化 17 万 m/h 炼油 换 气 制 氢 装 置 
等 , 均 属 世界 上 最 大 规模 等 级 的 变 压 吸附 制 氢 装 备 。 
变 压 吸 附 制 氧 设备 :北大 先锋 采用 自主 研发 的 
吸附 剂 与 技术 制造 的 PSA 成 套 制 氧 设备 最 大 氧 产 
量 达 4. 07 万 mv/h, 于 2011 年 6 月 在 贵州 开 磷 集团 
息 烽 合 成 所 有 限 责 任 全 \ 司 建成 投产 ;成 都 华西 研制 
开发 的 PSA 成 套 制 氧 设备 最 大 氧 产量 达到 
3.5 万 myh, 于 2011 年 6 月 在 阳 谷 祥 光 铜 业 有 限 
公司 建成 投产 ,二 者 均 为 世界 上 最 大 规模 等 级 的 变 


压 吸 附 制 氧 装 备 。 


变 压 吸附 制 氮 设 备 : 上 海 瑞 气 研制 开发 的 PSA 
制 氨 成 套 设备 氮 产 量 达 到 2.5 万 mh, 为 国内 最 
大 的 PSA 制 氨 装置 。 

大 型 成 套 乙 烯 液化 分 离 技术 及 其 成 套 工艺 设 
备 (简称 乙烯 冷 箱 ) 是 大 型 乙烯 装置 的 关键 部 机 。 
杭 氧 先后 开发 研制 了 20 万 t/a、30 F a ZI 
箱 ,近年 来 又 完成 了 燕山 石化 66 万 t/a 乙烯 冷 箱 ， 
茂名 石化 .天 津 石化 ,镇海 炼 化 等 100 万 Va CS 


箱 , 上 海 赛 科 .中海油 惠州 120 万 t/a ZABM. H 
中 ,120 万 va 乙烯 冷 箱 是 国内 目前 最 大 等 级 的 乙 
烯 装置 ,在 国际 上 也 属于 较 大 规格 系列 的 装备 。 

水 电解 制 氧 设备 从 原来 的 每 小 时 几 个 立方 米 
发 展 到 了 800m /h, 成 为 国际 上 最 大 规格 之 一 。 

2. 自主 创新 、 产 品 技术 水 平 大 幅 提 高 

国产 空 分 设备 在 容量 迅速 增 大 的 同时 ,技术 水 
平 上 及 成 套 能 力也 大 幅 提 高 ,实现 了 自主 开发 、 创 
新 。 通 过 10 多 年 的 发 展 ,特别 是 近 5 年 来 特大 型 
空 分 设备 的 研制 成 功 ,我 国 空 分 设备 的 技术 水 平 与 
国外 的 差距 逐渐 缩小 。 以 杭 氧 为 例 ,其 研发 .设计 、 
制造 水 平 已 排 在 世界 五 强 之 列 。 国 产 大 型 特大 型 
空 分 设备 的 氧 提取 率 、 单 位 能 耗 等 主要 性 能 指标 已 
达到 国际 先进 水 平 。 

2013 年 杭 氧 开发 的 6 万 msvh 等 级 空 分 设备 
获得 国家 机 械 工 业 科技 进步 奖 一 等 奖 。 

值得 自豪 的 是 ,这 10 多 年 来 国内 生产 的 大 型 
空 分 设备 除 在 国内 市 场 使 用 外 ,已 有 30 多 套 1 万 
~12 万 m Ah 的 大 型 空 分 设备 远 销 国际 市 场 ,在 亚 
洲 欧洲 北美 及 德国 西班牙. 伊朗、 墨西哥 等 国家 
和 地 区 投入 运行 ,特别 是 杭 氧 已 有 6 万 m/h, 12 万 
m/h 空 分 设备 销 往 国 外 ,这 是 我 国 空 分 设备 制造 
业 的 一 大 进步 。 另 外 ,外 资 企 业 在 我 国境 内 投资 工业 
气体 项 目 时 ,也 大 量 选 用 了 杭 氧 .四川 空 分 杭州 福 斯 
达 等 企业 生产 的 空 分 设备 ,这 充分 证 明了 国产 空 分 设 
备 的 技术 性 能 指标 接近 甚至 达到 了 国外 水 平 。 

近年 来 ,我 国 气体 分 离 设 备 行 业 在 科研 及 新 产 
品 开发 方面 取得 了 重要 进展 ,体现 如 下 : 

产品 等 级 从 1 万 m/h 迅速 提高 到 6 万 m/h, 
紧 接着 在 8 万 ~ 12 万 mWh 特大 型 空 分 设备 研制 
领域 也 出 现 了 新 突破 。 

产品 流程 从 外 压缩 流程 转变 为 内 压缩 流程 ,在 
流程 设计 组 织 、 机 器 配套 、 提 取 率 、 调 节 性 能 、 能 耗 
等 方面 都 有 了 很 大 的 改进 和 提高 。 目 前 ,行业 中 许 
多 成 套 设备 制造 厂家 已 广泛 采用 了 A A 
计 制 造 大 型 特大 型 空 分 设备 。 

杭 氧 投入 大 量 资金 ,完成 了 填料 水 冷 塔 开发 ， 
节能 型 主 冷凝 蒸发 器 、 径 向 流 吸附 器 的 研制 ,关键 


技术 研究 试验 平台 建设 ,8 万 ms/h 12 万 m/h 等 
级 化 工 用 大 型 空 分 设备 研制 ,LNG 冷 能 利用 空 分 设 
备 研发 ,为 大 型 煤化 工 项 目 配 套 的 高 纯度 氮气 空 分 
设备 研制 ,MR 混合 制冷 流程 天 然 气 液化 冷 箱 等 众 
多 科研 项 目 ,获得 了 重要 科研 成 果 。 
四 川 空 分 进行 了 8 万 m/i 以 上 空 分 设备 的 技 
术 研 究 与 技术 储备 ,其 自主 研发 的 首 套 LNG 冷 能 
利用 空 分 设备 也 计划 于 2015 年 年 底 投 产 。 四 川 空 
分 在 大 型 高 压板 翅 式 换 热 器 (尺寸 1.2m x1. Om x 
8m 工 作 压力 8. OMPa) 研制. 低温 液体 超大 型 贮存 
设备 (容量 3 万 m’) 研 制 等 方面 取得 了 较 好 业绩 。 
2011 年 ,上 海 启 元 通过 技术 创新 先后 开发 了 
在 大 型 空 分 设备 中 提取 高 纯度 稀有 气体 氟 、 握 的 装 
置 ,打破 了 几 十 年 来 稀有 气体 提取 设备 被 国外 化 
断 、 氨 人 氨 气 体 大 部 分 依赖 进口 的 局 面 。 该 项 目的 独 
立 外 挂 氟 、 和 氢气 提取 装置 ,一 步 多 级 精 馏 获得 可 直 
接 充 瓶 的 高 纯度 气体 技术 属于 国内 首创 .国际 一 
流 ,2014 年 被 评 为 国家 机 械 工业 科技 进步 奖 二 
等 奖 。 E 
杭 氧 ,四川 空 分 也 对 在 大 型 空 分 设备 中 提取 
氨 . 氛 、 氨 、 氨 等 称 有 气体 的 技术 设备 进行 了 开发 。 
2011—2012 年 杭 氧 .四 川 空 分 着 力 于 LNG 冷 
能 利用 的 相关 技术 研究 ,先后 在 江苏 如 东 宁波 、 唐 
山 开 发 出 了 低压 毛 循 环 、 中 压 氮 循环 利用 天 然 气 冷 
能 的 600vd 液体 的 空 分 设备 ,开创 了 国产 空 分 设 
备 冷 能 回收 利用 的 先河 ,并 于 2014 年 完成 了 试车 
调试 。 
3. 关键 配套 部 机 的 研制 获得 重大 突破 
陕西 鼓风机 (集团 ) 股份 有 限 公 司 ( 简 称 陕 鼓 ) 
研制 出 了 为 6 万 mh 8 F m/h 10 万 mVh 特大 型 
空 分 设备 配套 的 大 型 空气 压缩 机 组 ,其 中 :6 万 m/h 
室 分 设备 已 在 2014 年 投入 运行 ,8 万 mh, 
10 万 m3/h 空 分 设备 分 别 在 2014 年 3 月 11 月 在 厂 
内 完成 机 械 试车 ;沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
(简称 沈 鼓 )2014 年 研制 出 国内 最 大 的 轴 流 + 离心 
式 的 .为 10 F mh 空 分 设备 配套 的 空气 压缩 机 组 ， 
其 气量 为 60 万 mi/h, 增 压 机 出 口 压力 为 6.0MPa, 为 
国内 首创 ,目前 正在 厂 内 进行 全 负荷 试车 。 
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杭 氧 开发 了 1.5 万 m/h 单 轴 低 泄漏 型 氮气 增 
压 机 .高 效率 齿轮 式 氨 压 机 及 高 效率 齿轮 式 增 压 
机 ,掌握 了 LNG 冷 剂 压缩 机 研制 技术 大空 透 叶 轮 
高 效 直 接 铣 制 技术 . 单 轴 转 子 和 齿轮 式 转子 的 高 速 
动 平衡 技术 及 联 轴 器 法 兰 盘 的 液压 连接 技术 等 。 

杭 氧 成 功 研制 援 装 压 缩 机 组 ,代表 了 传统 空 分 
设备 用 压缩 机 产品 的 主要 发 展 方向 ;拥有 17t、32t、 
56t 80t 活塞 力 四 个 系列 的 石化 设备 用 压缩 机 产 
品 ;迷宫 式 压 缩 机 在 试制 中 。 

2010 年 ,开封 空 分 投资 1 500 万 元 与 西安 交大 
联合 攻关 最 新 一 代 8 万 ~10 万 mA 的 超大 型 空 
分 设备 技术 ,2012 年 已 研制 出 了 6 万 m/h 以 上 空 
分 设备 用 的 全 液体 透 平 膨胀 机 。 

2010—2012 年 ,开封 空 分 与 五 环 科技 公司 联合 
开发 制造 了 新 型 高 效 气 化 炉 一 一 五 环 炉 的 关键 内 
件 3 套 。 

开封 空 分 、 杭州 福 斯 达 开发 大 型 天 然 气 液化 装 
置 及 大 型 石化 装置 用 的 绕 管 式 换 热 器 ,杭州 福 斯 达 
已 研发 的 低温 甲醇 洗 装置 用 换 热 器 30 多 套 , 其 中 
最 大 规格 为 直径 3. 2m .长度 30m。 

杭 氧 开发 了 高 转速 油 润滑 轴承 膨胀 机 (设计 转 
速达 62 700r/min) ,为 当前 最 高 转速 的 油 润 滑 轴 承 
膨胀 机 ,产品 已 配套 印尼 用 户 ; 开 发 了 叶轮 吉 径 为 
240mm 300mm 360mm 系列 中 压 脱 胀 机 ,配套 国内 
5 万 ~10 F m/h 等 级 空 分 及 液化 设备 ,拥有 延长 
兴 化 . 鲁 西 化 工 .国电 英 力 特等 用 户 ; 开 发 了 低温 全 
液体 膨胀 机 ;开发 了 直径 为 450mm 的 膨胀 机 ,可 配 
套 于 8 万 ~9 万 m /h 等 级 空 分 设备 ;已 配套 于 山 
东 新 龙 化 工 晨 气 回收 装置 ;开发 了 氧气 膨胀 机 , 配 
套 于 山东 和 鲁 清 化 工 。 

杭 氧 、 四 川 空 分 均 开发 了 分 子 第 切换 系统 用 三 
FRA FS DN600 ~ DN1400) ,成 功 应 用 到 2 万 ~ 
12 万 m /Ah 空 分 设备 分 子 得 系统 ;开发 了 中 高 压 氧 
用 阀 系 列 ,包括 PN40 ~ PN1S0 PREAMP, 
ZER RIER EERE; FET PN100、DN40 ~ 
DN150 低温 多 级 降 压 调节 阁 , 用 于 高 压 液 空 节 流 
A . 液 氧 回流 阀 ;开发 了 PN40 ~ PN100 石化 装置 、 
LNG 装置 用 波纹 管 调节 闹 系 列 ,拓展 了 设备 配套 相 
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关 领 域 ;开发 了 DN4 ~ DN20 $, E E 
管 调节 阀 系 列 。 

杭 氧 开发 的 上 、 下 塔 用 大 流量 工艺 氧 流程 从 已 
成 功 运行 于 8 万 m/h 等 级 空 分 设备 中 , 空 分 设备 
用 离心 式 高 压 液体 泵 成 功 通过 72h 低温 连续 运行 ， 
还 成 功 开 发 了 空 分 设备 后 备 系统 中 压 离心 如 及 
LNG HRF, 为 拓展 相关 低温 UREE E 
I 6 3 | | 
近年 来 行业 众多 企业 不 仅 完 成 了 单 台 容 量 为 
1 000m’ .2 000m’ 、3 000m ASK HWA MA 
i AIC AS OT Ba FE, CEB AECK 
应 用 方面 有 不 少 建树 ,中 国 空 分 设备 公司 .四川 空 
分 研制 开发 了 容量 5 万 ~6 万 m AY LNG 低温 液体 
PRE HETRE 万 m CRR. 

4. 为 天 然 气 液化 及 石化 相关 行业 提供 装备 

随 着 天 然 气 产 业 的 迅速 崛起 ,天然气 液化 装置 
所 占 行业 的 比重 正 不 断 加 大 ,以 四 川 空 分 为 代表 的 
气体 分 离 设备 制造 企业 近 十 年 来 在 液化 天 然 气 产 
业 中 取得 了 丰硕 的 成 果 。 四 川 空 分 是 较 早 进军 该 
领域 的 国内 企业 ,产品 有 大 型 LNG 液化 装置 、 大 型 
LNG PERSEA LNG 液化 装置 .LNG E A 
站 .钢瓶 等 ,LNG 液化 装置 的 处 理气 量 从 原来 的 
5 万 ~15 万 wm/d 提 高 到 了 500 万 m/d, 大 型 LNG 
贮 档 容量 达到 了 3 万 mi ,技术 从 单一 的 压缩 膨胀 
流程 发 展 到 了 混合 冷 剂 制冷 液化 流程 .市 预 冷 的 
N, -~ CH, 混合 工 质 膨 胀 制冷 液化 流程 丙烷 预 冷 混 
合 冷 齐 制 冷 液化 流程 等 多 种 形式 。 

四 川 空 分 经 过 多 年 努力 ,完成 了 混合 冷 剂 天 然 
气 液化 工艺 技术 、 天 然 气 液化 装备 集成 技术 、 天 然 
气 液化 冷 箱 集 成 技术 、 高 压 大 单元 针 焊 工艺 技术 的 
研究 ,开发 出 C3/MRC 丙烷 预 冷 混合 冷 剂 液化 工艺 
流程 ,取得 多 项 专利 技术 ,并 相继 开发 了 内 蒙古 兴 
圣 天 然 气 200 万 m'/d 天 然 气 液化 成 套装 置 、 张 家 
口 100 万 m vd LNG 混合 冷 剂 工艺 成 套装 置 、 博 爱 
三 峡 益 众 新 能 源 60 万 m /d LNG 设备 , 且 均 处 于 国 
内 领先 水 平 。 四 川 空 分 利 前 已 拥有 多 套 日 处 理气 
# 20 J m .30 万 m .50 万 m 的 LNG 项 目 业绩 ， 
有 多 套 60 万 m 《d 液 化 天 然 气 装置 投入 运行 。 四 川 


空 分 为 内 蒙古 兴 圣 生产 的 200 万 m /4 液化 天 然 气 
装置 已 于 2014 年 正在 投入 运行 ,为 山东 泰安 生产 
的 国内 最 大 的 260 万 md 液化 天 然 气 装置 也 已 投 
入 运行 ,虽然 这 两 套装 置 在 天 然 气 液化 行业 仍 属 中 
等 规模 ,但 它们 是 我 国 中 大 型 LNG 液化 装置 的 首 
创 , 是 自主 创新 .掌握 流程 技术 .实现 全 部 机 组 国产 
化 的 典范 ， Ae te Eee elt 
贡献 。 

行业 各 制造 企业 利用 气体 分 离 设 备 设 计 、 制 造 
技术 优势 ,开发 了 多 种 石化 产品 ,具体 如 下 

KREME CBT BRA RA ME LOK 
备 ,简称 乙烯 冷 箱 。 杭 氧 通过 自主 研发 ,攻克 了 多 
组 分 高 压 (4.0 ~ 8. 0MPa) 铝 制 板 翅 式 换 热 器 的 设 
计 计 算 、 制 造 等 难关 ,从 2010 年 以 来 研制 的 乙烯 冷 
箱 等 级 已 从 60 万 t/a 提升 到 120 万 t/a, Hp 120 
万 a 乙烯 冷 箱 是 目前 国内 最 大 等 级 的 乙烯 装置 ， 
装置 的 性 能 指标 和 技术 水 平 都 达到 了 网 类 产品 的 
国际 先进 水 平 。 

此 外 ， 耽 氧 还 在 丙烷 腊 氢 制 丙烯 中 低温 分 离 技 
术 的 研究 及 其 成 套 工艺 设备 ,合成 气 中 CH CO, 
H, 低温 分 离 技术 的 研究 及 其 成 套 工 艺 设 备 ,甲醇 
制 取 低 碳 烯烃 (MTO ) 中 低温 液化 技术 的 研究 及 其 
成 套 工 艺 设 备 ,合成 氨 中 低温 液 氮 洗 成 套 分 离 技术 
的 研究 及 其 成 套 工 艺 设 备 等 石化 行业 的 工艺 装备 
技术 研发 上 实现 突破 ,取得 了 业绩 ， EMAD 
了 同类 产 品 的 国际 水 平 。 

杭州 中 泰 深 冷 技术 股份 有 限 公司 (简称 杭州 中 
泰 ) 在 能 源 化 工 领域 的 深 冷 技术 开发 也 取得 了 一 些 
成 绩 。 杭 州 中 泰 生产 的 30 万 md LNG 装置 已 成 
功 开车 ,50 万 m?/d 和 60 F md LING 装置 正在 建 
设 中 ,为 华 锦 生 产 了 46 万 va 乙烯 冷 箱 ,并 在 丙烷 
脱氧 制 丙烯 中 低温 分 离 技 术 、 甲 醇 制 取 低 碳 烯 烃 
MTO DMTO 技术 的 研究 及 其 成 套 工 艺 设备 上 具备 

业绩 。 值 得 一 提 的 是 ,杭州 中 泰 具 有 为 年 产 

18 万 ~60 万 t GMAW ARE 10 多 套 原料 气 深 冷 
净化 液 氨 洗 装置 的 业绩 ,替代 了 进口 产品 。10 多 
套 设 计 压 力 高 达 7.6 ~9. 28MPa 的 大 尺寸 板 翅 式 换 
热 器 出 口 美国 。 为 中 石油 500 万 md LNG 装置 配 


套 的 采用 PFK 技术 的 丙烷 预 冷 器 ,以 及 为 400 万 
m/d 焦 炉 气 提取 LNG 装置 配套 的 板式 换 热 器 ,在 
设计 压力 . 换 热 器 尺寸 等 方面 均 达 到 了 国际 同类 产 
品 的 技术 水 平 。 | 

开封 黄河 空 分 开发 了 应 用 于 生物 天 然 气 新 能 
源 领 域 中 的 4 万 m/d 沼气 分 离 纯化 装置 ,并 于 
2012 年 12 月 31 日 一 次 调试 开车 成 功 。 该 产品 各 
项 指标 均 达 到 设计 要 求 , 并 符合 国家 相关 标准 。 

5. 变 压 吸附 (PSA ) 技 术 发 展 迅猛 

以 北大 先锋 、 天 科 股 份 、 上 海 瑞 气 等 为 代表 的 
变 压 吸 附 ( PSA ) 设 备 制造 企业 ,将 变 压 吸 附 制 氧 、 
fil SL. HAR CO/CO, 分 离 、 工 业 尾 气 回收 利用 等 
技术 广泛 应 用 于 石化 .化 工 、 冶 金 、 食 品 、 环 保 、 电 


子 .航空 等 行业 。 


PSA 制 氮 设备 技术 十 年 来 逐渐 走向 成 熟 。 目 
前 ,全 国 已 有 上 百 家 企 业 生 产 制造 PSA MAE, 
产品 规格 小 到 每 小 时 几 个 立方 米 , 大 到 2.5 万 mAh 
以 上 ,广泛 应 用 于 石化 、 化 纤 \ 食 品 等 行业 。 

VPSA 制 氧 设 备 技术 仍 以 北大 先锋 为 龙头 。 该 
公司 自主 研发 的 PU -8 吸附 剂 达到 了 进口 PSA 制 
氧 吸附 剂 的 先进 水 平 ,产量 从 10m /h 到 4 万 mh， 
纯度 在 21% ~ 93% 范围 内 可 调 , 其 中 大 型 PSA 制 
氧 设备 主要 应 用 于 冶金 工业 的 高 炉 富 氧 冶炼 。 

采用 变 压 吸附 工艺 分 离 一 氧化 碳 是 近年 来 国 
际 上 的 新 兴 技 术 。 北 大 先锋 以 高 效 吸附 剂 PU -1 
为 基础 ,开发 成 功 处 于 国际 领先 水 平 、 高 效 低 耗 的 
变 压 吸 附 分 离 一 氧化 碳 新 技术 ,解决 了 从 氮 或 甲烷 
含量 高 的 原料 气 中 分 离 出 高 纯度 一 氧化 碳 的 难题 ， 
设计 建成 多 套 大 型 一 氧化 碳 分 离 装置 ,为 高 炉 煤 气 
的 回收 和 综合 利用 提供 了 装备 ,给 用 户 带 来 了 巨大 
的 经 济 效益 ,获得 高 度 评 价 。2013 年 ,北大 先锋 为 
4655 He IH) 6.7 万 mh 高 炉 煤 气 提 纯 CO 装 
置 , 为 直 界 首 套 工业 装置 。2014 年 ,该 公司 为 新 疆 
天 业 集 团 有 限 公司 设计 制造 的 一 套 电石 炉 气 变 压 
吸附 提纯 CO/H, 装置 ,是 目前 国内 首 套 采用 电石 
炉 尾 气 合成 乙 二 醇 的 工业 装置 。 

天 科 股 份 将 变 压 吸 附 (PSA ) 技术 广泛 应 用 于 
提纯 氮气 装置 、 提 纯 二 氧化 碳 装置 .甲醇 裂解 制 氧 
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装置 .提纯 一 氧化 碳 装 置 . 粗 葵 加 氧 精制 装置 、 脱 除 
乙 烧 以 上 烃 类 组 分 装置 . 焦 炉 气 制 甲醇 工业 装置 
等 ,取得 丰硕 的 成 果 。2012 年 承接 建造 的 中 海 油 
惠州 炼油 分 公司 2 x 10 万 ms/h .5 万 m/h 3 套 变 
压 吸 附 变换 气 提纯 氢气 装置 技术 已 达到 国际 先进 
水 平 。 | 

6. 不 少 企业 开始 转型 升级 

伴随 着 我 国 制造 业 的 转型 ,行业 部 分 企业 也 由 
纯 制造 业 向 工业 服务 业 拓 展 。 行 业 企业 凭借 在 空 
分 设备 设计 、 制 造 大 型 空 分 装置 方面 的 领先 技术 、 
丰富 经 验 和 运营 管理 气体 公司 的 实践 基础 ,转向 工 
业 服 务 业 具 有 的 优势 如 下 :项 目 融资 的 便捷 ; 空 分 
技术 团队 为 设备 稳定 运行 提供 强大 的 技术 支撑 ; 专 
业 化 队伍 管理 ,保证 空 分 装置 运行 的 可 靠 性 、 安 全 
性 ,经 济 性 ;丰富 的 管理 经 验 、 工 艺 流程 先进 的 空 分 
设备 及 新 技术 的 应 用 ,保证 了 按 供 气 合同 持续 稳定 
供 气 ; 完 善 的 液体 物流 系统 ,优惠 的 气体 价格 等 。 

在 近 10 年 间 , 行 业 企业 向 工业 服务 业 转 型 发 展 
迅速 。 目 前 , 杭 氧 `. 四 川 空 分 、 陕 鼓 . 开 封 黄 河 空 分 、 
杭州 福 斯 达 、 北 大 先锋 、 上 海 瑞 气 等 企业 均 有 气体 投 
资 项 目 , 尤 其 是 杭 氧 ,充分 发 挥 其 在 设备 制造 领域 的 
优势 ,以 上 市 为 契机 大 力 发 展 气体 业务 ,目前 投资 的 
气体 产业 已 有 27 家 ,总 制 氧 容量 已 达 100 万 mh, 
投产 的 气体 项 目 年 工业 产值 已 突破 27 亿 元 。 

截至 2014 年 年 底 , 我 国 气体 分 离 设备 行业 企 
业 投 资 的 工业 气体 项 目 实现 产值 约 35 亿 元 , 占 到 
行业 总 产值 的 15% 。 . 

不 少 设备 制造 企业 向 设备 总 包 (EPT) 转 型 , 既 
负责 生产 制造 也 负责 安装 调试 , 即 交 钥匙 工程 。 杭 
氧 从 2010 年 起 组 建 了 工程 公司 ,向 用 户 提供 包括 
工程 设计 .土建 安装 成套 调试 等 一 条 龙 服务 ,取得 
良好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 四 川 空 分 .开封 空 
分 .杭州 福 斯 达 等 众多 厂家 也 均 为 用 户 提 供 服务 。 

7. 技 改 及 基建 技术 改造 及 基础 建设 

“十 二 五 ”期间 ,行业 企业 在 技术 改造 方面 投入 
TREAD ,物力 .财力 ,加 大 科研 投入 ,更 新 设备 ， 
建设 厂房 ,积极 扩充 产能 ,与 “十 一 五 " 相 比 ,科研 经 
费 投入 稳步 增长 ,土地 和 固定 资产 投资 高 速 增长 。 
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气体 分 离 设备 行业 产能 获得 空前 提高 ,产业 布局 得 
到 调整 ,产业 集聚 程度 进一步 加 强 , 集 聚 效 应 逐步 
显现 。 4 
BAER FE 20 亿 元 (其 中 国定 资产 投资 19. 7 亿 
元 ) 在 临安 市 青山 湖 工 业 园 区 新 建 杭 氧 大 型 空 分 设 
备 、 工 艺 压 缩 机 和 低温 泵 阀 制造 基地 ,新 制造 基地 
年 可 设计 、 制 造 40 余 套 大 型 空 分 设备 ,并 具备 
8 万 ~12 万 m wh 等 级 空 分 设备 的 制造 能 力 ,是 月 
前 世界 上 最 大 的 空 分 设备 设计 制造 基地 。 该 工程 
2006 年 开工 建设 ,2009 年 11 月 完工 ,2010 48 H 
杭 氧 及 下 属 的 16 家 企业 搬迁 人 驻 新 制造 基地 ， 
2012 年 迁 建 项 目 完成 竣工 综合 验收 。 为 方便 进行 
大 型 乙烯 冷 箱 、 特 大 型 空 分 设备 的 生产 制造 , H 
2010 年 起 , 杭 氧 开始 实施 用 于 制造 和 组 装 
10 万 m*/h 等 级 及 以 上 空 分 设备 和 百 万 吨 乙 烯 冷 箱 
的 重 跨 厂房 建设 项 目 。 该 项 目 位 于 京杭 运河 河上 畔 ， 
拥有 独立 的 300t 船 运 码头 ,并 配备 了 2 台 250t 起 
重 机 ,用 于 解决 大 型 产品 起 装 、 运 输 等 问题 。2011 
年 , 杭 氧 杭州 总 部 搬迁 至 中 山北 路 592 号 弘 元 大 
厦 , 杭 氧 迁 建 改 造 工 程 顺利 完成 ,改善 了 生产 经 洛 
环境 , 极 大 地 提高 了 杭 氧 的 生产 能 力 。 
四 川 空 分 为 克服 简阳 生产 基地 交通 等 条 件 限 
制 ,在 浙江 湖州 德清 县 建设 了 浙江 大 川 空 分 设备 有 
RAE, EE LNG 设备 ,大 型 空 分 部 机 等 业务 。 该 
基地 一 期 工程 占 地 面积 近 6. 67 万 m (100 亩 ) , 建 
筑 面积 3.57 万 m ,配备 了 大 型 起 重 设备 ,水 下 等 
离子 切割 设备 ,自动 焊 机 等 各 类 设备 230 RE), 
FEA 800t 自 备 码头 ,可 将 500t 的 超大 件 货物 通 
过 京杭 运河 直接 运 达 上 海港 。 该 项 目 现 已 建成 
投产 。 
开封 空 分 投资 28. 38 亿 元 ,在 开封 空 分 产业 区 
内 建设 了 “开封 大 型 空 分 及 化 工 设备 制造 项 贞 ,项 
目 占 地 面积 77.8 H m (1 167 E), BAR 
35.5 万 m: 。 主 要 建设 内 容 为 建造 大 型 空 分 设备 、 煤 
化 工 容 器 特种 容器 .板式 换 热 器 .填料 铝 管件 .机智 
精 加 工 及 总 装 的 生产 厂房 ;机 电 配 套 库 和 成 品 仓库 
等 生产 设施 ,总 配 电 所 、 换 热 站 ,污水 处 理 站 等 公用 
动力 消防、 环保 配套 设施 ;购置 焊接 精 加 工 \ 探 伤 、 


综述 


检测 试验 、 通 信 及 运输 等 设备 。 目 前 ,有 色 容 器 厂 、 ”地 ,组 建 了 中 空 能 源 公司 ,大 大 改善 和 提高 了 公司 
下 料 厂 , 填 料 铝 管 件 厂 , 板 式 厂 等 已 投入 生产 使 用 。 。 ”的 生产 能 力 。 


杭州 福 斯 达 2011 年 投资 2. 6 亿 元 ,在 杭州 余 8. 专利 (知识 产权 保护 ) 
杭 经 济 开发 区 征地 5 万 me ,新 建 空 分 设备 生产 基 “十 二 五 "期 间 ,企业 自主 创新 .专利 申请 和 知 
地 ,并 建设 了 2 台 1801.4 台 50+ 大 型 绕 管 设备 ,于 识 产权 保护 的 意识 不 断 增强 。 行 业 企业 更 加 注重 
2014 年 年 底 搬迁 完毕 。 ” 培育 自主 知识 产权 ,更 加 重视 以 专利 技术 进行 产品 


中 国 空 分 公司 为 发 挥 在 低温 存储 设备 等 方面 ”竞争 。“ 十 二 五 "期 间 气体 分 离 设 备 行业 主要 企业 
的 设计 制造 优势 ,在 浙江 省 嵊州 市 建设 了 生产 基 专利 情况 见 表 3。 


表 3 “十 二 五 "期 间 气体 分 离 设备 行业 主要 企业 专利 情况 


杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 .166 37 126 3 
开封 空 分 集团 有 限 公司 

四 川 空 分 设备 (和 集团) 有 限 责任 公司 
开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 

开封 东京 空 分 集团 有 限 公 司 

中 国 空 分 设备 有 限 公 司 

苏州 制 氧 机 股份 有 限 公 司 

上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 司 ， 





9. 标准 制 修订 项 行业 标准 已 完成 报批 程序 ,等待 批复 ;有 8 项 行 
“十 二 五 "期 间 ,气体 分 离 设备 行业 共 完成 了 业 标 准 已 完成 报批 程序 ,等 待 审核 ;有 5 项 标准 还 
23 项 国家 标准 及 行业 标准 的 制 修订 任务 。 其 中 ， ”在 制 修订 中 。 / / | 
报批 并 批准 实施 的 有 3 项 ,分 别 是 :《 低 压 透 平 膨胀 “十 二 五 ”期间 气体 分 离 设备 行业 标准 制 修订 
机 技术 条 件 》《 空 气 分 离 设备 用 离心 式 氧气 压缩 。 情况 见 表 4。 
机 》《 往 复活 塞 氧 气压 缩 机 网 状 阀 技术 条 件 》; 有 17 | 


表 4 “十 二 五 "期间 气体 分 离 设备 行业 标准 制 修订 情况 


要 | 草稿 完成 | ” 会审 | 报批 


低压 透 平 膨胀 机 技术 条 件 | 杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 12.1 |2012. 11. 19 |2013. 1 
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| 

2 |2010 -1486T-JB| ERAS BABS | 杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 2013. 11.5 | 2014.1| 完成 

3 |2010-1487T- JB} 大 中 型 空气 分 离 设备 | 杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 .5 | 2014.5.8 |2014.6| 完成 

4 |2010-1488T- JB). 低温 液体 贮 运 设备 使 | 杭州 杭 氧 低温 容器 有 限 | 2012.5 | 2013. 11.5 |2014.1| 完成 

用 安全 规则 | 公司 | | 
5 |2010 - 1489T - JB BRA IRA 杭州 杭 氧 低温 容器 有 限 |2014. 1. 2 |2014. 11. 25 未 完成 
22: 公司 E 

6 |2010 -1490T - JB 训 气 分 离 设备 用 低温 入 杭州 杭 氧 工装 奈 阅 有限 |2014. 1.2|2014. 11.25 |2015.3| 完成 
LE LANA it PEAR REF 公司 

7 |2010-1491T-JB} 空气 分 离 设备 用 离心 式 | 杭州 杭 氧 工装 泵 阔 有 限 |2014. 1. 2 |2014. 11. 25 |2015.3 完成 

低温 液体 泵 公司 
8 |2010 -1492T -JB| 空气 分 离 设 备用 离心 式 | 杭州 杭 氧 透 平 机 械 有 限 | 2012.1 |2012. 11. 19 |2013.1| 完成 
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.9 |2010-1493T-JB| 空气 分 离 设 备用 氧气 管 
道 技术 条 件 
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铝 制 空 气 分 离 设 备 制造 peer 限 公司 


中 国 空 分 设备 有 限 公司 
往复 活塞 氧气 压缩 机 网 | ， 开 封 空 分 集团 有 限 公司 


往复 式 低温 液体 泵 技术 | TNA ORE OAR 
无 润滑 往复 活塞 高 纯 氮 | MNZ 


限 责 任 会 司 
无 润滑 往复 活塞 式 高 压 MAREAD RAE] 


分 设备 (集团 ) 有 


杭州 杭 氧 低温 液化 设备 





.17|2012. 11. 1912 






2014. 1. 2 |2014. 11. 25 (2015. 





2014. 3. 1 |2014. 11. 25 








2013. 11.5 12014. 





2013. 5. 23| 2014. 11. 25 | 2 













有 限 公司 ee 
17 |2010-1501T-JB| MERRE 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 | 2012.5 |2014. 11.25 l 
18 |2010-1502T - JB] 真空 绝热 管道 杭州 杭 氧 低温 液化 设备 2013. 5. 23/2014. 11. 25 
| 有 限 公司 















2011 -1992T-JB| ARIES 


2011 — 1993T - JB 





化 铝 验 收 技术 条 件 

























21 |2011 -1994T-JB| HHS BRS HG 杭州 杭 氧 低温 液化 设备 | 2011. 12 2013. 11.5 |3 
技术 规范 有 限 公司 
22 |2011-1995T-JB) 增 讨 透 平 膨胀 机 技术 条 件 | ”四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 
限 责 任 公司 
23 |2013-0463T- JB} 空气 分 离 设 备用 金属 孔 | 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 | 2014. 5.8 


三 ,行业 发 展 中 存在 的 问题 

以 杭 氧 为 代表 的 我 国 气体 分 离 设备 行业 在 大 
型 ,特大 型 空 分 设备 制造 上 实现 了 国产 化 ,使 我 国 
成 为 世界 空 分 设备 的 制造 基地 ,我 国 制造 的 大 型 空 
分 设备 不 仅 在 国内 市 场 销售 ,也 进入 发 达 国 家 市 场 
与 国际 品牌 产品 同 台 竞争 。 但 是 ,我 国 气体 分 离 设 
备 行业 仅仅 实现 了 由 小 到 大 ,与 国际 品牌 产品 仍 有 
差距 ,主要 表现 在 : 


1. 为 大 型 空 分 设备 配套 的 关键 转动 部 机 未 能 


同步 实现 大 型 化 、 特 大 型 化 
为 大 型 .特大 型 空 分 设备 配套 的 关键 部 机 主要 
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指 大 型 的 空气 压缩 机 、 ' 增 压 机 、 高 效率 中 压 膨胀 机 、 
液体 膨胀 机 及 离心 式 液体 泵 ,这 些 产 品目 前 还 依赖 
进口 ,致使 6 万 mWh 等 级 以 上 的 大 型 \ 特 大 型 空 分 


设备 的 国产 化 率 目 前 仅 为 35% ~55% 。 

大 型 空气 压缩 机 组 ,空气 增 压 机 组 的 投资 额 占 
到 了 成 套 空 分 设备 总 投资 额 的 40% 以 上 ,而 目前 国 
内 大 型 空气 压缩 机 组 .空气 增 压 机 组 还 不 能 满足 市 
场 需 求 。 在 1 万 ~3 Amb 空 分 设备 中 ,国产 空 
压 机 组 . 增 压 机 组 的 占有 率 为 50% ~ 80% ;而 3 万 
m?/b 以 上 空 分 设备 所 需 的 空 压 机 组 . 增 压 机 组 则 
大 多 数 依赖 进口 。 陕 鼓 、 沈 鼓 近 年 来 生产 的 为 4 万 


m/h 空 分 设备 配套 的 大 型 空 压 机 、 增 压 机 已 进入 
市 场 , 陕 鼓 首 台 为 6 万 m/h 空 分 设备 配套 的 大 型 
空 压 机 、 增 压 机 也 已 研制 成 功 , 沈 或 也 在 着 手 特大 
型 空 分 设备 配套 压缩 宙 的 研制 。 目前 ,6 JT m/h 
以 上 空 分 设备 所 需 的 空 压 机 组 、 增 压 机 组 则 全 部 依 
赖 进口 。 

国产 化 的 大 型 空 压 机 、 增 压 机 在 等 温 效 率 、 可 
靠 性 等 方面 ,与 国外 (西门 子 . 阿 特 拉 斯 . 曼 透 等 ) 机 
组 仍 有 较 大 的 差距 ,未 能 取得 成 套 厂商 和 广大 用 户 
的 认可 。 空 压 机 与 增 压 机 的 落后 ,是 大 型 、 特 大 型 

空 分 设备 国产 化 率 不 能 提高 的 关键 所 在 ,需要 风机 
制造 企业 奋起 直 追 。 

透 平 膨胀 机 是 空 分 设备 的 心脏 部 机 之 一 ,其 效 
率 的 高 低 直 接 影 响 到 空 分 设备 的 能 耗 。 目 前 的 现 
状 是 :国内 成 套 外 压缩 流程 的 3 万 m/h 及 以 下 空 
分 设备 基本 采用 国产 的 低压 透 平 膨胀 机 组 ， 
3 万 m /h 以 上 的 空 分 设备 和 内 压缩 流程 空 分 设备 
采用 的 透 乎 膨胀 机 , 则 往往 选用 一 台 进 口 一 台 国 
产 ( 备 机 状态 ) 或 全 部 进口 。 国 产 的 透 平 膨胀 机 在 
大 型 化 方面 研究 不 够 , 据 调 查 与 国外 机 组 相 比 效率 
低 3% ~5% ,可 靠 性 方面 也 存在 着 一 定 的 差距 。 一 
些 流程 选用 的 液体 膨胀 机 在 国内 则 为 空白 ,只 能 依 
赖 进口 。 | 

RAB DARE RE PRA A 
Hi Ae De Yi Se VB Hh FS , A BE a, EE 
因 是 国产 液体 泵 在 低温 工作 环境 下 的 机 械 性 能 、 密 
封 性 能 .可 靠 性 等 与 国外 产品 存在 差距 。 

对 于 大 口径 的 低温 气动 调节 阀 、 截 止 阀 ,基于 
Ay SE PERS BEOK ,用 户 往往 选用 进口 产品 。 

国产 精 馅 塔 用 的 规整 填料 、 液 体 分 布 器 与 进口 
填料 在 精 馆 效率 和 可 靠 性 上 还 存在 一 定 的 差距 ,还 
有 不 少 用 户 选 用 进口 产品 。 

大 型 板 翅 式 换 热 器 ( 含 高 压板 翅 式 换 热 器 ) 昌 
已 可 完全 实现 国产 化 ,但 由 于 热力 计算 的 差异 和 起 
片 形式 少 等 原因 ,在 同样 换 热 效果 的 情况 下 ,国产 
换 热 器 的 体积 和 重量 比 进口 产品 要 大 得 多 ,造成 制 
MA LEFT o 

制造 过 程 中 用 的 不 同 口径 的 不 锈 钢 - 铝 接头 、. 钢 


-~ 铝 接 头 , 即 双 金 属 接头 , 虽 价 值 量 小 .投资 不 大 ,但 仍 
依赖 进口 ,这 说 明 我 国 在 焊接 方面 存在 差距 。 

空 分 设备 用 的 氧 、 氮 、 氢 等 气体 控制 仪表 、 分 析 
仪器 ,还 大 量 地 依赖 进口 。 

”2.. 气体 分 离 设 备 行业 自主 创新 能 力 不 足 

“气体 分 离 设备 行业 各 规模 以 上 企业 都 设 有 技 
术 中 心 ,也 有 一 定 的 资金 投入 ,但 技术 中 心 的 研究 
重点 还 停留 在 产品 设计 制造 工 艺 所 需 解 决 问题 的 
层面 上 ,未 进入 到 试验 研究、 开发 及 技术 提高 的 层 
面 上 ,表现 在 :近年 来 行业 中 不 少 企 业 更 新 设备 , 改 
进 生产 场地 ,制造 能 力 飞 速 上 升 ,但 至 今 行 业 中 没 
有 一 个 过 硬 的 技术 研发 机 构 , 各 企业 也 没有 像样 的 
试验 .研究 基地 ,缺乏 试验 装备 和 仪器 。 

科研 投入 少 , 据 统计 ,行业 中 产值 超过 10 亿 元 
的 大 中 型 企业 技术 开发 的 投入 占 销售 收入 的 比重 
为 2% 左右, 中 小 型 企业 则 少 的 可 怜 ,而 发 达 国 家 企 
业 的 研发 投入 占 销售 收入 的 比重 在 5% 以上。 

企业 技术 开发 人 员 忙 于 产品 设计 ,无 暇 顾及 收 
集 信息 、 技 术 研 发 .试验 论证 ,改进 提高 .自主 创 
产品 的 针对 性 精细 化 设计 不 够 ,特别 是 在 安 
全 性 设计 预测 可靠 性 的 细节 考量 方面 与 图 外 存在 
较 大 的 差距 。 

因为 缺乏 与 气体 分 离 相关 行业 的 技术 及 应 用 
研究 ,致使 企业 只 能 承接 制造 空 分 设备 ,不 能 制造 
空 分 设备 以 外 的 装备 。 | 

气体 分 离 设备 行业 涉及 低温 工程 领域 ,但 这 些 
年 来 ,行业 研发 生产 主要 集中 在 空 分 设备 .天然气 
液化 装置 上 ,对 于 低 于 液 氮 温度 的 工程 设备 .航天 
领域 的 工程 及 液 氢 . 液 氨 的 研究 及 应 用 技术 开发 ， 
几乎 停滞 不 前 。 

产 .学 . 研 介 和 人 核心 .产业 集群 的 合作 机 制 ， 尚未 
真正 有 效 运作 。 科 研 .高 校 等 技术 机 构 与 企业 和 产 
业 缺 乏 良 好 连接 ,大 学 与 科研 机 构 没 有 成 为 企业 创 
新 的 知识 源头 ,特别 是 科研 成 果 也 不 能 及 时 转化 为 
企业 生产 力 。 

3. 产品 质量 、 可 靠 性 有 较 大 差距 

部 分 机 电 产 品 性 能 落后 .质量 不 稳定 是 制约 成 
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套 气 体 分 离 设备 总 体 性 能 的 一 个 瓶颈 ,也 是 束缚 
内 产品 进入 国际 市 场 与 国外 产品 同 台 竞 争 的 梭 梅 。 
气体 分 离 设 备 具 有 安装 (更 换 ) 复 杂 `. 连 续 和 运转 时 间 
长 等 特点 ,配套 产品 质量 不 稳定 对 气体 分 离 设备 运 
行 的 影响 和 可 能 造成 的 损失 将 直接 影响 气体 分 离 
设备 的 技术 水 平和 市 场 竞 争 力 。 我 国 制造 的 各 类 
大 型 .特大 型 空 分 设备 及 天 然 气 液化 装置 ,其 技术 
性 能 指标 虽 能 达到 国外 同类 产品 水 平 ,但 往往 存在 
可 靠 性 不 高 的 问题 ,由 于 制造 过 程 中 的 精细 化 管理 
不 够 ,致使 各 种 小 错误 不 断 , 有 些 低级 错误 重复 性 
地 发 生 , 从 而 使 小 问题 酿 成 大 问题 ,这 也 是 用 户 在 
同等 条 件 下 选择 进口 产品 的 主要 原因 。 

男 外 ,在 产品 总 体 设计 \ 结 构 设 计 、 管 道 布置 等 
方面 ,存在 粗 . 大 、 稚 的 通病 ,经 浪费 材料 叉 不 美观 。 

4. 产能 过 剩 , 恶 性 竞争 加 剧 

经 过 几 十 年 的 发 展 ,我 国 气体 分 离 设 备 行业 的 
制造 能 力 虽 有 了 很 大 提高 ,我国 已 成 为 世界 气体 分 
离 设 备 制造 大 国 , 但 在 特大 型 空 分 设备 的 制造 上 还 
有 相当 部 分 依赖 进口 。“ 十 二 五 ”的 前 期 ,国内 经 济 
仍 保持 了 快速 发 展 的 势 尖 ,旺盛 的 市 场 需 求 培养 了 
大 量 的 企业 ,产能 快速 膨胀 ,这 一 现象 在 气体 分 离 
设备 行业 尤为 明显 。 到 了 “十 二 五 ”的 后 期 ,受到 国 
家 宏观 经 济 政策 调整 和 产业 结构 转型 的 影响 ,气体 
分 离 设备 市 场 快 速 转 和 人 低迷 ,市场 竞 争 加 剧 ,一 些 
企业 不 得 不 通过 恶性 竞争 的 手段 来 维持 其 市 场地 
位 ,竞争 环境 进一步 亚 化 。 

5. 空 分 设备 的 产业 链 不 够 完善 

气体 分 离 设备 是 成 套 设备 ,从 空气 过 滤器 、 压 
缩 机 SH EOL PRA aE Aas RAB SP E = 
bh RAT LEER, RET SLRS aE, 
而 针对 气体 分 离 设 备 所 需 的 特殊 配套 .专门 设计 、 
专业 制造 在 国内 尚未 形成 系统 的 产业 链 , 特 别 是 在 
大 型 .特大 型 空 分 设备 的 开发 上 ,许多 环节 缺乏 。 

6 人才 和 短缺、 创新 能 力 弱 

人 才 短 缺 、 创 新 能 力 弱 是 行业 企业 普遍 存在 的 
问题 。 两 者 之 间 存 在 一 定 的 因果 关系 。 目 前 ,企业 
最 为 缺乏 的 是 具有 宽阔 视野 .掌握 丰富 知识 的 综合 
性 领军 人 才 。 而 创新 需要 高 投入 ,要 求 企业 不 仅 掌 
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握 本 行业 的 前 沿 技术 .发展 方向 ,还 要 掌握 其 他 行 
业 新 技术 .新 工艺 新 材料 的 发 展 动向 。 

7. 共性 技术 研究 缺 位 

在 现行 的 体制 下 , 企业 间 的 技术 协作 相对 薄 
弱 , 研 发 方面 各 自 为 政 ,一 方面 人 力 WHER 
入 ,浪费 了 资源 ; 另 一 方面 ,一 些 共 性 的 技术 问题 
(特别 是 基础 性 的 共性 问题 ) ,由 于 不 直接 产生 效 
益 , 则 会 因为 研究 缺 位 而 迟 迟 得 不 到 解决 。 

四 “十 三 五 "发 展 思路 与 目标 

1. 经 济 增长 点 分 析 “ 

经 济 新 常态 将 成 为 “十 三 五 ”的 主旋律 ,新 常态 
所 带 来 转变 的 特点 是 :要 素 成 本 由 低 转 高 ,资源 供 
给 由 松 转 紧 , 环 境 约束 由 弱 变 强 , 需求 增长 由 快 变 
慢 , 经 济 发 展 速度 从 高 速 增长 转 为 中 高 速 增长 ,经 
济 结构 不 断 优 化 升级 ,经 济 发 展 的 驱动 力 由 要 素 驱 
动 .投资 驱动 转向 由 创新 驱动 。 

”从 气体 分 离 设备 应 用 的 各 个 领域 来 看 ,经 过 
“十 二 五 ”的 发 展 ,无 论 是 石油 ,化工 化肥, 冶金 、 建 
材 、 机 械 等 工业 ,还 是 光伏 产业 .电子 工业 ,产能 均 
达到 了 较 高 水 平 ,进一步 提高 产能 的 可 能 性 消失 ， 
这 势必 造成 气体 分 离 设 备 “十 三 五 ”期 间 在 上 述 这 
些 领域 内 的 应 用 大 幅度 减少 。 

但 也 应 当 看 到 :我 国 的 CDP 仍 将 保持 6.5% ~ 
1% 的 增长 ,气体 分 离 设 备 行业 仍 会 有 一 定 的 发 展 。 
市 场 化 取向 改革 和 走出 去 战略 的 实施 有 望 进一步 
激发 气体 分 离 设 备 行业 企业 的 活力 。 

(1) 石 化 行业 。 我 国 的 《石化 产业 规划 布局 方 
案 》 目 前 已 制定 完成 。 方 案 提出 ,将 推动 石化 产业 
集聚 发 展 ,重点 建设 七 大 石化 产业 基地 ,包括 大 连 
长 兴 岛 ( 西 中 岛 ) ,河北 曹妃甸 ,江苏 连云港 上 海 清 
泾 .浙江 宁波 .广东 惠州 福建 十 雷 , 同 时 推进 现代 
煤化 工 升级 。 围 绕 这 一 思路 ,石化 产业 “十 三 五 ” 规 
划 初 步 方案 提出 ,我 国 石 油 和 化 工行 业 的 重点 发 展 
方向 将 是 石化 产业 优化 .化 工 新 能 源 、 化 工 新 材料 、 
传统 化 工 升级 四 个 方向 。 这 将 给 气体 分 离 设 备 行 
业 中 的 空 分 设备 、 变 压 吸附 设备 带 来 发 展 空间 。 

(2) 煤 化 工行 业 。“ 十 二 五 ”期 间 国家 批复 的 、 
新 型 煤化 工 示 范 项 目 ,大 部 分 还 未 实施 。 这 些 新 型 


煤化 工 项 目 对 空 分 设备 的 需求 总 投资 额 约 为 200 
亿 元 , 按 制 氧 容量 需求 估算 , 单 套 8 万 ~10 万 mh 
等 级 的 空 分 设备 需求 量 大 约 为 100 套 。15 PRR 
深加工 国家 示范 工程 项 目 需要 配套 的 空 分 装置 供 
气量 达到 600 亿 m ,相当 于 60 套 10 F m/h 等 级 
的 空 分 装置 。 这 些 项 目 主要 集中 于 晋 、 陕 . 蒙 、 宁 和 
新 绪 区 域 , 在 “十 三 五 "期 间 将 为 气体 分 离 设 备 行业 ， 
特别 是 大 型 特大 型 空 分 设备 提供 较 大 的 发 展 空 间 。 

(3) 工 业 节 能 减 排 对 气体 分 离 设 备 的 需求 。 随 
着 我 国 经 济 发 展 ,我 国 CDP 已 达到 世界 第 二 ,能 源 
消耗 量 位 居 世 界 第 一 ,温室 气体 排放 量 已 居 世 界 第 
一 ,而 且 近 年 来 还 在 不 新 快速 增长 。 可 以 预见 ,在 
不 远 的 将 来 我 国会 超越 美国 ,成 为 世界 第 一 大 经 济 
体 , 提 高 能 源 利用 效率 ,降低 单位 能 耗 ,控制 废气 污 
染 的 重要 性 逐渐 凸显 ,节能 减 排 任重道远 。 这 为 气 
体 分 离 设备 产品 提供 了 长 期 的 用 武之 地 。 o 

冶金 工业 ( 炼 钢 、 炼 铁 \ 有 色 冶 炼 ) 淘 汰 落后 产 
能 过 程 中 的 企业 整合 规模 增 大 设备 更 新 ,以 及 增 
加 氧 用量 提高 热效率 节能 和 增加 氮 用 量 加 强 环保 
力度 ,加 上 我 国 不 少 空 分 设备 服役 年 限 已 到 ,这 些 
因素 带 来 对 大 型 空 分 设备 的 需求 。: | 

石化 、 冶金 工业 加 强 对 各 种 气体 的 综合 利用 ， 
减少 尾气 排放 ,提高 石化 产品 的 价值 ,也 带 来 对 变 
压 吸附 制 氮 设备 、 各 种 有 用 气体 回收 设备 及 转换 设 
备 , 余 压 余 能 回收 装置 等 设备 的 需求 。 

提高 热效率 ,降低 污染 物 排放 是 电力 工业 、 建 
材 行业 今后 发 展 的 趋势 ,在 这 方面 低 纯度 氧 设备 、 
变 压 吸附 设备 、 膜 分 离 设 备 将 有 所 作为 。 

(4) 液 化 天 然 气 产 业 。 液 化 天 然 气 占 我 国 能 源 
的 比例 在 不 断 上 升 ,到 2020 年 ,其 占 能 源 消耗 的 比 
例 将 从 目前 的 5% 提 高 到 10% ,对 液化 天 然 气 装备 
的 需求 也 将 增长 。 针 对 气体 分 离 设备 行业 而 言 , 液 
化 天 然 气 装置 主要 有 大 型 液化 天 然 贮 槽 、 汽 化 器 、 
液化 天 然 气 装置 .运输 槽 车 及 加 气 站 等 。 

随 着 我 国 煤层 气 、 页 岩 气 等 开发 利用 逐渐 增 
加 ,势必 带 来 非常 规 天 然 气 液化 ,低温 贮存 ,输送 等 
问题 ,这 也 给 气体 分 离 设备 带 来 一 定 规模 的 市 场 需 
求 量 。 | 
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(3) 新 能 源 装备 。 从 世界 技术 发 展 的 趋势 来 
看 ,清洁 能 源 、 环 境 保护 \ 尖 端 技术 是 发 展 重点 。 氢 
气 作为 无 污染 能 源 已 经 进入 应 用 领域 ,工业 气体 已 
经 超出 了 生产 原料 的 范畴 ,成 为 能 源 的 载体 。 清 洁 
能 源 领域 一 旦 成 熟 ， I EA 
的 市 场 空 间 。 

伴随 着 国内 经 济 结构 的 转型 ,尖端 产品 (特别 
是 电子 产品 ) 的 发 展 速度 加 快 ,市 场 对 于 特种 气体 
的 需求 会 有 较 快 的 增长 。 因 此 ,气体 分 离 设 备 行 业 
应 当 加 强 特 种 气体 制造 设备 的 研发 。 

《6)“ 走 出去" 战略。 目前 , 林 德 ,法国 液化 空 
气 集团 等 企业 高 度 关注 新 兴 经 济 体 市 场 ,新 兴 经 济 
体 是 其 近 几 年 营业 收入 增长 最 快 的 区 域 ,如 印度 、 
马来西亚 、 印 度 尼 西亚、 越南 等 发 展 中 国家 对 工业 
气体 的 需求 近年 来 增长 较 快 。 国 内 企业 应 抓 住 这 
一 市 场 机 过 ,扬长 避 短 ,实施 “走出 去 "战略 ,特别 是 
我 国 提出 的 “一 带 一 路 ”战略 ,在 实施 过 程 中 涉及 的 
东南 亚 \ 南 亚 、 西 亚 地 区 均 为 发 展 中 国家 ,重工 业 正 
在 发 展 中 ,将 需要 大 量 的 气体 分 离 设 备 。 

(7) 企 业 转 型 升级 。 就 行业 的 现状 而 言 ,本 行 
业 的 大 部 分 企业 还 是 以 产品 为 核心 ,在 拓展 产品 服 
务 .提升 产品 的 附加 价值 方面 尚 有 很 大 的 空间 。 因 
此 ,应 当 花 精力 去 挖掘 产品 的 服务 价值 ,从 而 提高 
产品 的 整体 价值 。 

2. 发 展 思 路 

继续 推动 特大 型 空 分 设备 国产 化 ,在 完全 掌握 


成 套 集成 技术 的 基础 上 ,实现 配套 关键 部 机 的 国 


产 化 。 

产品 向 高 如 质 、 性 能 更 优良 化 、 集 成 化 发 展 。 

力争 在 特种 气体 ,高 纯 气 体 、. 稀 有 气体 等 应 用 
研究 上 取得 实质 性 进展 。 

推进 低温 工程 .石化 领域 相关 产品 的 研究 ,万 
其 是 天 然 气 领域 。 
搭建 试验 研究 中 心平 台 ,开展 空 分 设备 机 理 的 
研究 。  - | 
3. 重点 发 展 方向 与 发 展 目标 

(1) 实 现 特大 型 空 分 设备 的 研制 和 产业 化 推 
广 。“ 十 三 五 "期间 ,构建 完成 集 安全 经济 稳定 于 
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一 体 的 大 型 及 特大 型 空 分 设备 , 实现 8 万 ~ 
12 万 m /h 等 级 空 分 设备 的 研制 和 市 场 化 推广 ,并 
展开 15 万 m/h 等 级 空 分 设备 的 技术 准备 工作 。 
其 中 ,6 万 m/h 等 级 及 以 下 空 分 设备 的 国内 市 场 
占有 率 达 80% 以 上 ,3 万 ~12 万 m/h 等 级 空 分 设 
备 的 国内 市 场 占有 率 达 50% 以 上 。 

(2) 实 现 大 型 .特大 型 空 分 设备 及 配套 机 组 的 
国产 化 。 通 过 与 风机 、 泵 立 等 行业 共同 研发 ,形成 
国产 空 分 设备 的 产业 链 , 进 一 步 提 高 大 型 .特大 型 
空 分 设备 的 国产 化 率 。 其 中 ,6 万 m/h 等 级 及 以 
下 成 套 空 分 设备 的 国产 化 率 从 目前 的 50% ~70% 
提高 到 90% 以 上 ,主要 是 提高 配套 空 压 机 、 增 压 机 
的 效率 与 可 靠 性 , 最终 实现 真正 的 国产 化 ; 
6 万 m 7h 等 级 以 上 的 成 套 空 分 设备 的 国产 化 率 从 
目前 的 35% 提 高 到 80% 以 上 。 

对 于 特大 型 空 分 设备 配套 的 空 压 机 、 增 压 机 、 
关键 阀门 .高压 低温 液 体 泵 、 中 高 压 膨 胀 机 、 关 键 异 
金属 接头 等 ,通过 协会 .科技 部 .工信部 等 国家 部 委 
立项 .资助 ,成 套 厂 家 与 专业 生产 厂家 协同 攻关 , 提 
高 行业 成 套 能 力 和 技术 水 平 。 

(3) 产 品 水 平 上 台阶 。 通 过 3 ~5 年 的 努力 ,加 
大 技术 创新 和 精细 化 管理 的 力度 ,在 流程 单机、 外 
配套 、 系 统 成 套 .工程 设计 等 各 个 方面 管控 质量 ,使 
国产 大 型 .特大 型 空 分 设备 的 节能 性 .可 徘 性 :安全 
性 有 较 大 幅度 提高 ,达到 国际 品牌 公司 同类 产品 的 
水 平 。 可 采取 以 下 措施 与 手段 :制造 企业 推广 “6S” 
管理 .MRP 管理 ,提高 各 企业 的 管理 水 平 ;开展 低 
温 专 业 设 备 制造 工艺 研究 ,改进 现 有 制造 工艺 , 降 
低 制 造成 本 ,保证 制造 质量 ;企业 更 新 制造 装备 ,如 
自动 焊 机 、 数 控 机 床 及 各 类 检测 设备 等 ,确保 加 工 
精度 与 质量 ;对 于 2 万 mh 以 下 的 空 分 设备 推荐 
厂 内 组 装 的 生产 方式 ,以 减少 安装 过 程 中 的 失误 。 

(4) 实现 稀有 气体 提取 技术 的 国产 化 。 开 展 
氰 .和 拨 、 氛 、 氨 等 特种 气体 及 纯 氮 、 纯 所 等 电子 纯化 
气 提 取 技 术 的 研究 ,特别 是 从 天 然 气 中 提取 氮气 技 
术 的 研究 ,并 实现 国产 化 。 同 时 ,开展 对 稀有 气体 、 
高 纯 气体 、 混 合 气体 应 用 技术 的 研究 ,开辟 气体 市 
场 应 用 的 新 局 面 。 
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(5) 力 争 在 天 然 气 装备 产业 中 占有 较 大 的 份 
额 。 掌 握 常 规 和 非常 规 天 然 气 液化 工艺 技术 及 关 
键 设备 研制 ,推广 应 用 于 500 万 t/a 以 上 级 别 的 天 
然 气 液化 项 目 中 ,进一步 拓展 石化 低温 工程 及 相关 
产业 链 应 用 领域 。 至 2020 年 ,气体 分 离 设备 用 于 
液化 天 然 气 产业 链 中 的 产品 占 全 行业 的 比例 达 1/3 
以 上 。 

(6) 加 大 技术 投入 ,培育 行业 技术 研发 中 心 。 
鼓励 企业 建立 和 完善 技术 中 心 ,加 大 技术 投入 , 开 
展 特大 型 空 分 设备 成 套 技术 、 配 套 部 机 等 相关 技术 
的 研发 ,开展 石油 化 工 、 煤 化 工 等 领域 工业 气体 的 
应 用 研究 , 以 及 低温 工程 技术 的 研究 ,结合 项 目 提 
升 产品 开发 、 制 造 水 平 ,提高 产品 可 靠 性 。 

(7) 培 育 一 批 专 、 精 、 特 企业 , 创 民 族 品 牌 。 豆 
励 和 扶植 少数 企业 做 大 ,使 其 成 为 气体 分 离 设备 行 
业 的 大 型 成 套 企 业 ,如 杭 氧 、 开 封 空 分 .四 川 空 分 
等 ,成 为 可 与 世界 品牌 企业 竞争 的 民族 品牌 企业 。 
同时 , 也 要 鼓励 和 培育 一 批 能 生产 制造 特色 设备 的 
中 小 型 企业 ,风化 专业 分 工 , 生 产 特色 产品 ,配套 于 
大 型 品牌 企业 。 如 生产 中 小 型 空 分 设备 . 纯 氮 设 
备 、 低 温 液化 装置 、 透 平 脱 胀 机 A ae IK 
AS .低温 醒 车 低温 和 泵 、 低 温 阀门 、 变 压 豚 附设 
备 、 膜 分 离 设 备 、 低 温 管件 、 密 封 件 等 产品 的 专业 企 
业 ,使 行业 产品 各 具 特 色 , 达 到 国际 一 流水 平 。 

(8) 常 温 的 气体 分 离 技 术 将 占据 一 定 市 场 份 
额 。 变 压 吸 附设 备 由 于 具有 能 耗 低 、 起 动 快 .适用 
范围 广 、 技 术 设 备 简单 成 熟 等 特点 ,因而 越 来 越 受 
到 冶金 .石化 .建材 等 行业 节能 减 排 、 低 纯度 用 气 、 
气体 提纯 领域 的 欢迎 。 预 计 在 “十 三 五 ”期 间 变 压 
吸附 设备 将 有 很 好 的 发 展 ， 占据 气体 分 高 设备 行业 
1/4 ~ 1/3 的 市 场 。 

气体 膜 分 离 技 术 近 年 来 发 展 较 快 , 既 有 采用 进 
口 膜 的 成 套 机 组 ,也 有 采用 国产 膜 的 成 套 技术 。 目 
前 ,渗透 膜 的 技术 寿命 已 突破 8 年 , 膜 气 体 分离 技 
术 逐 渐 走向 成 熟 。 预 计 “ 十 三 五 ”期 间 在 一 些 纯度 
要 求 不 高 场合 ,气体 膜 分 离 技术 将 得 到 广泛 的 应 用 
推广 ,有 一 个 快速 发 展 阶段 ,生产 膜 分 离 设 备 的 厂 
商 将 增加 ,规模 得 到 扩展 。 


(9) 实 施 “ 走 出 去 " 战略。 实施 “走出 去 ”是 我 
国 气体 分 离 设备 行业 发 展 壮大 后 的 必然 选择 ,也 是 
发 展 我 国外 向 型 经 济 的 必由之路 ,因此 ,加 大 行业 
产品 的 对 外 宣传 ,扩大 出 口 是 行 业 “ 十 三 五 "期间 的 


一 项 重要 工作 。 行 业 企业 要 利用 好 我 国 提出 的 “一 


这 一 路 "战略 ,使 我 国 的 气体 分 离 设 备 全 面 走 问 世 
界 , 将 行业 剩余 的 产能 在 世界 各 地 消化 。 开 拓 我 国 
产品 在 印度 .马来西亚 .印度尼西亚 越南 等 国家 的 
市 场 ,将 气体 分 离 设 备 的 年 出 口 产值 从 目前 的 10 
亿 元 提升 到 30 亿 元 的 水 平 。 同 时 ,培育 几 个 具有 


国际 竞争 力 的 大 型 跨国 公司 ,并 在 国外 建制 造 生产 


基地 和 气体 公司 。 

(10) 开展 深 低温 领域 和 海洋 工程 所 需 气 体 分 
离 设 备 的 研究 与 开发 。 随 着 我 国航 天 工业 的 发 展 ， 
液 氮 温度 以 下 的 空间 装备 .试验 装备 的 研制 成 为 必 
然 。 气 体 分 离 设备 行业 应 承担 起 此 重任 ,开展 工业 
液 氢 、 液 所 装置 及 深 低 温 试验 装备 的 研制 开发 。 


随 着 我 国 海洋 经 济 的 发 展 ， 开展 在 海洋 环境 下 
应 用 的 气体 分 离 设备 及 相关 机 组 研制 开发 ,将 成 为 


行业 技术 发 展 的 一 个 方向 。 
(11) 加 快 传统 制造 业 向 制造 服务 业 的 转型 。 
我 国 气体 分 离 设备 行业 已 在 传统 制造 业 向 现代 制 


造 服务 业 转 型 中 迈 出 了 一 步 ,在 今后 5 ~ 10 年 中 还 


要 加 大 投入 、 加 快 步伐 ,具体 发 展 思 路 如 下 :一 是 以 


空 分 设备 产业 为 主体 向 两 头 延伸 ,上 游 重点 发 展 工 
程 成 套 服务 业务 ,下 游 重点 发 展 工业 气体 业务 ,加 
强 工业 气体 应 用 研究 ;二 是 要 “ 拓 横 向 " , 即 在 发 展 
成 套 空 分 设备 和 关键 配套 机 组 业务 的 同时 ,兼顾 横 
向 发 展 石化 低温 相关 产业 和 具有 竞争 优势 的 特色 
产品 ,如 乙烯 冷 箱 . 液 氮 洗 冷 箱 和 LNG 冷 箱 等 业 
务 ,以 及 低温 工程 领域 的 设备 ; 三 是 在 保持 国内 市 


© 场 占有 率 的 同时 开拓 国际 市 场 ;四 是 “做 精品 ”, 即 


不 断 改进 和 完善 现 有 的 管理 体制 和 生产 组 织 方式 ， 


”加 强 协 作 、 提 高 效率 追求 卓越 .制造 精品 。 


预计 至 2020 年 ,我 国 气体 分 离 设备 行业 将 形 
成 低温 工程 装备 制造 和 气体 生产 三 大 产业 板块 三 


分 天 下 的 局 面 。 


4. 措施 建议 
”建议 协会 在 以 下 几 个 方面 发 挥 作用 :在 解读 国 
家 宏观 经 济 政策 及 相关 行业 的 产业 政策 方面 为 企 
业 提 供 指 导 ; 对 本 行业 的 发 展 提出 指导 性 的 意见 和 
建议 ;利用 协会 的 桥梁 纽带 作用 ,为 企业 搭建 交流 、 
协同 的 平台 。 
5. 重大 技术 装备 共性 技术 及 标准 制 修 订 计 划 
““ 十 三 五 ”气体 分 离 行业 重大 技术 装备 产品 目 
录 见 表 5。“ 十 三 五 ”气体 分 离 设备 行业 重点 攻关 
共性 技术 见 表 6。 


RS “十 三 五 "气体 分 离 行业 重大 技术 装备 产品 品 自 有 录 


编号 主要 技术 指标 需 突破 的 关键 技术 


1. 工程 成 套 技术 ; 
2. 空 压 机 , 增 压 机 等 关键 核心 技术 ; 
3. 特大 型 精 馏 塔 .冷凝 燕 发 器 及 板 却 


10 万 ~ | 氧 产量 ;10 万 ~15 万 mh; 
15 万 m/h | 氧 纯度 .99. 6% 
等 级 空 分 
















市 场 需求 预测 
| BEARRA E 
制 油 、 煤 制 烯 烃 \ 煤 制 甲 
Be 煤 制 二 甲 醚 ,1GCC 等 














设备 式 换 热 器 关键 技术 ; 为 代表 的 新 型 煤化 工行 
4. 中 压 膨 胀 机 液体 和 踪 平 膨胀 机 核心 | 业 的 兴起 ,将 极 大 促进 对 
技术 ; 大 型 \ 特 大 型 空 分 设备 
5. 径 向 流 分 子 第 吸附 器 技术 ; 的 需求 ,特别 是 10 万 ~ 
6. 阀门 ,管道 .结构 件 等 技术 15 万 m/h 等 级 的 特大 
| : 型 空 分 设备 的 需求 量 将 
| | | | 极 大 提高 
2 常 压 贮 槽 | 容积 :5 万 m (LNG) 单 容 吊 顶 铅 的 设计 和 开发 液化 天 然 气 装备 市 场 












的 开发 配套 
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(8) 


‘ | 需 突破 的 关键 技术 | 市 场 需求 预测 






主要 技术 指标 













aawa] | BBL Oe EJ: 0.8~ | 1.1000m* 真空 粉末 绝热 楼 的 设计 应 用 于 大 型 液 氧 . 液 氨 
| ”| 和 开发 ; 贮存 系统 及 液化 天 然 气 
2 应 变 强化 技术 的 应 应 用 中 转 站 等 
氧气 透 平 | 气量 :8 H m/h; EJ :3. 0MPa 满足 8 万 ma 等 级 外 压缩 空 分 设备 和 
| 应 用 


配套 , 氧 压 机 确保 行业 领先 水 平 


配套 于 10 万 ~1S 万 
m Ah 等 级 窄 分 设备 中 


”满足 15 万 mAh 等 级 空 分 设备 所 有 配 
套 阀 门 的 国产 化 ,包括 : 
(1)DN1800 =# 0; 

(2) DN200 .PN100 高 压 液 控 节 流 闪 

| (3) DN400、PN160 高 压 氧 气 放空 全 
MONEL 调节 阀 ; E | 

O (HOLIN 用 低温 阅 阀 及 上 装 式 低温 

FRB | 













配套 于 特大 型 空 分 设 
备 、 大 型 LNG 液化 装 
置 中 | 


| L 流量 5m'/h, 扬程 800m 及 以 下 的 
高 压 液 氧 泵 全 面 替代 进口 ; | 
2. 流量 600 ~ 800m? Zh .扬程 60m 的 超 
| ORE 

3. LNG WAEA LNG RAR 












iF 过 SFE, 利用 天 然 气 
和 非常 规 天 然 气 资源 , 具 


混合 制冷 剂 压缩 机 等 关键 技术 ; 
2. RRR AVAR PREKE: 













大 型 LNG 单 套 液化 天 然 气 能 力 = 550 




































3, 大 型 天 然 气 液化 装置 成 套 工程 技术 | 有 良好 的 经 济 效益 和 社 
的 研发 ;。 … | 会 效益 。LNG 将 是 一 个 
4. 大 型 LNG 板 翅 式 换 热 器 冷 箱 ; 很 有 发 展 前 景 的 行业 
“5. 轨道 式 球阀 .高 压低 温 节 流 阐 的 
研制 | 
高 压板 起 | 设计 压力 :10.0 ~ 14. 0MPa | 1 确定 高 压 翅 片 .高 压 导 流 片 的 型 式 ; | ”应 用 于 各 种 高 压 工艺 
: 2. 试制 高 压 翅 片 . 导 流 片 ; 流程 
3. 研发 真空 针 烛 工艺 , 厚 壁 封 头 焊接 
工艺 攻关 
大 型 LING | 直径 : 6m; KE: 60m; 重 | L 绕 管 式 换 热 器 设计 计算 研究 ,各 种 | ”应 用 于 天 然 气 液化 装 
绕 管 式 换 热 | 量 :400t | 介质 的 传 热机 理 研究 ; 置 .石化 气体 提纯 .分 离 
器 冷 箱 2. 绕 管 式 换 热 器 制造 工艺 的 研究 装置 中 
开架 式 | 气 化 能 力 :180 ~ 240t/h; 1s 1. 气 化 器 的 传 热 设 计 计算 研究 应 用 于 大 型 液化 天 然 
海水 气 化 | 计 压 力 :>14MPa 气 接收 站 





2. 铅 材 的 防腐 研究 
器 (ORV) | 


( 续 ) 


编号 主要 技术 指标 | 需 突破 的 关键 技术 | 市场 需求 预测 
稀有 气体 | Kr:99.9999% ;Xe:99.999 5%;| 1. 最 佳 的 流程 组 织 . 精 准 的 流程 参数 | 氮 、 握 应 用 于 照明 ,中 
过 | 了 :99. 999 5% ;Ne:99.995% | 计算 ; | 空 玻璃 平板 电视 ,电子 
SE BLE 阀门 的 选 型 配置 ， ”| 芯片 空间、 卫星、 医疗 等 

3. 核心 单 体 设备 的 设计 制造 领域 





电子 气体 | PPb 级 超 高 纯 满足 大 规模 量 产 工厂 对 电子 气体 大 流 广泛 应 用 于 薄膜 、 刻 
制 取 与 供应 量 、 不 间断 和 稳定 输送 的 要 求 th B2 AME PK 
装置 | 等 工艺 | 


化 工 过 | 采用 低温 精 馏 法、 吸附 法 以 及 二 者 而 | 应 用 于 CO ~ HH 的 分 
BABA 合 等 不 同 流程 ,达到 降低 初 投资 与 能 耗 | 离 与 提纯 、CH, 的 提纯 、 
分 离 装 置 的 目的 | | 丙烷 脱 氢 等 


7 万 ~| 流量 :34 万 ~41 万 m/h 1. TARERE N 包括 时 轮 . 扩 压 预计 未 来 5 年 ,8 万 ~ 
8 A m’/h 23 | AEH: 0.08 ~ 0.1MPa; 出 口 | Bae; 12 万 m/h 等 级 空 分 设 
分 设备 用 单 | 压力 :0.6 ~ 0.65MPa; 多 变 效 | 2. 定子 结构 优化 ， 改善 转子 稳定 性 备 的 国内 市 场 需求 量 将 
轴 空 压 机 “| 率 :87% ~ 89%; 机 组 工 况 :| 3. 导 叶 结构 优化 | 超过 100 套 
70% ~105% ;机 组 振幅 达到 国 | 4 转子 装配 及 高 速 技术 ， REIZ 
际 先进 水 平 优化 


流量 :34 万 ~41 万 mayh; 进 | 1: 单元 模型 级 技术 ,包括 叶轮 ,. 护 压 | ”预计 未 来 5 年 ,8 万 ~ 
8 万 mVh 空 | 口 压力 ;0.08 ~0.1MPa; 出 口 | RRE; 12 万 m/h 等 级 空 分 设 
分 设备 用 多 | 压力 :0.6 ~ 0.65MPa; 多 变 效 | 2 轴 系 稳定 性 优化 设计 ; ”| 备 的 国内 市 场 需求 量 将 
轴 空 压 机 | 率 ; 87% ~ 89%: HLA LE: . 大 型 齿轮 箱 ( 含 中 间 情 轴 ) 设计; 超过 100 套 
70% ~105% ;机 组 振幅 达到 国 | 4 大 直径 齿轮 制造 工艺 ; 
际 先进 水 平 7 5, 导 叶 结构 优化 ; 
. 新 涂 层 工艺 ; 
. 型 环 间隙 优化 ; 
- 管 路 振动 分 析 ; 
. 转子 装配 及 高 速 技术 , 试车 工艺 


8 万 ~ | 流量 :和 万 ~62 万 m/h; 进 | 1. 轴 向 进 气 轴 流 段 研究 ; 预计 未 来 5 年 ,8 万 ~ 
12 万 m/h | 口 压力 :0.08 ~ 0. 1MPa; 出 口上 2. 轴 流 段 基本 级 和 离心 段 基本 级 12 万 wh 等 级 空 分 设 
空 分 设备 用 | 压力 :0.6 ~ 0. 6SMPa; 多 变 效 | 开发 ; 备 的 国内 市 场 需 求 量 将 
轴 流 + 离心 | 率 :89% ~ 91%; 机 组 工 况 :| 3. 整 机 结构 优化 超过 100 套 

70% ~ 105% i 


流量 :5 万 ~24 万 mh; 进 | 1. 多 轴 系 稳定 性 优化 ; 预计 未 来 5 年 ,8 万 ~ 
8 万 mm/h 空 | 口 压力 :0.5 ~0.6MPa; 出 口 压 | 2 轴 端 密封 优化 设计 ; ; 12 万 mA 等 级 空 分 设 
分 设备 用 多 | 力 :4 ~ 7.5MPa; 多 变 效 率 :| 3. 端 齿 结构 强度 优化 ; 备 的 国内 市 场 需求 量 将 
87% ~89% ;机 组 工 况 :70% ~ . 级 间 管 路 布局 优化 ; 超过 100 套 
105% ;齿轮 箱 损 失控 制 在 | 5 五 轴 齿 轮 箱 设计 ; 
3.5% Z 6. 转子 高 速 工 艺 优化 ; 
7. 叶轮 整体 加 工 工艺 优化 
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“主要 技术 指标 





( 续 ) 
需 突破 的 关键 技术 “| -市场 需求 预测 


入 口 流量 :20 万 wm/h; 入 口 | L TAREE 预计 到 2020 年 LNG 


ING 装置 | 压力 ， 0.12MPa; 出 口 压力 : 
ad, | 用 丙烯 离 |2.2MPa; 整 机 多 变 效 率 :85% ; 


析 技 术 ; 用 量 达 2 400 Z m? 每 年 
”2. 节能 型 高 能 量 头 、 大 流量 系数 模型 将 产生 数 十 套装 置 的 市 


叶轮 名 义 直径 :1 410mm; 轴 功 | 级 开发 场 需求 
率 :55 000kW 


i ll 考虑 气流 激 振 因素 的 转子 稳定 性 分 | ”预计 到 2020 年 LNG 
:| 析 技 术 ; | 用 量 达 2 400 亿 m ,每 年 
2. 节能 型 高 能 量 头 .大 流量 系数 模型 | 将 产生 数 十 套装 置 的 市 


叶轮 | 级 开发 z “| 场 需求 


名义 直 径 : 1 100mm ; ; 轴 功 率 : | 


36 000kW 


名 义 直 径 :1 300mm: 轴 功率 : 


47 000kW 





lL. 考虑 气流 激 振 因素 的 转子 稳定 性 分 预计 到 2020 年 LNG 
:| PTA; ” pp W 用 量 达 2 400.42 m ,每 年 
”2. 节能 型 高 能 量 头 、 大 流量 系数 模型 | 将 产生 数 十 套装 置 的 市 
ers | 场 需求 


1 大 型 机 组 低温 设计 和 制造 技术 ; : 预计 到 2020 年 LNG 
. 大 流量 系数 、 高 能 头 基本 级 的 开发 ，| 用 量 达 2 400 亿 mw ,每 年 
. 大 功率 高 速 直 联 同步 电动 机 研发 ”| 将 产生 数 十 套装 置 的 市 


1. 大 型 机 组 低温 设计 和 制造 技术 ; 。 | ”预计 到 2020 年 LNG 


2. 大 流量 系数 .高 能 头 基本 级 的 开发 ; | 用 量 达 2 400 亿 m ,每 年 
. 大 功率 高 速 直 联 同步 电动 机 研发 | 将 产生 数 十 套装 置 的 市 
场 需求 


表 6 “十 三 五 "气体 分 离 设备 行业 重点 攻关 共性 技术 


空 分 设备 核心 技术 和 产品 的 研究 


从 天 然 气 ,中 提取 氨 技 术 的 研究 


| 液 氨 技术 研究 


膜 分 离 技术 的 研究 
海洋 工程 用 气体 分 离 设 备 技术 研究 


高 价值 工业 尾气 的 提纯 净化 技术 研究 


”主要 研究 内 容 

空 分 设备 节能 降 耗 技术 研究 ;能 效 评估 技术 研究 ;工程 成 套 设 计 技 术 
研究 ;精准 性 设计 ,建立 仿真 模型 ;精细 化 设计 技术 研究 与 标准 化 ; 空 分 
设备 及 系统 安全 性 设计 研究 

流程 计算 .设备 研发 

工业 用 液 氢 装置 的 流程 计算 设备 研发 

气体 膜 分 离 技 术 的 应 用 研究 

海洋 环境 下 的 低温 空气 分 离 设备 ,常温 气体 分 离 设备 研发 

铝 厂 尾气 \, 黄 磷 尾气 的 提纯 净化 技术 开发 


[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工 业 协 会 气体 分 离 设 备 分 会 ] 


2014 年 通 用 机 横行 业 发 展 概况 


一 .通用 机 械 行业 总 体 情况 

通用 机 械 行业 包括 泵 .风机 、 压 缩 机 、 阀 门 . 气 
体 分 离 及 液化 设备 、 真 空 获 得 及 应 用 设备 、 过 滤 及 
分 离 机 械 、. 干 燥 设备 减 变速 机 ,冷却 设备 及 气体 净 
化 设备 及 能 量 回收 装备 12 个 专业 。 通 用 机 械 产品 
和 技术 广泛 应 用 于 国民 经 济 各 领域 .城市 基础 设施 
建设 和 国防 建设 。 | 

2014 年 ,通用 机 械 行业 面 对 国 内 外 复杂 多 变 
而 严峻 的 市 场 形势 ,以 加 快 技术 进步 和 转型 升级 为 
宗旨 ,产业 产品 结构 优化 调整 与 开拓 创新 并 举 , 稳 
中 求 进 ,行业 整体 发 展 取得 了 较 好 的 业绩 ,各 项 指 
标 都 创 历史 新 高 。 截 至 2014 年 年 底 , 通 用 机 械 行 
业 规模 以 上 企业 达 5 309 家 ,其 中 :大 型 企业 82 家 、 
中 型 企业 639 家 、 小 型 企业 4 588 家 ;国有 及 国有 控 
股 企业 152 家 、 集 体 控股 企业 108 家 港澳 台 控 股 
企业 195 家 、 民 营 控股 企业 4 165 家 、 外 资 企业 532 
家 、 其 他 企业 157 家 。 

2014 年 ,全 行业 拥有 资产 总 额 7 560 Lik, 全 
年 实现 主 营 业务 收入 9 384 亿 元 ,完成 出 口交 货 值 
1 020 亿 元 ,实现 利润 总 额 631 亿 元 。 其 中 : 

大 型 企业 实现 主 营业 务 收 入 1 637 亿 元 ,同比 
下 降 4.18% ; 实现 利润 总 额 107 亿 元 ,同比 下 降 
0.94% ;出 口交 货 值 237 亿 元 ,同比 增长 0.97%，。 

中 型 企业 实现 主 营业 务 收入 2 817 亿 元 ,同比 
增长 5. 69% ; 实现 利润 总 额 206 亿 元 ,同比 下 降 
1. 53% ;出 口交 货 值 354 亿 元 ,同比 增长 5. 69% . 

小 型 企业 实现 主 营业 务 收 入 4 930 亿 元 ,同比 
增长 9.28% ; 实现 利润 总 额 318 亿 元 ,同比 增长 


4.04% ;出 口交 货 值 429 亿 元 ,同比 增长 11.77%。 
国有 及 国有 控股 企业 实现 主 营业 务 收 入 835 
亿 元 ,同比 增长 0.8% ;实现 利润 总 额 4 亿 元 ,同比 
下 降 3.12%; 出 口交 货 值 80 亿 元 , 同比 增 
长 11.5%。 
民营 及 其 他 控股 企业 实现 LEB WH WAS 905 
亿 元 ,同比 增长 6. 09% ; ,实现 利润 总 额 443. 14 亿 
元 ,同比 下 降 0.43% ;出 口交 货 值 474 亿 元 ,同比 增 
K922% 
“外 商 及 港澳 台 企业 实现 主 营业 务 收入 1 644 亿 
元 ,同比 增长 6.2% ;实现 利润 总 额 142 亿 元 ,同比 
增长 8.82%; H A ERNS 亿 元 , 同比 增 
K 4.48% 。 
= 2014 年 通用 机 械 行业 经 济 运行 特点 
2014 年 ,通用 机 械 行业 发 展 速度 明显 放 缓 , 行 
业经 济 运行 增 速 呈现 前 高 后 低 、 稳 中 有 进 、 中 低速 
运行 态势 。 
L 产品 产量 温和 增长 
2014 年 ,通用 机 械 行业 统计 的 6 种 产品 产量 累 
计 同 比 保持 增长 。 其 中 : 泵 产品 产量 同比 增幅 较 上 
年 提升 6. 04 个 百分点 ; 风机 产品 产量 同比 增幅 较 
上 年 提升 6. 83 个 百分点 ;压缩 机 产品 产量 (其 中 
85% 以 上 是 制冷 空调 压缩 机 ) 同比 增幅 较 上 年 回落 
5. 22 个 百分点 ;阀门 产品 产量 同比 增幅 较 上 年 回 
落 4. 07 个 百分点 ;气体 分 离 及 液化 设备 产品 产量 
同比 增幅 较 上 年 提升 5. 79 个 百分点 ;减速 机 产品 
产量 同比 增幅 较 上 年 回落 0. 52 个 百分点 。2014 年 
通用 机 械 行 业主 要 产品 产量 完成 情况 见 表 1。 


表 1 2014 年 通用 机 械 行 业主 要 产品 产量 完成 情况 


泵 及 真空 设备 


空 i HA 
风机 Fie 


ee fe 


同比 增长 (%) 
12 402. 58 5.67 | 





1 783.67 © 6.82 
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( 续 ) 


ASG 





压缩 机 33 648.29 © 6. 60 
阀门 Fit 1 pi 1 031. 90 0.05 
气体 分 离 及 液化 设备 AG 7. 04 1.81 
减速 机 AG 600. 60 2.67 


2. 通用 机 械 行业 主要 产品 出 厂价 格 指数 趋 稳 

在 统计 的 通用 机 械 行 业 9 种 产品 出 厂价 格 数 
据 中 ,4 种 产品 的 累计 出 厂价 格 指数 在 100% 以 上 ， 
5 种 产品 价格 指数 在 100% 以 下 。 其 中 :鼓风机 
101. 03% 压缩 机 100. 06% 真空泵 100. 39% 、 气 
体 分 离 及 液化 设备 100.05% ,动力 式 和 99. 38% 、 
容积 泵 99.23% 、 了 阀门 99.66% .离心 通风 机 
99.75% 轴 流 通风 机 99. 76% 。 从 累计 产品 出 厂价 
格 指 数 反 映 出 ,产品 出 厂价 格 趋 于 平稳 和 理性 , 主 
要 表现 在 :上 年 价格 指数 在 100% 以 上 的 产品 ,2014 
年 价格 指数 有 所 回落 ;上 年 价格 指数 在 100% 以 下 
的 产品 ,2014 年 价格 指数 有 所 提升 。 痪 门 动力 式 
Be ,容积 泵 价格 和 离心 式 通 风机 价格 全 年 都 在 低位 


运行 ,容积 条 价格 两 年 中 都 在 低位 运行 ,行业 价格 
激烈 苑 争 依然 存在 。 

3. 技术 改造 投资 增加 ,投资 完成 提速 

2014 年 ,通用 机 械 行 业 完成 投资 额 2 194. 28 
亿 元 ,同比 增长 25.75% , 增 速 比 上 年 提升 9. 85 个 
百分点 ;新 增 固定 资产 1 734.99 亿 元 ,同比 增长 
39. 08% , 增 速 比 上 年 提升 20. 35 SAAR. HP, 
外 商 直 接 投 资 8. 63 亿 元 ,同比 增长 0. 50% ;设备 工 
an FLERE 858. 30 亿 元 ,同比 增长 26. 01% , 增 速 比 
上 年 提升 8. 08 个 百分点 。 投 资 完 成 速度 明显 加 
Re La AR EMR. 2014 年 通用 机 械 行业 
固定 资产 投资 完成 情况 见 表 2。 


表 2 2014 年 通用 机 械 行业 固定 资产 投资 完成 情况 


i 完成 投资 额 新 增 固定 资产 
行业 名 称 


行业 合计 
ARMS 
压缩 机 
ar 
风机 
气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 

注 ; 表 中 数据 由 于 四 舍 五 人 ,合计 数 有 微小 出 人。 





4. 工业 增加 值 保 持平 稳 增 长 , 增 速 回落 

2014 年 ,在 通用 机 械 行业 各 专业 中 ,和 阀门、 
压缩 机 的 工业 增加 值 同 比 增长 8. 7% ,增幅 比 上 年 
下 降 2. 3 个 百分点 ;风机 的 工业 增加 值 同 比 增 长 
11.5% ,增幅 比 上 年 提高 1.1 个 百分点 ;其 他 通用 
机 械 的 工业 增加 值 增幅 与 上 年 持平 。 除 风机 外 ,其 
他 专业 的 工业 增加 值 增 速 都 较 上 年 放 缓 。 
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本 年 累计 ( 亿 元 ) 同比 增长 (% ) 本 年 累计 ( 亿 元 ) 同比 增长 (% ) 


1 734. 99 39. 08 
428. 55 51.14 
111.30 - 15. 36 
354. 09 43.41 
160. 12 30. 68 
121.06 34. 23 
559. 86 50. 18 


5 主 营业 务 收入 .利润 总 额 同比 增幅 大 幅 回 落 
2014 年 ,通用 机 械 行 业 规 模 以 上 企业 5 309 
家 ,全 年 实现 主 巷 业务 收入 9 384 亿 元 ,同比 增长 


5. 62% ,增幅 较 上 年 回落 7. 22 个 百分点 ,同比 增幅 


为 近年 来 最 低 , 且 呈 现 持续 回落 趋势 ,下 清 趋 势 是 


行业 始 料 不 及 的 , 远 超出 预期 。 


2014 年 ,通用 机 械 行 业 实现 利润 总 额 631 亿 


元 ,同比 增长 1. 31% ,增幅 较 上 年 回落 9. 34 个 百 分 
点 , 主 营 业务 利润 率 也 较 上 年 下 降 0. 29 个 百分点 。 
市 场 需 求 不 足 , 成 本 上 涨 ,企业 转型 升级 、 科 技 投 入 


及 节能 减 排 等 投入 加 大 ,是 利润 率 下 降 的 主要 原 
因 。2014 年 通用 机 械 和 5 业主 要 经 济 指 完成 情况 见 
表 3。 


表 3 2014 年 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 


主 营 业务 收入 利润 总 额 


| 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
(%) (人 元 ) (% ) ( 亿 元 ) (%) 
a 


行业 名 称 企业 数 ( 家 ) 





行业 合计 
泵 及 真空 设备 


气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 


6. 外 资 企 业 获 利 能 力 高 于 内 资 企 业 

据 统计 显示 , 外 资 企 业 获 利 能 力 高 于 内 资 企 
业 。 国 有 控股 企业 主 营业 务 收 人 利润 率 5. 44% , 民 
营 及 其 他 控股 企业 主 营 业务 收入 利润 率 6.42% ,外 
资 及 中 国 港 澳 台 企业 实现 主 营 业务 收入 利润 率 
8.65% 。 由 此 可 见 , 外 资 企业 获 利 能 力 高 于 内 资 企 
业 。 外 资 企业 占 17. 53% 的 市 场 份额 ,利润 总 额 却 
占 行业 的 22. 55% 。 四 

7. 产品 出 口 提速 ,进口 增 速 放 缓 、 

(1) 中 国 海关 对 通用 机 械 行业 进出 口 统计 情 
况 。 据 中 国 海关 对 通用 机 械 行业 主要 进出 口 产品 
(47 个 税 号 ) 的 统计 ,2014 年 进口 额 119. 21 亿美 
元 ,同比 增长 0. 17% , 增 速 较 上 年 回落 8.06 个 百 
点 ;出 口 额 147. 26 亿美 元 ， 同比 增长 8. 47% , 较 上 
年 提升 1.06 个 百分点 。 进 出 口 顺 差 28.05 亿美 
元 ,再 创新 高 ,海外 市 场 开拓 加 速 。 其 中 :24 个 产 
品 进出 口 顺差 ,23 个 产品 进出 口 逆 差 。 进出 口 顺差 
主 来 源 于 : 友 19. 96 亿美 元 ,风机 、 压缩 机 12. 36 亿美 
元 ,气体 分 离 及 液化 设备 1.57 亿美 元 等 。2014 年 通 
用 机 械 行业 主要 产品 海关 进出 口 统计 如 下 : 

泵 及 泵 配件 等 进口 额 4. 06 亿美 元 ,出 口 客 
64. 02 亿美 元 ,顺差 19. 96 亿美 元 。 其 中 :真空 泵 进 

额 5.29 亿美 元 ,出 口 额 1.96 亿美 元 ,逆差 3.33 
epg 5 





出 口交 货 值 


6.97 





10. 20 
6 11.14 
106 E sai 
5.3 

57 ; 1.01 


66 = | 20. 81 


风机 、 压 缩 机 及 配件 进口 额 25. 85 亿美 元 ,出 
口 额 38. 21 亿美 元 ,顺差 12. 36 亿美 元 。 
阀门 及 配件 进口 额 36.76 亿美 元 ,出口 额 
34. 12 亿美 元 ,逆差 2. 64 亿美 元 。 
气体 分 离 及 液化 设备 进口 额 1. 34 亿美 元 ,出 
口 额 2. 91 亿美 元 ,顺差 1. 57 亿美 元 。 | 
”分离 机 械 设 备 进口 额 3. 95 亿美 元 ,出 口 额 
2. 75 亿美 元 ,逆差 1.2 亿美 元 。 | 
干燥 设备 进口 额 3.73 亿美 元 ,出 口 额 3.63 亿 
美元 ,逆差 0. 1 亿美 元 。 
行星 齿轮 减速 机 进口 额 3. 52 亿美 元 ,出 口 额 
1. 62 亿美 元 ,逆差 1.9 亿美 元 。 
47 个 税 导 的 主要 产品 从 50 多 个 国家 (地 区 ) 进 口 ,其 
中 进口 金额 排名 前 20 位 的 国家 (地区) 进口 总 额 占 
全 年 进口 总 额 的 94.19% 。2014 年 通用 机 械 行 业 
主要 产品 进口 国家 (地 区 ) 前 20 位 见 表 4。 


#4 2014 年 通用 机 械 行业 主要 产品 








进口 国家 (地 区 ) 前 20 位 
序号 进口 金额 (万 美元 ) 








进口 国家 (地 区 ) 
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( 82) Bio Petes tit 2014 年 ,519 家 主要 会 员 企业 中 
进口 金额 (万 美元 ) 有 197 家 企业 有 出 口 产 品 ,完成 出 口交 货 值 110 亿 
元 ,同比 增长 6.3% 。 出 口交 货 值 列 前 30 位 的 企业 
完成 出 口交 货 值 78.1 亿 元 , 占 行业 出 口交 货 值 总 
额 的 71% 。2014 年 主要 会 员 企业 出 口交 货 值 排名 
前 30 位 企业 见 表 6。 


表 6 2014 年 主要 会 员 企 业 出 口交 货 值 排名 前 30 位 企业 

































出 口交 货 值 
Cc) 





1 | 浙江 利 欧 股份 有 限 公司 115 602 
2 | 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 52 715 
3 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 - 49 590 
4 | PARAL AA PR ZS Bl 47 318 
5 | WAR aap IBA APR A] 44 787 
: 6 | 丰 球 集团 有 限 公司 44 651 
47 个 税 写 的 主要 产品 出 口 到 190 多 个 国家 (地 区 ) ,其 7 i mee 公司 Me 
中 ,出 口 金额 排名 前 20 位 的 国家 (地 区 ) 出 口 总 额 8 | AREER A 28 736 
占 全 年 出 口 总 额 的 73.54% , 2014 年 通用 机 械 行 ‘ tn : 

、 了 Pp 站 | PS Wei H 
MESET irt I ELAR (AEE lt 20 (ELE S, 11 | 安徽 半 思 电 取 有 限 公司 23 206 
4 二 = 12 | 大 连 深蓝 巢 业 有 限 公 司 22 770 
sales PAATE ii 13 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公司 ”20 815 
出 口 国家 (地 区 ) 前 20 位 14 | 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 | 20 193 

jhe 

i e pe 17 | 北京 市 阅 门 总 三 (集团 ) 有 限 公司 | 15835 
中 国 香港 ei 18 | 南方 泵 业 股 份 有 限 公司 15 318 
4 德国 54 064 19 | 赛 莱 默 水 处 理 系统 (沈阳 ) 有 限 公 司 | 14876 
5 pa me 20 | PREES | 13900 
6 印度 尼 西 亚 21 | J ARSE RHA PR ZS el 13 671 
7 SETER pe ot 22 | 浙 东 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 13 528 
ae U Gia 23 | 石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 | 1347 
9 印度 40 935 24 | 昆山 维 萨 赔 门 有 限 公 司 13 094 
10 越南 40 103 25 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 12 585 
11 意大利 55 7} 26 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 11 877 
12 泰国 is a 27 | 伯 特 利 阀 门 集团 有 限 公司 10 808 
13 澳大利亚 s 28 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 10 437 
29 | 特 福 隆 集团 有 限 公司 10 382 
14 中 国 台 湾 30 460 “en 





pà 
aA 


5 $ 4 en 
马来西亚 26 224 BS AUABRGARSS 


英国 24 924 加 
阿拉 伯 联 合 疯长 国 24 355 8. 行业 重点 企业 低位 运行 


MEK 23 800 据 协 会 对 行业 159 家 重点 企业 统计 显示 ,2014 
巴西 22 311 — 一 后 
Pe me eis 年 1 一 12 月 份 累计 完成 工业 总 产值 861 亿 元 ,同比 
增长 0. 95% ,增幅 较 上 年 下 降 7. 33 个 百分点 ;完成 
(2)2014 年 行业 会 员 企业 出 口交 货 值 统计 情 ”工业 销售 产值 829.7 亿 元 ,同比 增长 0. 64% ,增幅 


Pb 一 天 一 
oOo co ~u 个 





较 上 年 下 降 5.92 个 百分点 , 其 中 :出 口交 货 值 
54.74 亿 元 ,同比 增长 18.51% ;完成 工业 增加 值 
207. 48 亿 元 ,同比 下 降 0.40% , 增幅 较 上 年 回落 
6.46 个 百 点 ;实现 主 营业 务 收 入 812. 66 亿 元 ,同比 
增长 2.87% ,增幅 较 上 年 回落 3.59 个 百分点 ;实现 
利润 总 额 54. 78 亿 元 ,同比 下 降 0. 23% ,增幅 较 上 
年 提升 1. 46 个 百分点 。 累计 订货 量 904. 26 亿 元 
(其 中 130 家 企业 填报 了 累计 订货 量 ) ,同比 下 降 
3.03% ,增幅 较 上 年 回落 9. 32 个 百分点 。 

通用 机 械 行 业 重点 企业 工业 增加 值 、 主 营业 务 
收入 利润 总 额 、 累 计 订 货 量 各 月 累计 同比 增 速 低 
于 十 年 同期 , 且 都 呈 负 增长 态势 , 增 速 波动 较 大 ,年 
末 出 现 攻 尾 形态 。 年 末 应 收 账 款 净 值 同比 增 长 
4.4% , 创 近 十 几 年 增 速 低 点 。 产 成 品 闫 存 同比 增 
长 13.45% 。 eter renee 出 市 场 需求 的 
不 足 。 

对 二 159 家 重 点 企业 的 主 营 业务 收入 、 利润 总 
额 、 累 计 订 货 量 指标 分 析 如 下 :33 家 企业 的 主 营业 
收入 同比 增长 两 位 数 以 上 ,77 家 企业 的 主 营业 务 
收入 同比 下 降 。51 家 企业 的 利润 总 额 同 比 增长 两 
位 数 以 上 ,76 家 企业 同比 下 降 ,18 家 企业 亏损 。 在 
填报 数据 的 130 家 企业 中 ,35 家 企业 累计 订货 量 同 
比 增长 20% 以 上 ,61 家 企业 累计 订货 量 同比 下 降 ， 
其 中 ,19 家 企业 累计 订货 量 同比 下 降 20% 以 上 。 

”三 结构 调整 取得 阶段 性 成 果 | 

1. 高 端 装备 不 断 取得 新 成 果 

多 年 来 ,通用 机 械 行业 在 为 国家 能 源 装备 配套 
的 风机 、 泵 压缩 机 阀门 等 重要 的 辅 机 及 配套 产品 
上 ,投入 了 大 量 的 人 力 物力 ,瞄准 国家 重大 装备 项 
日 不 断 攻 关 、 人 研发 .创新 ,满足 了 国内 大 型 装备 的 需 
要 。 在 承担 重大 装备 制造 的 同时 ,沈阳 鼓风机 集团 
股份 有 限 公 司 (简称 沈 鼓 集团 ) 、 杭 州 制 氧 机 集团 有 
限 公司 ( 简 称 杭 氧 集团 } .陕西 鼓 风机 (和 集团) 有 限 
公司 (简称 陕 鼓 集团 ica articles 
际 制造 商 的 行列 。 \ 

沈 鼓 集团 继续 实施 自 主创 新 赶 超 战略 致力 于 
高 端 装 备 产 品 研发 ,重点 开发 了 54 种 世界 级 新 产 
部 并 形成 系列 ,完成 了 200 多 项 重大 技术 攻关 。 当 


综述 


前 ,世界 上 只 有 少数 几 家 跨国 公司 能 够 设计 制造 百 
万 吨 乙烯 三 机 组 (乙烯 \ 两 燃 、 裂 解 气压 缩 机 ) 。120 
万 + 乙烯 三 机 组 代表 了 世界 离心 压缩 机 制造 领域 


的 最 高 水 平 ,是 压缩 机 制造 企业 研发 设计 ,工艺 、 


制造 能 力 及 管理 水 平 的 综合 体现 , 沈 敦 集团 则 已 实 
现 突破 。2014 年 9 月 2 提 , 沈 鼓 集团 与 中 海 石油 炼 
化 有 限 责 任 公司 惠州 炼 化 分 公司 签约 120 H t/a Z 
烯 裂解 装置 三 机 组 项 目 。 ， E 

“ 沈 喜 集团 还 与 神华 宁 煤 集团 签署 了 10 7 m/h 
室 分 装置 首 台 国产 化 压缩 机 组 的 合同 。 此 举 标志 
着 沈 鼓 集团 成 为 继 西 门 子 . 曼 透 平 之 后 ,世界 上 少 
数 几 个 能 研制 10 H m/h 空 分 压缩 机 的 企业 。 自 
主 研制 10 万 m/h 等 级 空 分 压缩 机 ,开启 了 沈 鼓 集 
团 实现 重大 技术 装备 国产 化 历史 征程 ,10 万 m /hb 
空 分 压缩 机 组 是 沈 鼓 集团 自制 造 压缩 机 以 来 设计 、 
制造 难度 最 大 的 一 个 项 目 。 沈 鼓 集 团 调 集 了 优势 
力量 展开 集中 攻关 ,并 在 营口 新 厂区 建设 了 国内 最 
大 的 10 万 kW 试车 台 位 ,以 满足 10 万 m/h 空 分 
压缩 机 的 全 负荷 性 能 试验 的 需要 。 

沈 鼓 集团 成 功 研 制 开发 了 国际 最 大 型 .最 先进 
的 1 SOOKN 大 推力 往复 式 压 缩 机 和 HS2000 系列 高 
转速 压缩 机 。 该 系列 压缩 机 最 高 设计 杆 载 荷 为 
250kN ,单列 最 高 功率 可 达到 500kW ,最 高 设计 转速 
100r min。 =. 

杭 氧 集团 赁 人 强大 的 技术 实力 已 成 为 世界 五 
大 气体 设备 制造 商 之 一 。.2014 年 完成 主 营业 务 收 
入 78.76 亿 元 ,利润 3.55 亿 元 ， 二 
成 套 设备 16 套 。 ka 

阅 门 国产 化 取得 新 成 果 。 自 2010 年 以 来 在 
国家 能 源 局 的 支持 下 ,确定 了 “ 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 
组 关键 设备 国产 化 ”示范 工程 ,通用 机 械 行业 组 织 
了 50 多 家 企业 进行 联合 攻关 研发 ,2014 年 完成 了 
超 ( 超 ) 临 界 火 电机 组 一 、 二 类 关键 阀门 ,在 示范 电 
厂 成 功 蔡 代 了 进口 产品 ,国产 化 率 达 到 775% 左右 ， 
三 类 阀门 国产 化 率 达 到 85% 左右 。 随 着 关键 阀门 
国产 化 的 推进 ,2014 年 11 月 又 组 织 开 展 了 “推进 
超 ( 超 ) 临 界 火电 机 组 闹 门 执行 机 构 国 产 化 方案 ”。 
超 ( 超 ) 临 界 火 电机 组 需要 配套 电动 执行 机 构 600 
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多 台 ,气动 执行 机 构 200 多 台 、 气 液 联动 执行 机 构 
20 多 台 ,而 当前 调节 型 执行 机 构 的 国产 化 率 不 足 
10% ,和 随 着 一 、 二、 三 类 阀门 的 国产 化 ,执行 机 构 的 
国内 市 场 将 会 有 明显 增加 。 da a 
目 也 正在 推进 。 

-广东 省 佛山 水 泵 三 有限 公司 不 断 寻 找 新 的 增 
长 点 。 该 厂 研制 出 全 球 第 一 套 大 气量 ,高 排 压 的 串 
联 火 炬 气压 缩 机 ,该 压缩 机 在 洛阳 石化 、 延 长 石油 
顺利 投入 运行 ,成 功 取代 原 有 的 螺杆 压缩 机 ,在 火 
炬 气 回 收 领域 处 于 国际 领先 水 平 ; 研 制 出 全 球 首 台 
大 流量 (60m /min) 、 高 排 压 (0. 8MPa) 亚 硝 气 压缩 
机 组 。 该 机 组 是 在 与 国外 同行 的 同 台 竟 标 中 任 着 
先进 的 技术 赢得 的 ,并 在 中 科 合 成 油 石油 公司 成 功 
投入 运行 ;研制 出 填补 国内 空白 的 大 流量 VCM 回收 
压缩 机 组 ,并 在 新 疆 天 业 PVC 项 目 投标 中 成 功 中 标 。 
之 前 国内 大 流量 VCM 压缩 机 基本 都 是 采用 日 本 或 
德国 进口 产品 ,该 机 组 这 次 在 新 疆 天 业 PVC 项 目 中 
中 标 和 投入 运行 ,从 而 取代 了 原 日 本 进口 的 机 组 。 

2. 产品 结构 调整 由 单一 产品 向 多 元 化 、 多 用 
途 产 品 发 展 取得 新 成 果 

杭 氧 集团 以 空 分 设备 为 核心 ,延伸 产业 链 的 结 
构 调整 取得 成 果 。2014 年 ,国内 空 分 设备 市 场 持 
续 低 迷 , 锅 铁 行业 空 分 设备 需求 继续 走低 ,煤化 工 
项 目 停 顿 观望 ,价格 竞争 白热化 , 杭 氧 集团 以 品牌 
为 依托 、 以 先进 的 技术 和 设计 为 支撑 ,石化 产品 类 
型 不 断 完善 ,石化 类 项 目 订 货 量 不 断 增 加 。 杭 氧 集 
团 加 强 技 术 型 服务 ,全 年 为 112 套 空 分 设备 无 偿 提 
供 售 后 服务 。 杭 氧 集团 气体 产业 发 展 更 上 新 台阶 ， 
气体 产业 总 投资 66. 8 亿 元 ,资产 达 47.9 亿 元 , 制 
AAE 102 万 m /h, 拥 有 气体 公司 28 家 ,运行 18 
家 ,全 年 销售 额 27.9 亿 元 ,同比 增长 49.9% 。 全 年 
申请 专利 59 项 ,授权 40 项 ,其 中 发 明 专 利 3 项 。 
杭 氧 集团 共有 专利 165 项 ,发 明 专 利 33 项 ,并 获得 
“中 国 能 源 装 备 十 大 自主 创新 企业 奖 ”, 确 立 了 杭 氧 
集团 在 我 国 能 源 装 备 领域 的 重要 地 位 。 

陕 鼓 工程 技术 有 限 公 司 在 煤气 发 电 领 域 实现 
新 突破 。 该 公司 与 连云港 兴 锡 钢铁 有 限 公 司 签订 
了 25MW 煤气 及 3MW 饱和 蒸汽 综合 利用 工程 EPC 
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总 承包 合同 。 

陕 鼓 动力 股份 有 限 公 司 成 功 签约 渐 江华 友 公 
司 2 Æ 46th 水 蒸汽 压缩 机 项 目 。 该 公司 的 水 蒸汽 
压缩 机 已 经 应 用 到 食品 加 工 、 医 药 ` 有 色 金 属 冶炼 、 
化 工 高 盐 废 水 处 理 . 造纸 . 制 盐 等 通用 机 械 行业 领 
域 。 陕 鼓动 力 股 份 有 限 公 司 还 签订 了 我 国 首 套 出 
口 洗 外 的 水 燕 汽 压缩 机 ， 该 压缩 机 将 应 用 于 UCI 制 
盐 项 AS | 
江苏 爹 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 加 大 
科技 投入 ,不 断 完善 产品 系列 ,增加 产品 品种 ,扩大 
产品 应 用 领域 ,提升 了 企业 市 场 竞 争 力 。2014 年 ， 
该 公司 申请 专利 7 项 ,其 中 发 明 专 利 4 项 ,获得 专 
利 授权 10 项 。 研 发 了 新 型 谱 双 级 动 调 轴 流风 机 和 
大 流量 、 高 压 比 三 元 流离 心 鼓风机 ,当前 新 的 叶 型 
已 经 应 用 在 伊 泰 新 疆 能 源 项 目 中 ;新 增 了 空气 压缩 
机 蒸汽 压缩 机 系列 产品 ,开发 了 当前 亚洲 最 大 
MVR 系统 的 202th 蒸汽 压缩 机 ,并 一 次 性 试车 成 功 ; 
宝钢 湛江 项 目 首 台 ( 套 ) 高 速 三 元 流 单 级 高 速 焦 炉 煤 
气 排 送 鼓风机 一 次 性 试车 成 功 ;完成 了 国内 首 台 ( 套 ) 
30MW 再 热 式 汽轮机 的 产品 设计 、 工 艺 编制 等 工作 ,第 
一 人 台 启 心 式 透 平 汽轮机 完成 了 试 运行 。 垃 圾 焚烧 发 
电站 用 6MW 高 速 汽轮机 ,在 消耗 相同 的 闵 汽 量 下 , 比 
同类 产品 多 发 电 260kW + h ,效率 提高 4% 以 上 。 

上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 研 制 的 “ 黄 岛 
国家 石油 储备 地 下 水 封 洞 库 工 程 潜 没 油泵 /水 到” 
通过 现场 验收 。 黄 岛国 家 石油 储备 油库 基地 是 我 
国 首 批 规划 建设 的 4 个 地 下 水 封 洞 库 的 第 一 个 HB 
没 油泵 /水 泵 是 其 关键 设备 。 特 别 是 潜 没 油泵 ,其 
流量 1 200m?/h .扬程 189m ,连同 电动 机 一 起 要 安 
装 在 超过 150m 深 的 库 底 , 对 其 安全 可 靠 性 要 求 极 
高 , 国 级 上 也 只 有 个 别 公 司 能 达 要 求 。 上 海 凯 果 双 
业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 历时 3 年 多 成 功 研 制 出 潜 没 油 
泵 ,填补 了 国内 空白 ,产品 技术 达到 国际 先进 水 平 。 

中 国有 色 ( 沈 阳 ) 泵 业 有 限 公司 自 成 立 之 日 起 ， 
一 直 致 力 于 大 型 隔膜 泵 的 自主 研发 ,当前 已 经 开发 
出 具有 国际 先进 水 平 的 第 四 代 隔 膜 泵 ,解决 了 在 莒 
刻 工 况 条 件 下 固 液 混合 浆 料 输送 设备 连续 运转 等 
关键 难题 ,其 技术 和 性 能 指标 达到 了 当今 国际 同类 


产品 的 先进 水 平 。 经 过 多 年 的 市 场 拓展 ,该 公司 取 
得 多 项 第 一 的 优秀 业绩 :为 太原 钢铁 集团 尖山 铁 矿 
精 矿 输 送 系统 研制 的 隔膜 套 , 使 隔膜 泵 成 功 打 入 铁 
精 矿 长 距离 管道 输送 领域 ;应 用 在 中 国 黄金 集团 内 
蒙古 矿业 公司 的 隔膜 泵 最 大 流量 已 提升 至 
630m /h; 在 中 国 黄 金 集 团 西 藏 华泰 龙 公 司 项 目 中 ， 
创造 了 世界 上 大 型 隔膜 泵 首次 应 用 在 海 拨 4 600m 
高 原 的 业 绪 ;在 煤炭 管道 输送 领域 ,击败 国内 外 大 
型 隔膜 时 供应 商 ,签订 了 ”" 神 滑 管 道 输 煤 项 目 " 中 的 
隔膜 泵 供 货 合 同 ,合同 总 金额 高 达 3.63 亿 元 。 该 
项 目 是 陕西 煤 业 集团 的 重点 项 目 , 是 当前 世界 上 最 
长 的 管道 输 煤 工程 ,线路 全 长 727km, 项 目 包 括 30 
台 三 缸 单 作用 隔膜 泵 ,年 运输 基 精 煤 1 000 万 t, 是 
煤 谈 输送 方式 的 重大 创新 示范 项 目 。 

苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 随 着 市 场 对 高 端 
阀门 需求 的 不 断 发 展 ,立足 于 产品 最 终 用 户 , 针 对 
各 种 严 苟 工 沈 进 行 产 品 研 发 和 创新 ,2014 年 成 功 
研制 了 多 项 新 产品 。 如 “核电 重大 专项 CAP1400 
ERA ESA” 通过 设计 评审 ; 成 功 研 制 压力 
138. OMPa 的 调节 阀 组 ;人 研制 的 超低温 平面 结构 升 
降 式 止 回 阀 ,其 技术 水 平 领先 于 国内 厂家 ,在 国际 
上 也 处 于 先进 水 平 ,当前 已 经 小 批量 生产 ,并 且 已 
开始 进行 市 场 推广 ;研制 的 顶 装 式 超低温 三 偏心 蝶 
图 ,达到 国际 先进 水 平 ,当前 已 经 完成 产品 监 定 ; 研 
制 的 高 温 高 压 三 偏心 蝶阀 和 大 口径 偏心 蝶阀 ,满足 
了 市 场 对 高 端 蝶 阀 的 需要 ,检验 合格 并 交付 使 用 ， 
已 经 开始 进行 市 场 推广 ;研制 的 00LB 偏心 旋转 调 
节 阀 ,处 于 国内 领先 水 平 ,已 开始 进行 市 场 推广 ;人 研 
制 的 耐 冲刷 角 型 调节 阔 , 配 备 气 动 和 电动 执行 器 ， 
可 使 用 于 造船 和 海 工 行业 ,已 经 开始 进行 市 场 推 
广 ; 研 制 的 BDG 系列 高 磅 级 超低温 上 装 式 浮动 球 
B EAF LNG .LPG 等 工 沈 ,已 经 开始 进行 市 场 推 
广 ;研制 的 铁 材 阅 门 ,可 适用 GGC R ER ad A aR BY 
等 ,在 国内 处 于 领先 地 位 ,当前 已 经 小 批量 生产 ; 研 
制 的 高 磅 级 超低温 上 装 式 球阀 ,遵循 API 6D 、ASME 
B16. 34 SHELL MESC SPE 77/200 .BS 6364 等 设计 
标准 ,已 经 开始 进行 市 场 推广 ;研制 的 超低温 双轨 
止 问 痊 ,主体 材料 采用 CF3/CF3M/CF8/CF8M 等 材 
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质 ,当前 已 经 小 批量 生产 ;特别 为 LNG 行业 研制 的 
超低温 顶 装 式 高 压 球阀 ,技术 水 平 在 国内 是 佼佼 
者 ,当前 样机 正在 试制 阶段 ;研制 的 DEB 结构 高 压 
侧 撞 低温 固定 球阀 (10BTG9) ,可 采用 机 械 式 、 电 动 
和 液压 驱动 ,已 经 开始 进行 市 场 推 广 。 
山东 华 成 集团 有 限 公 司 完成 了 水 球 真空 泵 成 
EAS. 以 前 国内 的 水 环 真 空 泵 的 销售 几乎 全 是 
以 销售 单 泵 为 主 , 极 省 有 用 户 订 成 套 设 备 。 随 着 矿 
山 矿井 企业 对 安全 生产 的 重视 ,当前 基本 要 求实 
现在 线 、 实 时 动态 控制 ,因此 水 环 真空 泵 成 僚 系 统 
应 运 而 生 。 该 系统 要 求 至 少 配 分 离 器 、 冷 却 紫 ( 换 
热 器 ) ,补液 泵 、 阀 门 . 仪 表 、 管 件 以 及 控制 装置 , 形 
成 团 式 循环 ,并 且 要 求 与 企业 的 OCS 系统 相连 ,对 
液 位 .压力 等 进行 在 线 控制 。 | 
井下 移动 式 水 环 真 空 泰成 套 系统 是 机 电 一 体 
化 的 杰出 代表 ; 它 由 泵 ,交流 变频 器 、 缺 水 保护 装 
置 . 气 水 分 离 器 及 气体 闭锁 装置 等 组 成 ,能 够 实现 
气体 科学 抽 放 检测 闭锁 , 缺 水 断 电 自动 停机 , 恒 水 
位 气 水 分 离 , 气 体 流量 测定 及 电动 机 综合 保护 等 功 
能 。 该 系统 具有 气体 抽 放 量 无 级 调节 、 易 安装 、 易 
Ba. DRE IAT KEY SE ,结构 合理 一 机 多 用 ， 
高 效 .节能 、 环 保 等 特点 ,适用 于 大 中 型 矿山 .矿井 
有 害 气 体 抽 放 、 探 水 . 探 断 面 时 使 用 。 
2014 年 开山 集团 不 断 增加 产品 品种 ,提高 产 
品 档 次 ,向 高 端 领域 迈进 。 研发 了 气体 膨胀 发 电 
机 \ 煤 层 气压 缩 机 ,天然气 增 压 机 等 高 效 节 能 型 螺 
FRZ R IRITA. mi 
国 谍 减速 机 集团 有 限 公 司 投资 8 亿 元 ,征地 面 
积 13. 87 万 m° (208 亩 ) ,规划 建筑 面积 11.38 万 
m ,建设 年 产 30 万 台 人 斜 齿轮 减速 电动 机 项 目 , 计 
划 2015 年 年 底 投产 ,届时 实现 产值 18 亿 元。 该 公 
司 不 断 加 大 研发 投入 ,产品 研发 取得 新 成 果 , 研 制 
出 GMLX170 和 GMLX330 水 泥 立 磨 减速 机 ,使 公司 
产品 品种 不 断 增加 ,产品 系列 不 断 完 善 , 在 行业 中 
的 竞争 力 不 断 增强 。 当 前 ,该 公司 已 有 专利 28 项 。 
3. 企业 更 加 重视 管理 及 精益 生产 ,不 断 提 高 
产品 品质 
企业 在 转型 升级 过 程 中 , 更 加 重视 节能 降 耗 、 
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精细 化 管理 ,控制 成 本 及 人 才 结 构 优 化 ,不 断 提 升 
管理 水 平 。 例如 , 杭 氧 集团 ERP 三 期 已 经 完成 , BI 
系统 开始 实施 ,正式 开启 信息 化 管理 。 . 
. 4. 产品 检测 实验 手段 及 设备 水 平 不 断 提 升 
随 着 行业 企业 制造 能 力 的 不 断 提升 ,其 对 产品 
品质 也 更 加 重视 ,对 产品 检测 ,实验 设备 的 投入 不 
断 加 大 。 如 沈 鼓 集团 建设 的 10 万 m/h 大 型 空 分 
装置 压缩 机 组 的 试验 台 具 有 国际 领先 水 平 ,填补 了 
BABA. i 
”上 海山 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 近 几 年 技术 政 
造 项 目 总 投资 2 亿 元 ,其 中 建设 投资 1.5 亿 元 , 建 
成 了 流量 13 000m /h 泵 试验 台 等 。 该 项 目 2014 
年 初 通过 验收 并 投入 运行 使 用 。 
山东 华 成 集团 有 限 公 司 建设 厂房 面积 1,3 万 
m ,购置 大 型 加 工 、 检 测 设备 30 余 台 ( 套 ) ,制造 了 
超大 型 真空 成 套 系统 。 购 置 加 工 、 热处理 .测试 设 
备 20 余 台 ( 套 ) ,以 便 提高 检测 精度 ,扩大 测试 范 
围 ,为 电力 环保 通用 机 械 行业 提供 高 效 节能 产品 ， 
KRATERRA EK H A miih AR 
Rihi .原材料 化 验 、 零 部 件 检测 、 肥 全 性 能 测试 及 
专业 人 员 培 训 等 。 
山东 长 志 泰 业 有 限 公司 购置 研发 设计 、 分 析 软 
件 ,扩建 测试 中 心 ;购置 设备 10 余 台 , 斌 改造 实 
验 合 。 
-广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 投资 建设 了 产品 实 
验 室 ,申报 广东 省 重点 实验 室 , 并 编 入 佛山 市 创新 城 
市 建设 重点 工程 项 目 ,获得 了 佛山 市 财政 支持 。 
5. 通用 机 械 行业 各 专业 之 间 联 合 愿望 更 加 强烈 
随 着 机 电 一 体 化 进程 的 加 快 ,通用 机 械 行业 企 
业 的 产品 由 单一 产品 生产 向 成 套 交 钥匙 工程 和 工 
程 成 套 发 展 。 同 时 ,通用 机 械 行业 的 泵 、 风 机 、 压 缩 
HWAT .气体 分 离 及 液化 设备 、 真 空 获得 及 应 用 设 
备 、 过 滤 及 分 离 机 械 \ 干 燥 设 备 . 减 变速 机 \ 冷 却 设 
备 、 能 量 回 收 装备 12 个 专业 之 间 更 加 积极 寻求 合 
作 , 行 业界 限 开始 模糊 。 
6. 通用 机 械 行业 对 产品 外 观 的 设计 理念 发 生 
了 变化 
通用 机 械 行业 在 注重 产品 内 在 品质 的 同时 ,也 
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开始 注重 产品 的 工业 外 观 设计 ,让 工业 品 做 到 人 性 
化 .可 亲 ;, 改 变 以 往 粗 大 黑 的 形象 。 例 如 , 柳 工 的 压 
缩 机 外 立 面 采用 了 明黄 色 ,使 产品 具有 了 视 党 冲击 
效果 ,美化 了 工作 环境 。 这 种 颜色 的 使 用 对 于 通用 
机 械 行 业 的 产品 是 前 所 未 有 的 ,体现 出 传统 工业 产 
品 的 外 观 设 计 理 念 发 生 了 变化 。 
”四 、 通 用 机 械 市 场 环 境 分 析 
工 部 分 重要 服务 领域 消费 峰值 提前 到 来 
钢铁 :2014 年 ,我 国 粗 钢 产量 8. 22 亿 "同比 增 
K 1.2% ,点 全 球 市 场 产量 (16. 62 {Z t) HUE 50% 。 
当前 ,我 国 粗 钢 年 产能 约 10 亿 t, 
过 8.0 亿 to。 
煤炭 :2014 .年 ,我 国 煤炭 产量 38.78 万 t, 同 比 
下 降 2.5% , 占 全 球 原 煤 产量 (79 44 t) 49%, 
前 ,我 国 原煤 年 产能 为 45 亿 t, 而 需求 峰值 不 超过 
40 {E to 
水 泥 :2014 年 ， 我 国 水 泥 产量 A. 8 亿 t, 同 比 增 
长 2.3% , 占 全 球 产量 (各 亿 t) 的 62%。 当 前 ,我 国 
水 泥 年 产能 超过 36 亿 t, 而 需求 峰值 为 2 和 亿 ~ 
Na fo 
炼油 : 2014 年 我 国 原油 一 次 加 工 量 达 
5, 02 亿 t, 同 比 增长 5.3% ,成 品 油 消费 量 3. 1 亿 上 +， 
折合 原油 加 工 量 为 4.5 亿 t。 当 前 ,我 国 原 油 年 加 
THEA 7.5 亿 +t, 年 产能 超过 3 亿 to 
2. 通用 机 械 行业 面临 的 机 遇 
“一 带 一 路 "战略 ,中 国 装 备 “ 走 出 去 ”战略 ， 
《中 国 制 造 2025》 规 划 ,三 部 委 《 煤 电 节 能 减 排 升 级 
与 改造 行动 计划 (2014 一 2020)》, 保障 能 源 供应 、. 调 
整 能 源 结 构 战 略 , 以 及 振兴 东北 西北 大 开发 等 一 
系列 国家 经 济 发 展 战略 都 将 为 通用 机 械 行 业 的 发 
展 带 来 新 机 过。 
o 3. 重要 服务 领域 分 析 
- 核电 是 当前 我 国 唯一 可 以 大 规模 利用 的 高 效 、 
清洁 非 化 石 能 源 ,是 保障 我 国 能 源 供应 、 调 整 能 源 
结构 的 重要 选择 。 我 国 坚持 自主 发 展 核 电 方针 , 即 
自主 设计 、 自 主 制造 ,自主 建设 .自主 运营 。 核 电 走 
出 去 就 是 核电 装备 走出 去 ,当前 已 建成 .在 建 出 口 6 
套 机 组 ;与 英国 .阿根廷 等 国家 签订 了 合作 意向 。 


预计 到 2020 年 ;核电 装机 容量 达到 5 800 万 kW ,在 
建 3 000 万 k 胸 。 我 国 石油 、 天 然 气 对 外 依存 度 不 
断 提 高 ,长 输 管线 建设 .天然气 液化 和 接收 站 建设 
将 有 持续 发 展 机 遇 。 以 煤 制 气 、 煤 制 油 、 煤 制 烯烃 
ARBRE TR IN LOG EEA BY BEF ak FE 
展 。 页 岩 气 、 煤 层 气 等 非常 规 天 然 气 开发 可能 成 为 
通用 机 械 制 造 业 的 重要 增长 点 。 

五 .行业 经 济 运 行 存 在 的 问题 

1. 传统 市 场 持续 下 滑 i 

BREITEREN, 新 增 项 IRA, 改造 

项 目 增 加 ,但 改造 项 目 增 量 远 远 不 能 满足 行业 产 

能 ,企业 明显 感到 市 场 增 量 
趋势 ,行业 形势 日 趋 严峻 。 

2. 订货 下 降 , 合 同 存 量 不 足 

近 两 年 来 ,行业 形势 持续 严峻 ,2014 年 传统 市 
场 需求 下 滑 突 显 ,合同 订货 量 持续 不 足 , 致 使 2015 
年 应 交 货 合同 量 下 降 , 对 2015 人 
影响 。 

3. 应 收 账 款 质量 下 降 

受 经 济 形势 不 景气 的 影响 ,通用 机 械 行业 应 收 
账 蒜 增 速 放 缓 ,有 些 用 户 推 迟 收 货 , 或 以 各 种 不 正 
当 理 由 拒 付 贷款 , 回 款 难度 加 大 。 

六 .2015 年 通用 机 械 行业 发 展 形势 

从 宏观 形势 看 ,我 国 经 济 发 展 已 进入 新 常态 ， 
这 种 新 常态 对 通用 机 械 行业 产生 重大 RA SB 
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的 影响 ,机 遇 与 桃 战 并 存 。 

从 行业 形势 看 ,在 新 常态 下 ,传统 制造 业 必 将 
面临 转型 升级 的 压力 和 挑战 。 通 用 机 械 行 业 的 转 
型 升级 已 在 行业 中 达成 共识 ,转型 升级 正在 进行 
中 。 通 用 机 械 行业 今后 发 展 面临 的 趋势 性 变化 :一 
是 增长 动力 正在 向 多 元 化 格局 发 展 ;二 是 价格 竞争 
由 低 问 产 品 向 全 产业 链 帝 争 展开 ;三 是 用 户 需求 向 
个 性 化 发 展 ;四 是 行业 竞争 更 加 剧烈 ;五 是 市 场 新 
建 项 目 大 幅 下 降 ;六 是 行业 边界 已 开始 模糊 。 在 这 
种 形势 下 ,行业 企业 既 要 优化 现 有 产品 ,又 要 打造 
未 来 产品 , 既 要 做 好 稳 增 长 . 调 结构 ,又 要 努力 实现 
转型 升级 。 

由 于 我 国 经 济 发 展 增 速 放 组 ， 近 两 年 通用 机 械 

业经 济 运行 星 下 行 态 努 ,2014 年 ,通用 机 械 行业 
主 营 业务 收入 增 速 是 十 几 年 来 的 新 低 , 行 业 落后 产 
能 出 局 的 风险 加 大 。 随 看 通用 机 械 行 业 逐 步 淘汰 
一 些 落 后 产能 ,通用 机 械 行业 的 优质 资源 仍 将 保持 
中 速 发 展 态 势 。2015 年 ,国家 宏观 经 济 增长 在 合 
理 区 间 运 行 ,发 展 增 速 7% 左 右 ,政策 导向 将 进一步 
扩大 内 和 需 ,稳定 投资 增 速 。 通 用 机 械 行业 拥有 近 万 
亿 元 的 产值 规模 ,产品 多 属于 配套 和 辅 机 ,应 用 领 
域 极 其 广泛 ,因此 ,预测 2015 年 通用 机 械 行业 主 营 
业务 收入 同比 增长 5% ,利润 总 额 同 比 增长 3% ,出 
口交 货 值 同比 增长 7%。 

. 【拟稿 入 :中 国 通用 机 械 工业 协会 李 多 英 ] 


-2014 4 年 通用 机 械 行业 进 HE g 
分 析 与 需要 关注 的 问题 


— 2014 年 通用 机 械 行业 进出 口 情况 

据 中 国 海关 统计 ,2014 年 ,通用 机 械 行业 进出 
口 总 额 915. 79 亿美 元 ,同比 增长 5. 12% 。 其 中 : 进 
口 额 288. 61 亿美 元 ,同比 增长 0.31% ;出 口 额 
627. 18 亿美 元 ， eae 5% 。 进 出 口 顺 差 为 
338. 57 亿美 元 。 

L 多 数 产 品 进 口 增长 ,气体 压缩 机 和 工业 用 


除尘 器 进口 下 降 

全 行业 9 种 主要 产品 中 ， 进口 同比 增长 的 有 7 
种 ,进口 同比 下 降 的 有 2 种 。 

(1) 液 体 泵 。 进 口 11 741 万 台 , 进 口 额 32. 43 
亿美 元 ,同比 增长 5.52% 。 其 中 进口 额 较 高 的 产品 
主要 有 电动 往复 式 排 液 泵 、 WE 
动 回转 式 齿轮 泵 等 。 
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(2) HR. ai 225 万 台 ,进口 额 5. 28 亿美 
元 ,同比 增长 3.78% 。 ` 

(3) 气 体 压 缩 机 。 进 口 2 643 万 台 ， 进口 人 
17. 59 亿美 元 ,同比 下 降 12.42% 。 

《4) 制 冷 用 压缩 机 。 进 口 1 198 HS, wom 
11. 64 亿美 元 ,同比 增长 1 29% 。 其 中 进口 额 较 高 
的 产品 是 0.4kW <P<5kW 令 用 压缩 机 。 

(5) 制冷 空调 机 械 。 进 口 33 万 台 ; 进 口 额 
3. 14 亿美 元 ,同比 增长 25.27% 。 其 中 进口 额 较 高 
的 产品 有 机 动车 上 用 空调 器 、500L 以 上 冷藏 冷冻 
组 合 机 等 。 


(6) 气 体 分 离 设备 。1.5 万 m/h 及 以 上 的 人 | 


氧 机 没有 进口 ， i i 
制 氧 机 ) 进 口 额 较 高 。 

(7) 工 业 用 除尘 器 。 进 口 9 640 万 台 , 进 口 额 
7. 97 亿美 元 ,同比 下 降 0.33%。 其 中 进口 额 较 高 
的 产 畏 有 工业 用 己 电 除尘 占 、 工业 用 袋 式 除尘 
At 0 \ 
(8) 塑 料 机 械 。 进 口 2.1 万 台 ， 进口 额 20 47 
亿美 元 ,同比 增长 9. 36% 。 其 中 进口 额 较 高 的 产品 
有 注塑 机 、 塑 料 造 粒 机 、 其 他 挤 出 机 和 挤 出 吹 塑 
(9) 阀门 。 进 口 额 79.29 亿美 元 ,同比 增长 
0. 11% 。 其 中 进口 额 较 高 的 产品 有 减 压 阀 、 油 压 传 
动 阀 .气压 传动 阅 、 止 回 阁 、 安 全 阀 或 滋 流 阀 、 电 磁 
TBR ey SS o 

”从 上 上 述 通用 机 械 产 品 进口 情况 可 以 看 出 : 


一 是 进口 额 较 高 的 大 类 产品 中 ,各 类 阀门 进 呆 : 
额 最 高 ,进口 额 达 79. 29 亿美 元 ;其 次 是 各 类 液体 
泵 ,进口 额 32. 43 亿美 元 ;再 次 是 塑料 机 械 ,进口 额 


20. 47 亿美 元 。 

二 是 单个 产品 进口 额 较 高 的 产品 中 , 油 压 传动 
阀 进 口 额 最 高 ,进口 额 8.49 亿美 元 ; 其 次 是 注 逆 
机 ,进口 额 7.43 亿美 元 ;再 次 是 电磁 式 换 向 阀 , 进 
口 额 5. 13 亿美 元 。 

进口 产品 反映 了 我 国企 业 的 需求 ， 也 说 明 我 国 
产品 与 国外 产品 的 差距 ,我 国企 业 应 结合 上 述 情 
况 ,确定 产品 研发 重点 并 加 快 发 展 。 
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2. 出 口 金 面 增长 ,工业 用 除尘 器 出 口 高 速 增长 

全 行业 9 种 主要 产品 出 口 全 面 增长 。 因 国际 
市 场 对 环境 保护 的 要 求 越 来 越 高 ,工业 用 除尘 央 需 
求 旺 盛 ,出 口 增 速 大 大 高 于 其 他 产品 。 

(1) WR, BO 20.9 AG, HOR 45. 18 亿 
美元 ,同比 增长 14. 41% 。 其 中 出 口 额 较 高 的 产品 
主要 有 电动 往复 式 排 液 泵 .电动 回转 式 叶 片 肥 和 
10 000r/min 以 下 离心 潜 油 泵 等 。 | 

(2) 真空泵 。 出 口 404. 4 74,40 Mi 1. 95 亿 
美元 ,同比 增长 12. 4% 。 

(3) 气 体 压 缩 机 。 出 口 25 370 万 台 , 出口 额 
27. 9 亿美 元 ,同比 增长 18. 82% 。 

(4) 制冷 用 压缩 机 。 出 口 6771.4 万 侣 ,出 口 
额 32. 62 亿美 元 ,同比 增长 6. 04% 。 其 中 出 口 额 较 


高 的 产品 是 0:4kW <P<5kW 的 制冷 用 压缩 机 。 


“(5 ) 制 冷 空调 机 械 。 出 口 3 917 万 人 台 , 出 口 额 
57. 64. 亿 美元 ,同比 增长 10. 55% 。 其 中 出 口 额 较 


高 的 产品 有 机 动车 上 用 空调 器 、500L 以 上 冷藏 冷 
冻 组 合 机 等 。 
(6) 气 体 分 离 设 备 。1.5 万 . aT 及 以 上 的 制 


氧 机 出 口 额 3 190 万 美元 ,1.5 万 m /bh 以 下 制 氧 机 
出 口 额 11 亿美 元 。 

(7) 工 业 用 除尘 器 。 出 口 33 761 万 台 , 出 口 额 
9. 94 亿美 元 ,同比 增长 52. 49% 。 其 中 出 口 额 较 高 
的 产品 有 工业 用 静电 除尘 器 、 工 业 用 和 伐 式 除尘 
at Fo 

(8) 塑料 机 械 。 出 口 21. 2 万 台 ,出 口 额 18. 71 


-亿美 元 ,同比 增长 7.15% 。 其 中 出 口 额 较 高 的 产品 
ATE MEL NAL I a A R 


机 等 。 

(9) UIT. Hy oO% 152. 16 亿美 元 ,同比 增长 
9. 42% 。 其 中 出 口 额 较 高 的 产品 有 减 压 阀 、 油 压 传 
动 阅 、 气 压 传动 阀 、 止 回 立 、 安 全 阀 或 滋 流 立 、 电 磁 
RRR HS 

从 上 述 通 用 机 械 产 品 出 口 情况 可 以 看 出 : 

一 是 工业 用 除尘 器 出 口 高 速 增长 ,出 口 额 9. 94 
亿美 元 ,同比 增长 52. 49% , 增 速 居 各 大 类 产品 之 


首 。 说 明 国 际 市 场 需求 较 多 ,有 关 企 业 应 努力 扩大 


出 口 。 

二 是 阀门 出 口 额 蜗居 各 大 类 产品 之 首 ,出 口 额 
达 152. 16 亿美 元 ,说 明 国 际 市 场 需求 量 大 。 我 国 
生产 阀门 的 企业 众多 ,应 保持 和 扩大 这 一 优势 产品 
的 出 口 。 

三 是 单个 产品 出 口 额 较 高 的 产品 中 ,注塑 机 出 
口 额 最 高 ,出 口 额 10. 07 亿美 元 ;其 次 是 500L 以 上 
冷藏 冷冻 组 合 机 ,出口 额 7.54 亿美 元 ;再 次 是 
10 000r/min 以 下 离心 潜 油 泵 , 出口 额 6.99 亿 
美元 。 

二 、 需 要 关注 的 问题 

据 国际 货币 基金 组 织 2015 年 4 月 发 布 的 《全 
球 经 济 展望 》 报 告 显示 ,2015 年 全 球 经 济 增长 预测 
为 3.5% 。 该 报告 中 指出 , 相 比 2014 年 ,2015 年 发 
达 经 济 体 的 前 景 正在 改善 。 由 于 一 些 大 型 新 兴 市 
场 经 济 体 和 石油 出 口 国 的 增长 前 景 减弱 ,预计 新 兴 
市 场 和 发 展 中 经 济 体 的 增长 将 放 缓 。 

2014 年 12 月 11 日 结束 的 中 央 经 济 工作 会 议 
指出 ,世界 经 济 仍 处 在 国际 金融 危机 后 的 深度 调整 
期 ,2015 年 世界 经 济 增 速 可 能 会 略 有 回升 ,但 总 体 
复苏 疲弱 态势 难 有 明显 改观 。 要 趋 利 避 害 .顺势 而 
为 ,防范 各 类 风险 。 

中 央 经 济 工 作 会 议 关 于 经 济 发 展 新 常态 的 重 
要 论断 ,准确 反映 了 我 国 经 济 发 展 的 阶段 性 特征 。 
机 械 工 业 是 我 国 经 济 的 基础 性 产业 ,是 支撑 我 国 经 
济 平稳 运行 的 重要 力量 ,是 经 济 结构 调整 的 重要 战 
场 。 在 我 国 经 济 发 展 的 新 常态 下 ,机械 工业 出 口 额 
将 从 两 位 数 的 高 速 增长 转 为 一 位 数 的 中 高 速 增长 。 
出 口 产 品 将 从 低 附 加 值 产品 居多 转 为 低 附 加 值 产 
品 和 高 附加 值 产品 并 重 发 展 。 

从 国际 市 场 需求 分 析 ,我 国 部 分 通用 机 械 产 品 
比较 优势 依然 存在 ,同时 新 的 竞争 优势 逐步 形成 ， 
企业 抵御 风险 、 拓 展 市 场 和 创新 发 展 能 力 明 显 增 


综述 


强 。 我 国政 府 发 布 了 支持 外 贸 稳定 增长 的 一 系列 


政策 措施 ,我 国企 业 的 国际 竞争 力 将 有 所 提高 。 但 。 
是 ,通用 机 械 部 分 产品 产能 严重 过 剩 较为 突出 , 企 
业 生产 经 营 仍然 面临 较 多 困难 。 同 时 由 于 人 民 币 


汇率 不 断 波动 和 我 国 劳动 力 成 本 上 升 ,以 及 资金 、. 

环保 等 投入 要 素 价格 上 涨 等 因素 ,造成 出 口 成 本 增 
加 ,为 进一步 扩大 出 口 带 来 众多 困难 。 当 前 需要 关 
注 以 下 两 个 问题 : | 

(1) 继 续 调整 结构 ,加 快 转型 升级 。 通 用 机 械 
出 口 产品 总 体 上 技术 含量 不 高 ,劳动 密集 型 和 低 附 
加 值 产品 占 一 半 以 上 ,加 工 贸易 产品 ( 含 来 料 加 工 、 
进 料 加 工 、 来 件 装配 、 贴 牌 生产 ) 占 有 相当 比重 。 近 
几 年 来 ,通用 机 械 行业 在 调整 结构 .转型 升级 方面 
取得 了 明显 进展 ,一 批 中 高 档 产品 在 国际 竞争 中 取 
得 了 竞争 优势 。 | 

当前 要 针对 进口 量 大 的 产品 ,如 电动 往复 式 排 
BE MEERA PERERA Map 
车 上 用 空调 器 .500L 以 上 冷藏 冷冻 组 合 机 、 工 业 用 
除尘 器 .注塑 机 、 塑 料 造 粒 机 、 其 他 挤 出 机 、 挤 出 吹 
塑 机 REN EEI ENEZ R EEIN 
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取 替 代 进 口 , 加 快 转型 升级 ,不 断 拓展 国际 市 场 
空间 。 

(2) 积极 参加 “一 带 一 路 "建设 “一带 一 路 ” 
是 我 国 发 展 的 重要 战略 。 当 前 ,丝绸 之 路 经 济 带 已 
逐步 展开 ,着力 于 陆地 的 基础 设施 建设 ,如 铁路 、 公 
路 发电 和 输 变 电 设备 等 。 海 上 丝绸 之 路 建设 已 
组 织 专门 班子 ,规划 发 展 。 通 过 一 些 国家 的 港口 
设施 建设 ,扩大 海上 流通 ,发 展 互利 互通 。 建 议 有 
关 企业 及 时 了 解 进展 情况 并 积极 参与 相关 项 目的 
建设 。 

(RHA WEA) 

(HEERA ES) 


99 


© 1994-2017 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 




















© 1994-2017 China Aca 





a See 


Be 





9 
y 


PP 


绍 冷却 设备 行业 发 
业 发 展 情况 和 永嘉 泵 阀 产 业 发 展 情 
型 空 分 设备 及 核心 部 机 研 















， 杭 氧 特 


省 阀门 


TN YAN, 


nal 


Wag 


Wi 





2014 年 我 国 冷却 设 备 行业 发 展 概况 

2014 年 江苏 省 阀门 行业 发 展 概况 

2014 年 永嘉 俏 阀 产业 发 展 概述 

杭 氧 特大 型 空 分 设备 及 关键 核心 部 机 研发 情况 概述 


po 
on 
= 5 
项 
== 





Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.« 





2014 FREH 设备 行业 发 展 概况 


2013 年 ,全 国 总 用 水 量 为 6 183. 4 亿 mw ,其 中 
工业 用 水 量 为 1 409.8 亿 ms TKP 70% ~ 
80% 为 冷却 用 水 ,可 以 循环 冷却 重复 使 用 ,所 以 采 
用 循环 冷却 水 系统 是 节约 用 水 措施 的 重 中 之 重 ,而 
冷却 塔 正 是 冷却 循环 水 系统 中 的 关键 设备 。 冷 却 
设备 作为 节 水 的 主要 设备 之 一 ,广泛 应 用 于 石油 化 
工 .电力 .能源 \ 冶 金 .钢铁 .食品 , 轻 工 、 纺 织 .空调 
制冷 等 国民 经 济 各 领域 。 : 

随 着 我 国 经 济 的 发 展 ,我 国 已 发 展 成 为 冷却 设 
备 消费 及 制造 大 国 , 有 数 百 家 冷 却 塔 、 空 冷 器 YO 
器 及 配套 产品 生产 企业 。2014 年 , 受 国内 外 经 济 
形势 影响 ,冷却 设备 行业 下 行 压力 较 大 ,但 随 着 节 
能 减 排 政策 和 最 严格 水 资源 管理 政策 的 落实 ,以 及 
节 水 节能 型 冷却 设备 的 研发 .应 用 ,冷却 设备 行业 
将 得 到 进一步 发 展 。 

一 ,行业 发 展现 状 

L 市 场 格局 

冷却 设备 行业 与 电力 ,石化 .钢铁 ,冶金 .基建 
等 行业 息息相关 , 受 国 内 经 济 形势 影响 ,2014 ER 
却 设备 行业 下 行 压力 加 大 。 据 中 国 通用 机 械 工业 
协会 冷却 设备 分 会 统计 ,2014 年 冷却 设备 市 场 需 
求 约 为 128. 4 亿 元 ,同比 下 降 10% 。 其 中 ,冷却 增 
市 场 需求 约 为 84.7 亿 元 ,空冷 器 市 场 需求 约 为 
43.7 亿 元 。 在 冷却 塔 领域 ,工业 塔 的 市 场 需求 约 
为 43.2 亿 元 (其 中 闭 式 塔 的 市 场 需求 约 为 18.6 亿 
元 ) , 占 冷却 塔 市 场 需求 的 51% ;商业 塔 的 市 场 需 
求 约 为 41. 5 亿 元 , 占 冷却 塔 市 场 需求 的 499%。 

2. 行业 区 域 分 布 与 产业 规模 

我 国 冷却 设备 行业 虽然 起 步 较 晚 ,但 是 发 展 很 
快 ,形成 了 几 大 产业 集聚 区 。 其 中 ,冷却 塔 生产 企 
业主 要 集中 在 江苏 的 常州 无锡、 吴江, 浙江 的 绍 
兴 , 广 东 的 广州 .东莞 ,山东 的 德州 .潍坊 ,河北 的 汉 


HY CBR ik TRAD 阳 以 及 上 海 等 地 区 区 。 空 准 
器 骨干 生产 企业 较 少 ,全 国 仅 10 家 左右 。 

据 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 统计 ， 
2014 年 ,我国 冷 却 塔 生产 企业 中 年 销售 额 在 1 亿 元 
以 上 的 企业 有 15 ~20 家 ,年 销售 额 在 5 000 万 元 以 
上 的 企业 有 35 ~ 40 家 ,年 销售 额 1 000 万 ~5 000 
万 元 的 企业 有 50 ~ 60 家 。 其 中 ,年 销售 额 最 多 的 
为 6 亿 多 元 ,最 少 的 只 有 几 十 万 元 。 由 于 空冷 器 生 
产 企业 较 少 ,市 场 集中 度 较 高 ,企业 年 销售 额 最 少 
的 超过 2 亿 元 ,最 多 的 约 10 亿 元 。 

自 20 世纪 70 年 代 我 国 引进 8 套 为 大 化 肥 装 
置 配套 的 600 型 木 结构 横流 冷却 塔 之 后 ,斯 必 克 
(广州 ) 冷 却 技术 有 限 公司 .巴尔 的 摩 冷 却 系统 ( 苏 
州 ) 有 限 公 司 、 大 连 斯 频 德 环境 设备 有 限 公司 , 益 美 
高 (上 海 ) 制 冷 设备 有 限 公司 .北京 基 伊 埃 能 源 技术 
ERAR . 哈 蒙 冷却 系统 ( 天津) 有 限 公司 等 外 资 企 
业 进 入 我 国 ,并 且 凭 借 其 技术 及 品牌 优势 ,占据 了 
一 定 的 市 场 份额 ,尤其 是 在 一 些 重大 项 目 和 重点 领 
域 ,基本 处 于 垄断 地 位 。 

3. 主要 产品 发 展现 状 

(1) 工 业 塔 发 展现 状 。2014 年 ， AB LW 
市 场 需求 约 为 43.2 亿 元 , 占 冷 却 塔 市 场 需求 的 
51% 。 工 业 塔 主要 应 用 于 电力 .石油 .石化 等 领域 ， 
冷却 水 量 较 大 ,对 生产 企业 的 技术 力量 和 资金 实力 
要 求 较 高 ,相对 来 说 从 业 门 槛 较 高 ,市场 集 中 度 也 
较 高 。 由 于 我 国 大 型 能 源 建设 项 目 减少 ,对 工业 塔 
市 场 有 一 定 的 影响 ,但 是 上 朋 塔 改造 工程 较 多 。 此 
外 ,工业 塔 在 节能 节 水 技术 上 也 取得 了 一 些 成 就 ， 
当前 已 接近 国际 领先 水 平 , 其 发 展 前 景 仍 十 分 可 
观 。 如 :已 建成 多 座 淋 水 面积 超 10 000m’ 的 超大 
型 自然 通风 常规 塔 ,海水 冷却 塔 . 排 烟 冷却 塔 “ 三 
合 一 ”冷却 塔 和 间接 空冷 塔 等 ,正在 研究 适用 于 内 
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陆 核电 淋 水 面积 将 达到 18 000m? 、 高 度 超过 200m 
以 上 的 冷却 塔 。 


在 工业 塔 领域 ,江苏 海 鸭 冷 却 塔 股 份 有 限 公司 “， 市场 需求 约 为 41 5 亿 元 , 占 冷却 塔 市 场 需求 的 


“拥有 较 高 的 市 场 占有 率 ,2014 年 ,该 公司 总 营业 收 


入 为 5.35 亿 元 ;同比 增长 7.1% 5 ESR, PEIR 


沧州 冷却 技术 有 限 公司 ,常州 科 慧 制冷 设备 有 限 公 
司 ` 江 苏 双 辉 环境 科技 有 限 公司 等 国内 的 工业 塔 生 
产 企业 和 斯 必 克 (广州 ) 冷却 技术 有 限 公 司 ,北京 基 
伊 埃 能 源 技术 有 限 公 司 哈 蒙 冷却 系统 (天 津 ) 有 限 
公司 等 外 资 企业 也 占据 了 一 定 的 市 场 份额 。 
”2014 年 ,工业 塔 中 闭 式 塔 的 市 场 需求 约 为 

18. 6 亿 元 。 闭 式 塔 主要 应 用 于 工业 电炉 .锻造 . 链 
造 热 处 理 、 锅 炉 , 化 工 .光伏 等 行业 。 由 于 钢铁 . 光 
伏 等 产业 不 景气 ,间接 影响 了 闭 式 塔 市 场 。 但 是 近 
年 来 ,利用 闭 式 塔 在 过 渡 季 或 冬季 直接 为 空调 系统 
提供 廉价 冷 量 (free cooling) 的 技术 (又 称 自 然 冷却 
供 冷 技术 ) 越 来 越 受到 业界 重视 。 一 些 办 公 或 商业 
建筑 由 于 围 护 结构 隔 热 性 能 较 好 ,室内 散热 设备 增 
多 ,导致 冷 负荷 增加 ,甚至 在 过 淡季 和 初冬 都 需要 
供 冷 。 对 于 该 类 室内 散热 冷 负 荷 占 主导 的 建筑 , 当 
采用 水 冷 机 组 时 ,选用 闭 式 冷却 塔 不 仅 环保 ,而 且 
具有 节能 优势 , 即 在 负荷 率 较 低 的 过 渡 季 或 冬季 主 
机 可 以 停止 运行 ,直接 用 闭 式 冷 却 塔 为 空调 系统 未 
端 提供 冷 量 ,此 时 由 于 室外 环境 湿 球 温度 较 低 ;可 
以 将 管内 被 冷却 水 冷却 到 15% 以 下 ;能 够 直接 为 空 
调 末端 提供 廉价 冷 量 , 从 而 避免 了 制冷 剂 系统 运 
行 ,大 大 减少 了 系统 耗 能 。 

在 闭 式 塔 领域 ,洛阳 隆 华 传 热 节能 股份 有 限 公 
司 .浙江 万 享 科技 有 限 公司 .无锡 方舟 流体 科技 有 
限 公司 ,无锡 市 科 巨 机 械 制 造 有 限 公司 等 企业 占有 
一 定 的 市 场 份额 。 斯 必 克 (广州 ) 冷 却 技术 有 限 公 
司 . 巴 尔 的 摩 冷 却 系统 (苏州 ) 有 限 公司 、 益 美 高 
(上 海 ) 制冷 设备 有 限 公司 等 外 资 企业 也 占据 了 一 
定 的 市 场 份额 。 

在 一 些 特殊 场合 , 闭 式 塔 较 传统 的 开 式 冷却 诺 
有 一 些 独 特 的 优势 ,如 冷却 水 较 清洁 、 可 冷却 较 高 
温度 的 冷却 水 .可 冷却 其 他 工艺 流体 , 且 闭 式 塔 价 
格 较 高 ,利润 相对 较 高 ,因此 部 分 工业 塔 和 商业 塔 


104 


生产 企业 亦 开始 涉足 闭 式 塔 领域 。 
(2) 商业 塔 发 展现 状 。2014 年 ,我 国 商业 塔 的 


49% 。 商 业 塔 主要 应 用 于 医院 、 宾 馆 酒店 写字楼 、 
购物 中 心机 场地 铁 、 数 据 中 心 .高 科技 公司 .楼 堂 
馆 所 ,体育 馆 、 影 院 等 场所 ,市 场 分 布 广 ,前 景 大 。 
虽然 楼 堂 馆 所 等 基建 项 目 减少 ,但 地 铁 \ 机 场 、 医 院 
等 公共 服务 领域 需求 量 仍然 很 大 。 

在 商业 塔 领域 ,上 海良 机 冷却 设备 有 限 公 司 、 
上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公司 HASHAR AR 
公司 、 广 州 览 讯 科技 开发 有 限 公司 、 浙 江 金 菱 制 冷 
工程 有 限 公 司 ,湖南 元 享 科技 发 展 有 限 公 司 等 企业 
占据 了 一 - 定 的 市 场 份额 ,其 中 ,广州 览 讯 科技 开发 
有 限 公司 湖南 元 享 科技 发 展 有 限 公司 等 几 家 企业 
发 展 较 快 。 斯 必 克 ( 广 州 ) 冷却 技术 有 限 公司 .巴尔 
的 摩 冷却 系统 (苏州 ) 有 限 公司 ,大 连 斯 频 德 环境 设 
备 有 限 公司 . 益 美 高 (上 海 ) 制冷 设备 有 限 公司 等 外 
资 企 业 也 占据 了 一 定 的 市 场 份额 。 

(3) 空 冷 器 发 展现 状 。2014 年 ,我 国 空冷 器 市 
场 需求 约 为 43.7 亿 元 。 空 冷 器 主要 应 用 于 炼油 、 
石油 化 工 .电力 等 领域 ,尤其 在 我 国 淡水 资源 相对 
苇 乏 的 “三 北 ” 地 区 ,具有 节约 用 水 .减少 水 污染 、 维 
PRL .运转 安全 可 靠 .使 用 寿命 长 等 优点 的 空 
冷 器 ,在 炼油 和 石油 化 工 企 业 众多 的 冷 换 设备 中 ， 
成 为 不 可 或 缺 的 一 类 设备 ,具有 广阔 的 应 用 前 景 。 

空冷 器 的 市 场 集中 度 高 ,如 洛阳 隆 华 传 热 节能 
股份 有 限 公司 、 险 尔 滨 空调 股份 有 限 公司 、 双 良 节 
能 系统 股份 有 限 公司 .国电 集团 北京 龙 源 冷却 技术 
有 限 公司 、 四 川 省 简阳 空冷 器 制造 有 限 公 司 、 甘 肃 
蓝 科 石化 高 新 装备 股份 有 限 公司 ,兰州 长 征 机 械 有 
限 公司 .西安 大 秦 化 工 机 械 股 份 有 限 公司 、 湖 北 长 
江 石 化 设备 有 限 公 司 、 江 阴 电力 设备 冷却 器 公司 、 
北京 首 航 艾 启 威 节能 技术 股份 有 限 公司 等 企业 也 
具有 -一定 的 竞争 力 。 其 中 ,洛阳 隆 华 传 热 节能 股份 
有 限 公 司 研 发 的 “复合 型 节能 技术 装备 "人 选中 
石化 “重大 技术 装备 项 目 ”, 该 公司 荣获 “2014 中 国 
石化 装备 百 强 企业 "称号 。 与 普通 燕 发 冷却 冷凝 器 
相 比 ,高 效 节 能 复合 型 冷却 冷凝 装备 技术 可 节 水 


30% ~50% , 节 电 10% ~ 20% ,年 节省 运行 费用 
40% 以 上 。 这 一 技术 填补 了 国内 石油 化工、 电力 、 
冶金 等 行业 冷却 设备 多 项 空白 ,已 形成 自主 知识 产 
” 权 的 系列 化 产品 。 在 外 资 企 业 中 , 基 伊 埃 ( 芜湖 、 府 
HAT .斯 必 克 (张家口 ) 公 司 、 哈 蒙 冷 却 系统 (天 
津 ) 有 限 公司 在 空冷 式 换 热 器 领域 具有 较 强 的 竞争 
力 ,占有 一 定 的 市 场 份额 。 

二 ,行业 发 展 特点 | | 

据 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 对 会 
员 企业 2014 年 生产 经 营 状况 所 做 的 调查 和 统计 ， 
2014 年 冷却 设备 行业 呈现 出 产业 升级 加 快 、 自 动 
化 水 平 不 断 提升 ,自主 知识 产权 保护 意识 增强 , 标 
准 化 体系 不 断 完善 以 及 企业 品牌 意识 进一步 增强 
等 特点 。 

1. 产业 升级 加 快 ， 自动 化 水 平 不 断 提升 

经 过 多 年 的 发 展 ,我 国 冷却 设备 制造 业已 经 具 
有 相当 大 的 规模 ,企业 在 做 大 的 同时 ,创新 能 力也 
不 断 增强 。 行 业 中 一 批 新 型 高 效 、 节 水 的 制造 工 
艺 技术 不 断 被 研发 出 来 ,产品 质量 进一步 提升 , 同 
时 也 为 研制 高 新 产品 创造 了 条 件 ,加快 了 产业 升级 
的 步伐 。 江 苏 海鸥 冷却 塔 股份 有 限 公司 研发 生产 
的 消 雾 节 水 型 冷却 塔 ,通过 提高 翅 片 管 换 热 器 的 换 
热效率 ,以 及 干 热 空气 和 干 冷 空 气 的 混合 效率 ,年 
均 节 水 率 达 15% ~25% , 消 雾 可 达 零 雾 效 果 。 该 公 
司 研发 的 自然 通风 冷却 塔 高 位 集 水 装置 ,通过 改善 
高 位 集 水 装置 及 连接 件 的 密封 性 和 连接 方式 ,提高 
高 位 水 横 及 辅 件 的 生产 加 工 及 安装 精度 ,其 水 泵 扬 
程 相 对 传统 自然 通风 冷却 塔 可 降低 8.~ 12m, 节 能 
30% ~40% 。 广 州 览 讯 科技 开发 有 限 公 司 通过 引 
进 和 自行 开发 全 自动 填料 机 、 全 自动 计算 机 激光 切 
割 机 自动 滚 压 成 型 机 、 多 点 冲压 及 焊接 设备 等 先 
进 的 自动 化 设备 ， 大 大 所 高 了 生产 效率 及 生产 能 
力 ,同时 也 提升 了 产品 质量 。， 

2. 自主 知识 产权 保护 意识 增强 

随 着 我 国 经 济 的 发 展 以 及 改革 开放 的 深入 , 知 
识 产权 保护 作用 越 来 越 明显 ,也 是 企业 赢得 竞争 优 
势 的 重要 基础 。 知 识 产 权 保护 有 力 地 促进 了 冷却 
设备 行业 自主 创新 能 力 的 提升 ,企业 申报 专利 的 积 


极 性 不 断 提 高 。 

据 统 计 ,1986 年 至 2015 年 7 月 ere 
利 ( 包 括 发 明 专 利 SET A APS A) BO 
8 076 项 ,其 中 2014 年 专利 数 为 1 505 项 , 占 统计 数 
的 18. 6% 。1986 年 至 2015 年 7 月 ,我 国 蒸发 式 冷 
凝 器 专利 (包括 发 明 专 利 . 实 用 新 型 专利 和 外 观 专 
利 ) 数 为 13 831 项 ,其 中 20M 年 专利 数 为 '2 146 
项 , 占 统 计数 的 1$.$% 。1986 Æ Z 2015 年 7 月 ， 
我 国 空冷 岛 专利 (包括 发 明 专 利 、 实 用 新 型 专利 和 
外 观 专利 ) 数 为 177 项 ,其 中 2014 年 专利 数 为 55 
M, GSH A 31.1% 。 数 据 显示 ,2014 年 冷却 
塔 .蒸发 式 冷 族 器 和 空冷 岛 ee 1986 
年 以 来 专利 数 最 多 的 一 年 。 o 

3. 标准 化 体系 不 断 完善 

”标准 化 工作 是 制定 .执行 和 不 断 完 善 标准 的 过 
程 ， ERIEN 产品 质量 .提升 管理 水 平 .提高 经 济 
效益 的 工程 ,也 是 促进 企业 持续 发 展 、 推动 行业 不 
断 进 步 的 过 程 。 

冷却 设备 行业 已 形成 了 设计 标准 、 产 品 标准 、 
零 部 件 标准 、 验 收 测试 标准 、 运 行 维护 标准 等 较为 
完善 的 标准 体系 。2014 年 ,启动 了 GB/T 50392— 
2006 ¢ 机械 通风 冷却 塔 工艺 设计 规范 》 的 修订 工作 。 

此 外 , 随 着 国家 标准 化 工作 改革 的 不 断 深入 ， 
协会 (团体 ) 标 准 化 工作 正 迎 来 发 展 的 大 好 时 机 。 
HATE RRR MTS AS SSAA 
Sb 隆 社会 组 织 以 市 场 需 求 为 导向 ,制定 发 布 产品 
和 服务 标准 。2014 年 ,中 国 通用 机 械 工业 协会 冷 
MIR SCR AR (ARR) AE) 的 标准 编 
写 工 作 , 预 计 2016 年 1 月 1 日 起 实施 ,已 发 布 协会 
标准 《4 干 湿式 消 雾 节 水 冷却 塔 站 

4. 品牌 意识 进一步 增强 

经 过 多 年 的 发 展 ,我 国 冷却 设备 行业 不 断 壮 
大 。 在 经 济 全 球 化 的 今天 ,我 国 的 商品 以 及 资本 输 
出 加 快 ,这 其 中 的 关键 便 是 企业 品牌 的 输出 。 提 升 
企业 品牌 竞争 力 , 帮助 我 国企 业 品 牌 走出 去 ,将 成 
为 提升 我 国 冷却 设备 核心 竞争 力 的 关键 。 

据 中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 会 统计 ， 

2014 年 国内 冷却 设备 市 场 需求 下 降 , 部 分 规模 以 
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上 国内 企业 营业 收入 总 额 和 利润 总 额 均 出 现下 清 
的 迹象 :但 是 ,BAC SPX 等 一 些 外 资 公司 ,凭借 品 
牌 优势 仍 旦 现 增长 态势 ,上 且 增 速 明 显 ,在 国内 冷却 
设备 行业 高 端 市 场 领域 占有 很 大 市 场 份 额 ,彰显 了 
品牌 力量 带 来 的 经 济 效益 。 

国内 规模 以 上 的 冷却 塔 生产 企业 也 意识 到 品 
牌 的 作用 和 影响 力 ,通过 加 入 国际 性 的 冷却 设备 行 
业 组 织 、 参 与 编写 冷却 塔 国家 标准 、 建 立 先进 的 综 
合 性 冷却 塔 实验 测试 中 心 等 途径 ,不断 提升 产品 的 
质量 和 性 能 ,提升 企业 管理 水 平 ,积极 拓展 国外 市 
场 ， 树立 良好 的 品牌 形象 ， 不 断 推进 品牌 的 国际 影 
mH. 

三 、 行 业 发 展 过 程 中 面临 的 问题 

1. AAES 

以 冷却 塔 为 例 , 冷 却 塔 是 一 门 集 材 料 学 、 物 理 
化 学 流体 力学 .空气 动力 学 .电工 学 等 多 学 科 为 一 
体 的 综合 性 很 强 、 实 验 性 很 高 的 系统 科学 , 它 需 要 
不 断 对 产品 进行 测试 试验 ,并 对 数据 进行 组 合 分 析 
处 理 , 调 整 各 运行 参数 ,使 冷 效 噪声、 能 耗 等 主要 
指标 达到 一 个 最 优化 的 效果 。 对 技术 人 员 的 专业 
知识 及 知识 面 要 求 较 高 ;而 当前 国内 高 校 均 未 开设 
冷却 设备 专业 ,很 多 专业 技术 人 员 都 是 其 他 专业 转 
行 而 来 。 

与 此 同时 ,行业 内 许多 企业 在 业内 相互 控 人 的 
现象 很 普遍 ,被 挖 的 人 员 就 将 自己 所 掌握 的 技术 带 
到 其 他 企业 ,造成 技术 .产品 雷同 。 这 一 方面 造成 
AAS ,一 方面 又 打击 了 企业 进行 人 才 培 养 的 积 
极 性 。 人 才 匮 艺 导 致 行业 创新 能 力 薄 弱 , 无 法 满足 
市 场 对 新 技术 .新 产品 的 需求 。 | 

2. 市场 秩序 较为 混乱 ,高 端 产 品 竞争 力 不 足 

由 于 行业 门槛 较 低 ,人 才 流 动 性 大 ,导致 低 水 
平 重 复 建设 ,使 得 中 、 低 端 产 品 产能 严重 过 剩 , 产 品 
同 质 化 竞争 激烈 ,恶性 竞争 加 剧 , 甚至 达到 “ 白 热 
化 ”程度 。 许 多 企业 为 了 抢夺 市 场 ,不 顾 成 本 ,微利 
甚至 无 利 也 承接 订单 “让利 不 让 市 ”。 再 有 ,拖欠 
货款 情况 十 分 严重 ,生产 企业 发 货 后 ,很 长 时 间 拿 
不 到 货款 ,货款 被 拖欠 后 ,企业 的 资金 被 占用 ,恶性 
竞争 给 企业 带 来 沉重 的 压力 ; 而且 短期 内 难以 
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缓解 。 
行业 内 高 端 产 品 竞争 力 不 足 。 一 些 国家 大 容 
量 的 矿物 燃料 电站 和 核电 站 采用 的 双 曲 线 型 冷却 


塔 , 以 及 煤化 工 领域 采用 的 消 雾 节 水 冷却 塔 均 采用 


国外 技术 ,如 2014 年 神华 宁夏 煤 业 集团 承建 的 为 
煤 制 油 工艺 设施 提供 ClearSky™ 消 雾 节 水 冷却 塔 项 
目 ,斯 必 克 公司 中 标 。 国 内 产品 在 高 端 市 场 领域 很 
难 与 国际 企业 竞争 ,尤其 在 核电 领域 。 

3. 研发 能 力 不 足 | 

从 当前 的 情况 来 看 , 企业 研发 投入 严重 不 足 ， 
缺少 资金 ,人 员 和 研发 条 件 等 ,这 使 得 产品 开发 基 
本 上 靠 模仿 ,产品 升级 换代 缓慢 。 主 要 有 两 个 方面 
的 原因 :一 是 在 知识 产权 保护 方面 ,企业 缺乏 研发 
投入 的 信心 和 动力 ,不 愿意 投入; 二 是 无 序 化 的 市 
场 竞争 ,导致 产品 的 利润 不 能 满足 研发 所 必需 的 人 
力 资源 ,资金 及 装备 所 需 费 用 。 . 

国内 企业 可 以 制造 一 些 高 端 产 品 ,但 还 达 不 到 
国外 同类 产品 的 水 平 ,其 中 一 个 主要 原因 是 研发 平 
台 与 国外 有 较 大 的 差距 , 如 综合 研发 平台 建设 是 
短 板 。 

4. 自主 创新 能 力 弱 

“企业 是 自主 创新 的 主体 ,虽然 当前 我 国企 业 研 

发 经 费 的 投入 已 超过 政府 的 投入 ,但 从 功能 上 看 ， 
企业 并 没有 成 为 自主 创新 的 真正 主体 , 究 其 原因 ， 
实质 是 创新 动力 不 足 。 此 外 ,在 许多 地 方 政府 追求 
速度 .扩大 投资 .追求 外 延 式 扩大 规模 的 偏好 导向 
下 ,使 得 民营 企业 宁愿 低 水 平复 制 扩 大 生产 能 力 ， 
却 音 青 于 对 技术 和 人 力 资源 进行 投入 ;宁愿 在 同类 
档次 产品 上 进行 低 水 平 恶性 竞争 ,也 不 愿意 采取 差 
异化 战略 .通过 自主 创新 提高 效益 ; 宁愿 持续 跟踪 
模仿 ,也 不 愿意 下 若 功 夫 走 创新 之 路 。 

行业 自主 创新 能 力 弱 主要 体现 在 三 个 方面 :一 
是 研发 投入 占 销售 收入 的 比重 仍然 处 于 比较 低 的 
水 平 ;二 是 研发 人 员 占 从 业 人 员 的 比重 相对 偏 低 ; 
三 是 许多 企业 缺乏 对 自 有 的 技术 人 员 、 管 理 人 员 、 
技术 工人 的 培养 和 重用 ,不 能 很 好 地 发 挥 他 们 的 聪 
明 才 智 ,创新 政策 不 到 位 , 扼 制 了 这 部 分 人 员 的 创 
新 积极 性 。 


自主 创新 能 力 弱 、 产 品 技术 含量 低 、 企 业 发 展 
后 劲 不 足 在 行业 内 比较 普遍 。 大 多 数 企 业 进 行 新 
产品 研发 ,基本 上 是 边 接 订单 . 边 设计 、 边 生产 的 图 
有 模式 ,满足 于 应 付 用 户 某 一 方面 的 需求 ,缺乏 对 
产品 技术 发 展 的 全 面 审视 ,在 某 种 程度 上 造成 了 研 
发 设计 的 被 动 性 、 局 限 性 和 工艺 的 不 成 熟 , 还 没有 
形成 “生产 一 代 , 储 备 一 代 , 研 发 一 代 ” 的 市 场 竞争 
良性 循环 。 

2015 年 是 “十 二 五 ”的 收 官 之 年 , 亦 是 “十 三 
五 "的 规划 之 年 ,国家 发 布 的 最 严格 水 资源 管理 抽 
度 , 煤 电 节 能 减 排 升 级 与 改造 行动 计划 和 《中 国 抽 
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造 2025 ) 战略 规划 等 一 系列 政策 ,提出 实现 制造 强 
国 的 战略 目标 和 任务 ， ae) ey 
业 逐 步 由 大 到 强 。 

“十 三 五 "期间, 丝绸 之 路 经 济 带 、21 世纪 海上 
丝绸 之 路 、 孟 中 印 缅 经 济 走廊 和 中 巴 经 济 走廊 等 
“走出 去 ”政策 ,为 我 国 冷却 设备 行业 “走出 去 ” 创 
造 了 条 件 ,冷却 设备 产品 将 随 着 我 国 对 外 投资 和 工 
程 总 承包 项 目 “ 走 出 去 ” ,并 充分 利用 零 关 税 的 优惠 
政策 扩大 产品 出 口 ,走向 国际 市 场 。 

[ 扎 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 冷却 设备 分 
会 妖 证 、 张 文 玲 ] 


江苏 省 作为 我 国 阀门 工业 重要 的 生产 基地 之 
一 ,是 我 国 阅 门 生产 的 主要 产业 集聚 区 ,集中 了 全 
国 网 门 产 量 的 25 免 左右 。 据 不 完全 统计 , 江苏 省 有 
大 小 阀门 企业 800 多 家 ,规模 以 上 企业 近 280 家 ， 
2014 年 ,江苏 省 阀门 行业 完成 工业 总 产值 约 600 亿 
元 , 约 占 全 国 的 24% 。 当 前 ,江苏 省 阀门 行业 生产 
的 阀门 产品 共 十 二 大 类 , 近 3 000 个 型 号 .10 000 多 
个 规格 ,基本 能 够 满足 国民 经 济 建设 和 发 展 的 需 
要 ,并 不 断 开拓 国际 市 场 ,产品 远 销 40 多 个 国家 。 

一 、 江 苏 省 阀门 行业 经 济 运 行情 况 

据 江苏 省 阀门 工业 协会 44 家 会 员 企 业主 要 统 
计 指 标 分 析 :2014 年 全 行业 受 国 内 外 经 济 环境 的 

影响 ,出现 了 经 济 指标 增长 缓慢 的 趋势 ,这 是 近 10 

年 中 经 济 指标 持续 增长 后 ,首次 出 现 增幅 放 缓 的 
局 面 。 

1. 工业 总 产值 略 有 增长 

2014 年 ,江苏 省 阀门 工业 协会 参与 统计 的 会 
员 企业 完成 工业 和 总 产值 65.4 亿 元 , 比 上 年 增长 
0.41% 。 其 中 :中 核 苏 阔 科 技 实业 股份 有 限 公司 完 
成 工业 总 产值 10. 77 亿 元 , 比 上 年 增长 8. 1% ;江苏 
苏 盐 阀门 机 械 有 限 公 司 工 业 总 产值 比 上 年 增长 


48.7% ,增幅 位 列 行业 首位 ;江苏 应 流 机 械 制 造 有 
限 责任 公司 完成 工业 总 产值 1. 26 亿 元 , 比 上 年 增 
长 40. 3% ;苏州 道 森 阀 门 有 限 公司 完成 工业 总 产值 
2. 68 亿 元 , 比 上 年 增长 35. 5% 。 

2. 工业 销售 产值 小 幅 下降 

2014 年 ,在 全 面 深化 改革 的 形势 下 ,江苏 省 阀 
门 工 业 协 会 会 员 企 业 在 做 好 阀门 生产 的 同时 ,坚持 
做 好 阀门 产品 销售 工作 ,开拓 国内 外 市 场 , 出 现 了 
生产 略 有 增长 ,市场 销 售 小 幅 下 降 的 局 面 。 参 与 统 
计 的 会 员 企业 完成 工业 销售 产值 .63.6 亿 元 ， HE E 
年 下 降 0. 97%, 

3. 全 行业 利润 总 额 与 上 年 基本 持平 

2014 年 ,参与 统计 的 会 员 企业 实现 利润 总 额 
4.914270, KEE K 0.04% ,与 上 年 基本 持平 。 
其 中 :中核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 实现 利润 
7 574 万 元 , 比 上 年 增长 8. 76% ;苏州 道 森 阀门 有 限 
公司 实现 利润 3 051 万 元 , 比 上 年 增长 65% ,是 行 
业 中 利润 增长 率 最 大 的 企业 ;江苏 苏 盐 阀门 机 械 有 
限 公司 利润 总 额 比 上 年 增长 33. 6% 。 

4. 企业 负债 居 高 不 下 ,资金 压力 增 大 

2014 年 ,江苏 省 阀门 行业 虽然 产销 同步 增长 ， 
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但 企业 流动 资金 被 大 量 占用 ,企业 成 本 上 升 , 进 一 
步 加 大 了 企业 资金 压力 。 参 与 统计 的 会 员 企 业 负 
债 总 额 达 34 亿 元 , 比 上 年 增长 4 36% 。 企 业 负债 
总 额 和 和 应 收 账 款 居 高 不 下 ,加 之 人 力 和 环境 资源 成 
本 快速 攀升 , 挤 压 了 利润 空间 ,企业 负债 率 高 AA 
水 平 降低 。 

5. 外 贸 出 口 再 创新 业绩 

2014 年 , 面 对 国 内 外 复杂 多 变 的 经 济 形势 , 江 
苏 省 阀门 行业 企业 寻找 开拓 国际 市 场 的 新 路 子 , 在 
提高 产品 质量 的 同时 ,努力 提升 产品 品质 ,积极 与 
国际 闹 门 行业 接轨 ,提高 出 口 产 品 的 质量 水 平 。 参 
与 统计 的 会 员 企业 完成 出 口交 货 值 13.3 亿 元 , 比 
上 年 增长 8. 86% 。 除 几 家 企业 出 口 下 降 外 ,其 他 企 
业 都 有 所 增长 ,有 的 企业 突破 零 出 口 的 历史 ,开辟 
了 新 的 国际 市 场 。 各 会 员 企业 在 搞 好 内 销 的 同时 ， 
发 展 国 际 市 场 ,一 方面 缓和 阀门 产品 国内 市 场 供 大 
于 求 的 局 面 , 另 一 方面 为 企业 拓展 外 部 市 场 提供 了 
发 展 空间 。 

6. 员工 工资 收入 小 幅 增 长 ss 

2014 年 ,参与 统计 的 会 员 企 业 工资 总 额 为 
5. 56 亿 元 , 比 上 年 增长 7.1% ;人均 工 资 收 入 为 
51 317 元 /人 , 比 上 年 增长 4.34% 。 

.7. 资产 总 额 有 所 增长 

2014 年 ,江苏 省 阀门 行业 企业 增加 固定 资产 
的 投入 ,主要 是 改善 企业 装备 和 各 项 基础 设施 , 资 
产 总 额 达 80. 2 亿 元 , 比 上 年 增长 12.2% 。 

从 江苏 省 阀门 行业 发 展 来 看 ,阀门 生产 企业 压 
力 虽 大 ,但 是 并 不 是 没有 出 路 。 在 新 的 经 济 态 势 
下 ,创新 才 是 经 济 结 构 改 革 的 动力 。2015 年 ,阀门 
制造 业 将 进一步 向 产品 链 延 伸 , 制 造 业 服务 化 将 成 
为 企业 转型 升级 的 主流 趋势 ,小 型 化 .专业 化 将 成 
为 制造 企业 发 展 的 新 特征 。 

二 、 各 地 区 发 展现 状 

1. 苏州 地 区 发 展现 状 

苏州 地 区 拥有 中 核 苏 阅 科技 实业 股份 有 限 公 
司 .苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 、 苏 州 道 森 阀门 有 
限 公 司 .苏州 工业 园区 思 达 德 阀 门 有 限 公 司 、 苏 州 
德 兰 能 源 科技 股份 有 限 公 司 等 一 大 批 阀门 企业 。 
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苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 经 过 10 多 年 的 发 
展 , 已 经 成 为 国内 综合 实力 强 的 全 套 工 业 降 门 解决 
方案 供应 商 , 当 前 已 形成 以 闸 赔 、 球 闪 、 和 截止 阀 、 止 
el] R TA ELR ENAHO RAN 
主 的 九 大 产品 系列 ,广泛 应 用 于 石油 天然 气 、 烽 
7H 化工、 船舶 .电厂 以 及 长 输 管 线 等 工业 领域 。 
2006—2014 年 (2010 年 除外 ) ,该 公司 阀门 产品 的 
销售 收入 一 直 保 持 行 业 第 一 ,2013 年 完成 工业 总 
产值 20. 76 亿 元 。 纽 威 股份 成 为 PO 重启 后 第 一 
家 成 功 上 市 公司 ,发 展 运 行 较 为 理想 ,当前 仍 在 利 
用 自我 发 展 优势 ,加 大 技 改 发 展 步 做 ,积极 开拓 国 
际 市 场 ,并 与 外 商 建立 了 战略 合作 伙伴 关系 。 在 了 巩 
固 现 有 行业 地 位 的 同时 ,瞄准 了 装备 工业 ,投资 俩 
发 精密 机 床 ,以 满足 国内 精密 机 床 的 旺盛 需求 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 积极 调整 产 
品 结构 ,实现 产品 的 差异 化 战略 。 根 据 市 场 的 发 展 
趋势 ,将 产品 结构 的 调整 方向 确定 为 :做 精 做 强 ,做 
高 端 产品 ,提升 产品 的 附加 值 ,争取 效益 最 大 化 ;做 
有 自身 特色 的 优势 产品 ,让 中 核 苏 阀 "HH ”和 “SU- 
FA” 品 牌 成 为 国内 外 著名 的 工业 产品 品牌 。 其 中 
石化 特种 阀门 继续 领先 于 行业 ,赢得 了 充足 的 市 场 
份额 。 当 前 ,已 成 功 研 制 出 38 个 规格 的 核 级 阀门 
Ts a ARER ee ea PA 
借阅 和 仪表 阀 等 核 级 阀门 EL A 
了 百 万 千瓦 核电 站 大 部 分 的 核 级 阀门 , 均 顺 利通 过 
了 国家 权威 部 门 专 家 鉴定 ,并 且 与 中 核 集团 、 中 广 
核 集 团 签 订 了 供 货 合 同 。 此 外 ,中 核 苏 阀 科技 实业 
股份 有 限 公 司 按照 国家 核能 开发 计划 ,正在 积极 推 
进 百 万 千瓦 级 核电 站 核 级 关键 阀门 (如 主 蒸汽 隔离 
BY) 的 国产 化 进程 。2014 年 完成 工业 总 产值 10. 77 
亿 元 , 比 上 年 增长 8% ;实现 工业 销售 产值 10. 24 亿 
元 , 比 上 年 增长 9. 15% 。 

另外 ,苏州 高 中 压 阀 门 厂 有 限 公司 的 石化 、 核 
电 两 大 块 业务 , 仍 保持 同比 增长 10% 的 发 展 趋势 ， 
2014 年 完成 工业 总 产值 2. 64 亿 元 。 苏 州 工 业 园 区 
思 达 德 阀门 有 限 公司 API6D 阀门 外 销 势 头 强 劲 上 
升 ,从 原来 生产 立 门 零 部 件 到 当前 转 为 主要 生产 整 
机 并 出 口 ,2014 年 完成 工业 总 产值 1.4 亿 元 。 苏 州 


道 森 阀门 有 限 公 司 主要 销 往 美国 等 国家 的 API6A 
系列 井口 装置 与 阀门 , 呈 强 劲 发 展 势头 ,2014 年 完 
成 工业 总 产值 2. 67 亿 元 。 苏 州 市 燃气 设备 阅 门 制 
造 有 限 公司 以 生产 燃气 阀门 为 主 , 在 全 国 煤气 行业 
中 占有 一 定 份 额 ,2014 年 完成 工业 总 产值 7 780 万 
Too NER TAERAA .苏州 德 兰 能 源 科 技 股 
份 有 限 公 司 a I SORE TA BR ZS] SS 
企业 产销 两 旺 , 均 比 上 年 有 所 增长 。 

苏州 地 区 当前 形成 了 股份 .民营 、 外 资 三 类 企 
业 并 驾 齐 驱 发 展 的 态势 ,主要 发 展 优势 是 :有 中 核 
MARR KIRPA RAR 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 
限 公 司 、 苏 州 道 森 阀门 有 限 公 司 等 一 批 骨干 企业 的 
市 动 ,全 行业 注重 品牌 意识 ,坚持 完美 的 质量 ,增强 
了 国内 外 客商 的 信任 度 ,因而 产销 越 做 越 好 。 当 前 
苏州 地 区 已 形成 高 中 压 阀门 为 主 、 各 类 阀门 为 辅 的 
规模 型 生产 基地 ,并 形成 了 阀门 产业 链 , 打 啊 了 国 
内 外 市 场 ,未 来 发 展 朝 规模 型 .专业 化 发 展 ,在 国内 
外 市 场 中 具有 较 强 的 竞争 力 。 

2. 无 锡 地 区 发 展现 状 

在 无 锡 地 区 ,阀门 生产 企业 主要 集中 在 锡山 甘 
露 等 地 ,并 主要 以 生产 不 锈 钢 阀 门 为 主 。 比 如 ,无 
Osa WT ARAA 无锡 市 优 工 精密 阀门 有 限 
公司 .无锡 市 宝 鼎 闹 业 有 限 公 司 、 江 苏 华 英 阀 业 有 
限 公 司 等 一 批 企 业 ,所 生产 的 阀门 产品 向 精品 化 、 
系列 化 发 展 ,保持 了 良好 的 发 展 态势 。 无 锡 地 区 外 
商 独 资 的 工装 自控 工程 (无 锡 ) 有 限 公司 尤其 突出 ， 
成 为 国内 控制 阀门 规模 型 企业 之 一 ,其 国际 品牌 优 
势 日 益 显 著 。 该 公司 主要 生产 调节 阀 , 是 无 锡 地 区 
再 凶 阐 重点 生产 企业 ,形成 了 独特 的 规模 优势 ,在 
AA SHH ENT ARM. CHAK LAS A 
门 有 限 公司 生产 的 阀门 产品 全 部 返销 日 本 .韩国 等 
国际 市 场 ,同样 形成 自己 独特 的 市 场 优势 。 无 锡 市 
ESAERA E 2014 年 挂牌 上 海 股 票 交 易 中 
心 , 敲 响 对 接 资本 市 场 的 启程 锣 声 。 无 锡 智能 自控 
工程 股份 有 限 公 司 .无 锡 市 亚 迪 流体 控制 技术 有 限 
公司 无 锡 卓 尔 阀 业 有 限 公 司 、 无 锡 圣 博爱 液压 气 
动 有 限 公司 ,无锡 市 圣 汉 斯 控制 系统 有 限 公 司 等 一 
批 生产 调节 阀 、 气 动 电 装 的 企业 ,发 展 势头 不 错 , 逐 


步 在 国内 外 形成 一 定 的 市 场 和 优势 。 

当前 ,无 锡 地 区 阀门 发 展 优势 是 : 立 门 行业 起 
步 早 ,在 市 场 上 有 较 好 的 品质 声誉 和 稳固 的 产销 基 
础 。 特 别 是 无 锡 锡山 阀门 三 有 限 公 司 已 形成 我 国 
以 不 锈 钢 立 门 为 主 的 生产 基地 ,在 全 国 占 有 一 定 的 
市 场 份 额 。 工 装 自控 工程 (无 锡 ) 有 限 公司 等 一 批 
调节 阀 生产 企业 ,已 在 国内 外 形成 较 大 的 市 场 份 
额 ,今后 着 重 于 发 展 内 销 的 中 高 压 闪 门 和 调节 阿 特 
色 产 品 , 以 及 气动 装置 ,在 多 品种 、 系 列 化 上 做 大 市 
场 ,拓展 外 贸 市 场 。 另 外 ,该 地 区 以 生产 精密 铸件 
阀门 精密 零 部 件 外 销 发 展 也 较 快 。 

常州 地 区 发 展现 状 
acct 在 常州 

电站 辅 机 总 厂 有 限 公 司 、 常 州 贝斯 特 控制 设备 有 限 
公司 的 带动 下 ,许多 民营 企业 应 运 而 生 ,涌现 了 如 
常州 兰 陵 自 动 化 设备 有 限 公 司 ,江苏 兰 阀 通用 设备 
有 限 公 司 、 常 州 亿 米 基 电 站 辅 机 有 限 公 司 、 常 州 米 
黄 电 动 阀门 有 限 公 司 等 10 多 家 阀门 电 装 企业 。 其 
中 常州 电站 辅 机 总 广 有 限 公司 显示 了 强大 的 规模 
优势 ,开发 带 有 计算 机 芯片 的 电动 执行 机 构 , 并 取 
得 国家 核电 生产 .设计 2 张 资质 证 书 ;开发 核电 电 
动 . 气 装 执行 机 构 ,为 企业 全 面 进军 核电 市 场 打下 
了 稳固 的 基础 ,全 年 产销 继续 上 涨 ,2014 年 完成 工 
业 总 产值 2 亿 元 。 江 苏 竹 筑 阀 业 有 限 公 司 是 一 家 
专业 生产 低压 阀门 的 企业 , 该 企业 找 准 市 场 定位 ， 
坚持 产品 向 系列 化 .精品 化 发 展 ,不 断 提升 产品 档 
次 ,并 新 开发 船用 阀门 产品 ,2014 年 完成 工业 总 产 
值 2.8 亿 元 ,在 行业 中 确立 了 良好 的 市 场地 位 。 

当前 常州 地 区 的 阀门 电 装 产业 约 占 国内 市 场 
份额 的 60% ,凭借 良好 的 产品 质量 ,市 场 份 额 将 越 
做 越 大 。 常 州 电 站 辅 机 总 厂 有 限 公 司 拥 有 占 地 面 
积 6.7 万 m (100 亩 ) 的 阀门 电 装 生产 基地 ,预计 今 
后 两 年 内 产值 仍 将 维持 在 2 亿 元 左右 。 今 后 发 展 
将 立足 于 发 展 阀门 电 装 ,并 不 断 引 进 和 消化 高 端 电 
装 技术 ,研发 科技 含量 高 的 阀门 执行 机 构 产 品 , 打 
造 规模 化 、 精 总 化 的 国内 同门 电 装 生产 基地 。 - 

4. 南京 地 区 发 展现 状 

南京 地 区 阀门 产业 经 过 改制 的 阵痛 磨合 期 后 ， 
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走出 发 展 的 困境 ,正在 健康 有 序 地 发 展 。 如 南京 华 
宁 阀 门 有 限 公 司 抓 住 原 有 锻造 领域 的 优势 ,重点 发 
展 有 科技 含量 并 取代 进口 的 调节 阐 和 电站 高 温 高 
压 阐 门 ;占据 了 高 端 立 门 的 市 场 。 该 公司 注重 发 展 
科技 含量 高 的 调节 阀 产品 ,产销 每 年 保持 一 定 的 增 
长 , 近 几 年 调节 了 阀 出 口 比例 大 幅 上 升 。 

南京 地 区 具有 高 校 资源 优势 ,发 展 了 一 批 生产 
阀门 密封 材料 的 配套 企业 , 主要 包括 南京 肯特 新 材 
料 有 限 公 司 、 南 京 择 善 精密 机 械 有 限 公 司 .南京 道 
奇 流体 设备 有 限 公 司 等 企业 。 这 些 企 业主 要 以 生 
产 密封 材料 为 主 ,以 品质 逐步 占领 了 江苏 市 场 ,并 
辐射 全 国 市 场 。 | | 

5. 南通 地 区 发 展现 状 
” .南通 地 区 在 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 .南通 
市 电站 阀门 有 限 公 司 、 南 通 捷 瑞 阀 门 有 限 公 司 、 南 
通 高 中 压 阀门 有 限 公司 等 带动 下 ,阀门 产业 也 在 不 
断 疝 纵深 领域 拓展 。 江 苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 
在 巩固 冶金 行 业 阀 门 的 同时 ,向 核电 阀门 进军 ,中 
标 核 级 阀门 的 大 订单 ,并 发 展 石化 .煤化 工 等 行业 
领域 市 场 ,产销 业绩 已 名 列 行业 前 茅 ,占据 国内 冶 
金 行业 一 定 的 市 场 份额 ,当前 已 发 展 成 为 江苏 龙头 
上 骨干 企业 之 一 ,2014 年 完成 工业 总 产值 4. 23 亿 元 。 
南通 市 电站 阀门 有 限 公 司 自 从 被 盾 安 赣 门 收购 后 ， 
企业 发 展 直 线 上 升 ,主要 发 展 电站 阀门 ,并 重点 开 
发 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 组 关键 阀门 ,2014 年 完成 工 
业 总 产值 1. 56 亿 元 ,与 上 年 持平 。 江 苏 明 江 阀 业 
有 限 公司 形成 以 氯碱 特种 阀门 为 主 的 优势 ,在 化 工 
行业 占有 较 多 的 市 场 份额 ,2014 年 完成 工业 总 产 
值 1.91 亿 元 。 

南通 地 区 阀门 产业 起 步 早 ,有 一 定 的 发 展 基 
础 ,又 有 一 定 的 市 场 和 用 户 ,发 展 潜力 也 较 大 ,尤其 
是 该 地 区 的 电站 阀门 成 为 当地 的 特色 产品 。 今 后 
发 展 方向 主要 是 朝 专业 化 、 系 列 化 迈进 。 

6. 镇 江 地 区 发 展现 状 

在 镇 江 地 区 尤 以 扬中 地 区 阀门 企业 居多 ,原先 
扬中 地 区 有 许多 阀门 厂 ,经 过 市 场 洗 礼 后 ,最 终 发 
展 起 来 的 企业 很 少 。 一 些 民企 发 展 得 慢 , 主要 原因 
还 是 产品 技术 含量 低 、 没 有 自己 的 主打 产品 。 这 类 
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企业 在 集体 和 计划 经 济 时 还 尚 能 生存 ,一 旦 独 疗 市 
场 ,就 显得 势 单 力 薄 ,失去 了 原 有 的 优势。 

在 镇 江 地 区 的 阀门 企业 中 ,江苏 亿 闹 集团 有 限 
公司 ( 原 镇 江 铸造 阀门 厂 ) 和 扬中 市 阀门 三 有 限 公 
司 这 两 家 企业 发 展 较 锯 ,产销 兴旺 ,发 展 势头 强 功 。 
2014 年 ,江苏 亿 阀 集团 有 限 公司 完成 工业 总 产值 
4. 16 亿 元 , 比 上 年 增长 3.4% 。 扬 中 市 阀门 厂 有 限 
公司 依靠 自 有 力量 扩大 阀门 产业 ,在 安全 阀门 方面 
取得 了 新 的 突破 ,电站 阀门 产品 也 形成 了 一 定 的 特 
色 ,2014 年 完成 工业 总 产值 2. 19 亿 元 。 

7. 盐城 地 区 发 展现 状 

近 几 年 ,江苏 盐城 地 区 阀门 产业 发 展 迅猛 , A 
门 产值 从 2006 年 的 30 亿 元 增加 到 2014 年 的 60 亿 
元 ,盐城 地 区 成 为 我 国 又 一 大 阀门 制造 基地 。 
盐城 阀门 产业 起 步 较 早 ,当地 政府 又 加 大 扶持 
力度 ,鼓励 民营 企业 重点 发 展 冰 门 产业 ,从 而 加 快 
了 盐城 阀门 产业 的 发 展 。 当 前 该 地 区 有 阀门 企业 
约 150 家 ,其 中 规模 以 上 阀门 企业 50 多 家 ,基本 形 
成 了 集群 化 与 专业 化 的 生产 格局 。 此 外 ,盐城 地 区 
阀门 出 口 的 厂家 也 日 益 增 多 ,从 当初 的 两 三 家 发 展 
到 现在 颇具 规模 的 外 销 型 企业 50 多 家 , 近 几 年 外 
销量 以 每 年 10% ~20% 的 幅度 增长 ,产品 畅销 欧 、 
美 、 东 南亚 .中 东 等 国家 和 地 区 ,出 口 产品 从 以 往 的 
小 口径 阀 、 闻 阀 等 低档 产品 逐渐 过 滤 到 大 口径 阀 、 
球阀 等 附加 值 较 高 的 产品 。 随 着 北美 .西欧 等 发 达 
国家 加 大 在 盐城 市 采购 阀门 及 合资 合作 生产 立 门 
的 力度 ,温州 等 地 的 泵 阀 企业 也 加 速 向 盐城 市 转 
移 ,使 当地 阀门 产业 得 到 进一步 壮大 。 

在 盐城 地 区 ,江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公司 .起 
城市 高 中 压 阀门 有 限 公 司 .江苏 盐 电 阀门 有 限 公 司 
MAME LER RIT a Fok. 7h 
九龙 阀门 制造 有 限 公 司 2014 年 完成 工业 总 产值 
1.65/20. THEA IARA a .盐城 市 高 中 
压 阀 门 有 限 公司 、 江 苏 盐 电 阀门 有 限 公 司 、 盐 城市 
圣 秦 闪 门 有 限 公 司 利用 较 早 涉及 外 贸 领 域 的 优势 ， 
大 力 开 拓 国 际 市 场 ,2014 年 产值 都 超过 亿 元 ,成 为 
江苏 省 阀门 行业 外 贸 出 口 新 的 生力军 。 江 苏 宇 达 
电站 辅 机 阀门 制造 有 限 公 司 和 江苏 火电 电力 设备 


制造 有 限 公司 两 家 公司 做 大 了 疾 门 内 销 市 场 。 

在 盐城 的 大 丰 地 区 ,阀门 企业 有 近 10 家 ,大 都 
DS AHO, RAL RTE. VORA 
限 公司 成 功 开发 了 氯气 截止 阀门 ,并 取得 了 欧洲 氧 
气 协会 标准 的 产品 认证 ,成 为 国际 上 第 四 家 通过 欧 
氧 标准 的 企业 ,发 展 后 劲 较 足 。 苏 州 纽 威 阀 门 股份 
有 限 公 司 在 大 丰 创办 了 铸造 基地 , 除 供应 当地 企业 
外 ,还 配套 于 同行 业 。 另 外 ,盐城 滨海 地 区 是 阀门 


及 铸件 主要 生产 基地 。 其 中 ,江苏 万 恒 铸 业 有 限 公 


司 已 成 为 国内 规模 型 铸造 基地 之 一 ,形成 强大 的 产 
业 优 势 和 品质 优势 ,2013 年 铸件 销售 达 5 亿 多 元 ， 
其 产销 规模 居 国 内 同行 前 列 。 江 苏 苏 盐 阁 门 机 械 
有 限 公司 也 是 该 地 区 阀门 骨干 企业 ，2014 年 完成 
工业 总 产值 4. 83 亿 元 , 比 上 年 增长 48. 75% 。 

ERRER THEM EAE PT EAZA 
企业 ,主要 生产 采油 水 处 理 \ 石 化 等 行业 使 用 的 各 
类 阀门 ,大 都 是 民营 企业 ,经 过 多 年 发 展 , 各 有 一 块 
市 场 ,业务 也 不 错 。 建 湖 东方 阀门 制造 有 限 公 司 、 
江苏 九龙 阀门 制造 有 限 公 司 、 江 苏 信 得 石油 机 械 股 
份 有 限 公司 等 企业 发 展 势头 迅猛 ,其 中 ,江苏 九龙 
A AEA RAR .江苏 信 得 石油 机 械 股份 有 限 公 
司 也 是 外 贸 肯 干 ,外销 达 亿 元 。 

RRETARA RIZA” ZR, TAEAE 
Re AKATAA 100 多 家 ,主要 为 石油 和 石 
化 行业 配套 。 江 苏 应 流 机 械 制 造 有 限 责 任 公司 . 江 
苏 江 恒 阀 业 有 限 公司 .江苏 理想 阀门 有 限 公 司 、 盐 
城市 精工 阅 门 有 限 公司 . 阜 字 县 通用 阀门 有 限 公 司 
等 为 当地 骨干 企业 ,也 做 大 了 阀门 产业 链 , 发 展 势 
头 较 好 。 江 苏 应 流 机 械 制造 有 限 责任 公司 主要 生 
产 API6A 锻造 产品 和 零 部 件 , 形 成 了 一 定 的 生产 规 
模 优势 ,成 为 业内 著名 的 锻造 企业 之 一 。 

8. 泰 扬 地 区 发 展现 状 | 

在 扬州 地 区 的 阀门 企业 中 ,扬州 电力 设备 修造 
三 有 限 公 司 生 产 智 能 化 执行 机 构 ,是 我 国电 装 的 龙 
头 企 业 。 该 公司 进军 核 级 气动 装置 ,通过 了 国家 级 
鉴定 ,也 是 率先 取得 核 级 电 装 证 书 的 两 家 企业 之 
一 ,2014 年 完成 工业 总 产值 3. 55 亿 元 。 扬 州 双 良 
闹 门 有 限 公 司 转 制 后 一 路 走强 , 发展 特 色 产 品 ， 
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2014 年 完成 工业 总 产值 8 900 万 元 。 扬 州 恒 春 电 
子 有 限 公司 也 是 后 来 居 上 的 电 装 企业 ,生产 的 电 装 
配套 国内 石油 石化 行业 ,2014 年 与 中 石油 西 气 东 
输 管道 分 公司 联合 自主 研发 的 “电动 执行 机 构 ” 新 
品 项 目 通过 国家 级 新 铝 鉴定 。 在 泰州 泰兴 地 区 ,有 
少数 的 阀门 企业 , 自 成 体系 和 市 场 ; 在 泰州 靖江 地 
区 集结 着 近 百 家 和 泵 阀 企业 ,构成 了 自己 的 发 展 特 
6, FLT BA AY FR SEH 

三 、 产 品 研发 情况 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 自 主人 研发 \ 设 
计 、 制 造 的 DN800 核 二 级 主 蒸 汽 隔离 浆 ,2014 年 顺 
利通 过 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 样机 鉴定 。 这 
意味 着 该 公司 已 全 面 掌握 核 二 级 关键 阅 门 主 蒸汽 
隔离 阅 的 设计 、 制 造 、 检 测 和 功能 试验 技术 ,具备 了 
自主 研发 制造 主 燕 汽 隔离 阀 的 能 力 , 可 以 进行 批量 
化 生产 。 此 举 实现 了 我 国 核电 规 门 国产 化 的 重大 
突破 ,为 我 国 核电 设备 制造 完全 国产 化 创造 了 有 利 
条 件 。DN800 核 二 级 主 蒸汽 隔离 立 的 顺利 研制 , 确 
保 了 各 项 参数 满足 现 有 上 压 水 堆 核 电站 以 及 三 代 核 
电 技 术 主 燕 汽 隔 离 闹 的 要 求 。 其 中 ,样机 抗震 试验 
结果 达到 同类 大 型 阀门 研制 技术 的 国际 先进 水 平 。 

2014 年 1 月 ,由 中 核 苏 阀 科 技 实 业 股 份 有 限 公 
司 陕西 应 用 物理 化 学 研究 所 团队 共同 研制 的 
CAP1000 爆破 阀 两 台 样 机 进行 了 功能 试验 ,以 验证 
爆破 阀 高 裕 度 下 的 可 操作 性 和 保持 结构 完整 的 能 
力 。 此 次 试验 取得 了 预期 结果 ,两 台 竟 门 都 成 功 打 
开 并 保持 结构 完整 ,这 标志 着 中 核 苏 六 科技 实业 股 
份 有 限 公司 陕西 应 用 物理 化 学 研究 所 团队 顺利 完 
成 了 全 部 CAP1000 爆破 阀 功 能 裕 度 试验 ,证 明了 
爆破 阀 在 极端 条 件 下 完成 功能 的 能 力 。 此 外 ,该 试 
验 还 进行 了 压力 \ 活 寨 速 度 、 载 荷 等 参数 的 采集 ,为 
爆破 图 的 研究 分 析 提 供 基础 数据 。 

由 扬州 恒 春 电子 有 限 公司 和 中 国 石油 西 气 东 
输 管道 分 公司 联合 研发 的 “电动 执行 机 构 " 新 产品 
项 目 , 于 2014 年 6 月 通过 了 国家 级 新 产品 鉴定 。 
在 中 国 机 械 工 业 联合 会 和 国家 能 源 局 等 单位 联合 
组 织 的 “油气 管道 关键 设备 国产 化 ”项 目 鉴定 会 上 ， 
来 自 中 石油 、 中 石化 及 国内 几 大 科研 院 所 的 专家 对 
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这 一 国产 化 新 品 进行 了 工厂 试验 考察 见证 和 技术 
鉴定 ,专家 组 认为 , “阀门 控制 系统 ”已 达到 国际 先 
进 水 平 ,标志 着 国外 产品 长 期 垄断 电动 执行 机 构 的 
局 面 将 被 打破 。 这 套 系 统 最 大 的 亮点 是 转 垂 超 大 ， 
beta ky 30 77 N+ ms 此 新 产品 可 在 -40 ~ 70TH 
境 条 件 下 使 用 ,产品 使 用 寿命 宇 1 000. 次 开关 全 周 
期 ,一 级 多 回转 电动 执行 机 构 使 用 寿命 二 16 000 
次 。 产 品 可 以 承受 的 瞬时 载 集 能 达到 1.8 倍 最 大 
控制 转 矩 ， aaa a once 
<360N , \ 

苏州 安 特 威 阅 门 有 限 公 司 研 制 的 双 阀 一 体式 
RRF 2014 年 10 月 通过 了 江苏 省 机 械 行 业 协 会 
和 江苏 省 立 门 工业 协会 组 织 的 专家 上 鉴定。 与 此 同 
时 , 盘 阀 国产 化 新 产品 已 取得 国家 发 明 专 利 ,使 用 
寿命 比 国 外 的 提高 2 倍 以 上 ,而 价格 仅 为 国外 同类 
产品 的 1/4, 涤 受 用 户 青睐 。2014 F, AN mA 
公司 赢得 1 工 亿 儿 元 销售 收入 。 该 产品 采用 具有 自 
主 知识 产权 的 双 旋 转 阁 盘 结构 ,采用 双 阀 合 一 结 
构 , 可 单独 操作 也 可 同时 操作 ,提高 了 系统 的 可 靠 
性 和 经 济 性 ;采用 硬度 84.5 ~ 89. SHRA HAE 
闹 体 整体 烧结 式 密封 件 , 提 高 了 密封 效果 。 该 产品 
填补 了 国内 空 白 ,达到 国内 领先 水 平 ,可 应 用 于 煤 
化 工 、 硅 化 工 、 石 油 化 工 有色 金属 和 电力 行业 的 高 
温 高 压 及 强 磨 刨 等 恶劣 工 况 。 

2014 年 12 月 ,苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公司 的 
两 台 水 下 隅 门 ( 球 队 、 闪 和 阀 各 1 台 ) 在 中 国 船 舶 重工 
集团 公司 第 七 〇 二 研究 所 以 及 深圳 海 油 工 程 水 下 
技术 有 限 公 司 的 大 力 协 助 下 ,顺利 完成 高 压 舱 试 
验 , 中 国 船 级 社 (CCS ) 进行 了 现场 见证 ;各 项 性 能 
指标 均 满 足 标准 及 客户 要 求 。 高 压 舱 试验 是 水 下 
阀门 的 标志 性 试验 ,用 高 压 舱 模拟 阀门 在 深海 的 使 
用 工 沈 ,检验 阅 门 的 密封 及 操作 性 能 。 该 水 下 阀门 
高 压 舱 试验 尚 属国 内 首次 ,标志 着 苏州 纽 威 巾 门 股 
份 有 限 公 司 的 水 下 阀门 处 于 国内 领先 地 位 。.- 

2014 年 11 月 ,由 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 
研发 的 公称 压力 为 20 000PSI(137. 9MPa) 的 控制 阀 
组 ,成 功 交付 给 客户 使 用 。 该 系列 产品 是 苏州 纽 威 
痪 门 股份 有 限 公 司 为 某 特种 泵 测试 试验 台 量 身 定 
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做 的 特殊 产品 。 该 实验 台 要 求 所 设计 的 控制 办 组 
能 将 常温 水 介质 ,从 阀 前 105MPa 压力 降 到 阀 后 党 
压 ,在 该 压 差 范围 内 实现 流量 从 最 小 2vh 到 最 大 
198t/h 的 精确 调节 。 该 产品 从 2014 年 5 月 份 开始 
设计 ,于 10 月份 完 成 产品 装配 、 调 试 和 压 为 试验 ， 
随后 在 公司 流量 测试 实验 人 台 上 进行 流量 特性 测试 。 
阀门 所 有 试验 于 10 月 底 完成 ,经 过 客户 代表 、 第 三 
方 检验 及 公司 相关 技术 人 员 的 现场 鉴定 ,一 致 认为 
产品 达到 设计 要 求 ,具备 交付 条 件 。 该 系列 产品 的 
成 功 交付 使 用 ,是 苏州 纽 威 阀 门 股份 有 限 公 司 在 高 
磅 级 、 高 压 差 、 SE i SP ia LA FS EE 
He] P= i FA LK EK | 

2014 年 11 月 ,江苏 省 经 济 和 信息 化 委员 会 组 
织 专家 对 江苏 亿 阀 集团 有 限 公司 自主 研 发 的 
200J541M -600LB 内 平衡 式 氧气 截止 阀 进 行 新 产 
品 鉴 定 。 经 过 现场 鉴定 一 致 认为 :该 新 产品 结构 设 
计 属 国内 首创 ,其 技术 性 能 指标 处 于 国内 领先 水 
平 ,并 通过 了 省 级 新 产品 的 鉴定 。 内 平衡 式 氧气 截 
止 阀 采 用 平衡 式 结构 ,通过 在 阀 办 上 设计 平衡 筷 ， 
实现 平衡 阀门 进出 口 压 盖 , 阀门 力矩 较 小 ,降低 了 
介质 压力 与 温度 对 填料 的 冲击 影响 。 阀 辩 与 赔 杆 
整体 设计 ,有 效 避 免 阀 办 转动 摩 近 和 密封 面 摩擦 ; 
采用 可 更 换 的 阀 座 结构 ,实现 在 线 维护 的 功能 ;下 
MSS RA RRS ee TT a 
工艺 处 理 ,提高 了 产品 的 密封 性 能 和 使 用 寿命 。 当 
前 该 产品 已 投入 批量 生产 ,并 被 中 石化 ,中 石油 等 
终端 用 户 采 用 ,未 来 市 场 前 景 宽广 。 

苏州 道 森 阅 门 有 限 公 司 于 2014 年 10 月 推出 
了 API6A 系列 上 装 软 密 封 固定 式 球阀 ,主要 适用 二 
采油 井口 装置 和 管线 设施 的 在 线 安装 球阀 。 当 前 
这 种 新 品 阀门 已 在 国内 一 些 重 点 采油 井口 装置 和 
管线 设施 等 实地 场所 安装 采用 ,并 取得 了 成 功 , 用 
户 反映 良好 ,已 成 为 API6A 系列 中 又 一 新 型 . 质 优 、 
性 能 可 靠 的 球阀 。 这 种 新 型 球阀 在 管线 上 拆 缉 简 


单 . 迅 速 ,维修 方便 ,快捷 。 当 阀门 在 管线 上 出 现 故 


障 需 要 修理 时 ,不 必 从 管线 上 拆 印 阀 门 ,只 需 拆 把 
中 法 兰 螺栓 和 螺母 ,将 闪 盖 和 阀 杆 组 件 一 起 从 阀 体 
中 取 下 来 ,然后 取出 球体 和 阀 座 组 合 件 , 即 可 在 线 


修理 球体 和 阀 座 。 这 样 既 节省 了 修理 成 本 ,又 缩小 
了 检修 时 间 ,提高 了 阀门 检修 的 工作 效率 。 
2014 年 8 月 ,中国 核 动力 研究 设计 院 和 中 核 苏 
阀 科技 实 业 股 份 有 限 公 司 的 专家 对 常州 电站 辅 机 
总 厂 有 限 公司 研制 的 小 堆 主 给 水 调节 阀 直 行程 气 
动 执行 机 构 样 机 进行 了 设计 制造 文件 和 现场 试验 
的 验收 。 小 堆 是 一 种 便携 式 核反应 堆 , 被 称 为 “ 傻 
JIE” ,可 以 迁移 ,具有 很 高 的 安全 性 ,其 拥有 小 身 
型 一 一 体积 小 、 占 地 人 少 、 
电热 \ 汽 ,水 ,多 选择 一 一 模块 式 选择 灵活 ,高 安 
全 一 一 满足 最 高 安全 标准 等 方面 的 特点 。 本 次 研 
发 的 直行 程 气动 执行 机 构 安 全 等 级 2 级 ,抗震 类 别 
1A, 质 保 等 级 Q1 ,电气 部 件 鉴定 等 级 LE 级 K3 类 ， 
产品 在 满足 抗震 要 求 和 阀门 调节 精度 等 方面 进行 
了 创新 设计 。 该 样机 通过 验收 ,填补 了 国内 空白 。 
江苏 易 晨 阀门 有 限 公司 于 2014 年 5 月 成 功 开 
发 了 氯气 截止 阀门 ,并 取得 了 欧洲 氯气 协会 标准 的 
产品 认证 ,成 为 国际 上 第 四 家 通过 欧 握 标准 阀门 的 
上 家 ,也 是 国内 首 家 取得 该 证 的 阀门 企业 ,填补 了 
国内 氯碱 ( 气 、 液 ) 节 流 截止 专用 阀门 的 空白 。 当 
前 ,该 产品 已 投入 批量 生产 ， 价格 是 国外 同类 产品 
的 一 半 ,用 于 国内 氯碱 行业 并 销 往 国际 市 场 ,成 功 
应 用 到 国内 一 些 重点 化 工 项 目 上 。 该 公司 成 功 走 
出 了 一 条 开发 新 品 走向 国际 市 场 的 新 路 。 
2014 年 10 月 ,由 南通 市 电站 阐 门 有 限 公 司 自 
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主 研发 的 超 ( 超 ) 临界 超大 口径 锻 钢 闸 阅 和 超 ( 超 ) 
临界 超大 口径 锻 钢 止 回 阀 两 项 阀门 新 产品 通过 了 
江苏 省 级 新 产品 鉴定 和 南通 市 科技 成 果 鉴 定 。 鉴 
定 委员 会 一 致 认为 :两 项 产品 结构 设计 合理 ,符合 
研发 技术 规范 的 要 求 ,为 国内 首 台 ( 套 ) 使 用 ,填补 
了 国内 空白 ,替代 进口 ,其 主要 技术 性 能 指标 国内 
领先 ,达到 国际 同类 产品 水 平 。 通 过 鉴定 的 两 项 产 
品 的 阀 体 均 采 用 了 整体 锻造 工艺 ,克服 了 高 温 高 压 
大 型 锻 钢 件 锻造 和 加 工 难点 ,并 在 产品 结构 上 进行 
了 设计 优化 。 与 国内 外 同类 产品 相 比 ,实现 了 在 同 
等 温度 压力 等 级 下 规格 最 大 。 该 类 产品 原来 一 直 
进口 ,新 产品 的 研制 成 功 ,解决 了 我 国 该 类 阔 门 产 
品 依赖 进口 的 问题 。 

苏州 工业 园区 思 达 德 阀门 有 限 公司 于 2014 年 
2 月 成 功 开发 了 48in(1 200mm) 大 口径 全 焊接 球 
阀 ,该 大 口径 全 焊接 球 阐 是 为 欧美 客户 定制 的 。 该 
公司 发 挥 自身 阀门 实体 产业 优势 , 抓 住 国际 石油 能 
源 大 力 扩展 的 新 机 遇 , 积极 做 好 阀门 产业 结构 调 
整 ,生产 的 球 闪 产品 从 小 口径 发 展 到 大 口径 .从 软 
密封 发 展 到 硬 密 封 . 从 普通 式 发 展 到 全 焊接 式 。 当 
前 ,该 公司 主要 发 展 大 口径 球阀 产品 ,在 现 有 软 . 硬 
密封 球阀 产品 的 基础 上 ,将 向 生产 制造 多 品种 ,全 
系列 化 以 及 36 ~56in(900 ~ 1 400mm) 大 口径 的 球 
阀 发 展 ,以 满足 国内 外 能 源 市 场 发 展 的 需求 。 

[ 扎 稿 人 :江苏 省 阅 门 工业 协会 盛 根 林 ] 


2014 年 永嘉 泵 阀 产 业 发 展 概述 


一 、 产 业 发 展现 状 
2014 年 , 受 国 内 外 市 场 经 济 低迷 影响 ,浙江 省 
通用 录 立 企业 普遍 增 速 较 慢 , 除 部 分 龙头 企业 由 于 
品牌 效应 能 够 维持 正常 生产 经 营 外 ,很 多 企业 特别 
是 中 小 企业 订单 量 明显 减少 ,甚至 没有 订单 ,生意 
冷淡 ,生存 难以 为 继 。1 一 12 月 ,永嘉 县 泵 立行 业 
共 完 成 工业 总 产值 255 亿 元 。 其 中 ,108 家 (包括 


铸造 ) 规 模 以 上 企业 共 完 成 产值 107. 1 亿 元 ,同比 
增长 1.4% ; 自 营 外 贸 出 口 2.45 亿美 元 ,同比 下 降 
1.1% 。 一 年 来 , 泵 立行 业 持 续 保 持 低速 增长 状态 ， 
现状 不 容 乐观 ,许多 企业 特别 是 中 小 企业 缺少 订单 
甚至 没有 订单 ,生存 压力 加 大 。 

出 现 增长 缓慢 和 不 景气 的 原因 是 多方 面 的 , 扫 
纳 起 来 主要 有 以 下 几 个 方面 :中 国内 市 场 萧条 , 产 


H 


t 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


能 过 剩 严重 。 国 内 经 济 总 体形 势 保 持平 移 增 长 成 
为 新 常态 ,国内 生产 总 值 增 速 放 缓 ,国家 对 固定 资 
产 投资 的 严格 把 控 直 接 影响 了 市 场 对 泵 阐 产 品 的 
需求 。 与 此 同时 ,国内 通用 泵 阀 产 品 产 能 严重 过 
剩 ,行业 内 低 价 恶性 竞争 异常 激烈 。 凶 国际 市 场 著 
缩 , 外 贸 订 单 转移 。2013 年 以 来 ,国际 市 场 持续 葵 
缩 , 泵 闪 外 贸 出 口 呈 现 负 增长 状态 ,一 方面 是 由 于 
全 球 经 济 整体 不 景气 ,对 条 赔 产品 需求 下 降 导 致 ; 
另 一 方面 ,许多 中 小 企业 没有 严格 按照 国际 标准 生 
产 ,在 铸 锻 忻 、 产 品质 量 和 品质 等 方面 满足 不 了 外 
贸 发 展 的 需求 ,许多 国外 客商 纷纷 将 订单 转移 到 江 
苏 等 地 。@ 质 量 意识 淡薄 ,企业 品牌 竞争 力 不 强 。 
国内 外 客户 对 泵 阀 产 品 技术 和 质量 的 要 求 在 不 断 
地 提高 ,而 许多 中 小 企业 的 产品 没有 严格 按照 国际 
标准 和 国家 标准 进行 生产 ,存在 各 环节 (如 原材料 
配 比 、 壁 厚 、 热 处 理 .配件 等 方面 ) 的 偷工减料 现象 ， 
走低 端 恶性 竞争 路 线 ,影响 了 区 域 的 整体 形象 。 同 
时 存在 单个 企业 不 大 、 全 行业 还 没有 一 家 企业 规模 
达到 10 亿 元 以 上 、 企 业 品牌 竞争 力 不 强 的 局 面 。 
@ 银 行 系 统 为 了 防范 风险 ,在 持续 不 断 地 收 贷 、 压 
贷 ,固定 资产 大 幅 缩 水 ,部 分 企业 深 陷 信 贷 危 机 中 
没有 完全 摆脱 出 来 ,无 暇 顾及 实业 ,在 研发 .设备 、 
销售 、 人 才 和 管理 等 方面 投入 严重 不 足 ,丧失 了 许 
多 市 场 份额 。 包 企业 间 的 整合 协作 能 力 不 够 ,大 小 
企业 协作 不 够 深入 \ 不 够 紧密 。2013 年 以 来 ,部 分 
大 企业 订单 一 直 忙 不 过 来 ,而 中 小 企业 却 没 有 订 
单 ,个 别 大 企业 因 找 不 到 好 的 协作 厂商 , Ba 
又 跟 不 上 而 被 迫 放弃 了 许多 订单 。 

二 ,产业 发 展 举措 

2014 年 ,永嘉 县 政府 、 泵 阀 行 业 协 会 和 生产 企 
业 充 分 认识 到 永嘉 穴 阀 产业 发 展 面临 的 危机 与 挑 
战 ,通过 采取 一 些 系列 措施 ,积极 有 效 地 推进 永 这 
RALAR. 

1. 积极 建言 献策 ， ARAT ei 与 可 
持续 发 展 提供 建议 案 

2014 年 年 初 ,协会 编写 并 通过 龙头 企业 的 人 
大 代表 和 政协 委员 向 温州 市 及 永嘉 县 政府 提交 了 
《关于 加 快 永嘉 系统 流程 装备 高 新 产业 基地 建设 
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的 提案 》 和 《关于 加 快 永嘉 泵 阀 小 微 企业 产业 基 
地 建设 的 建议 案 》, 详 细 分 析 了 全 行业 面临 的 问题 
与 困难 ;提出 了 产业 发 展 思路 与 解决 方案 ,积极 有 
效 地 发 挥 了 协会 作为 政府 部 门 的 “参谋 "作用 。 

2. 积极 联合 科研 机 构 ， eel eee 
产业 转型 升级 

以 创建 浙江 省 政府 首 个 “ 系统 流程 装备 高 新 技 
术 产 业 基地 ”为 契机 ,以 努力 实现 泵 阀 产 业 系 统 流 
程 装备 “智能 化 、 成 套 化 、 网 络 化 ”为 总 体 目标 ,协会 
与 中 国联 通 浙 江 分 公司 签订 战略 合作 协议 ,联合 研 
制 开 发 智慧 阀门 ,当前 已 经 成 功 编制 出 《永嘉 泵 内 
产业 系统 流程 装备 智慧 阀门 研发 设计 方案 》 ,产品 
研发 进入 了 实质 可 操作 阶段 。2014 年 12 月 11 日， 
由 协会 向 永嘉 县 人 民政 府 申 报 的 “ 泵 阀 物 联网 云 服 
务 系统 研发 项 目 ” 获 得 永嘉 县 第 二 批 重 大 科技 攻关 
示范 项 目 立项 ,总 科技 补助 经 费 100 万 元 。 

与 此 同时 ,协会 组 织 企业 和 政府 相关 部 门 负责 
入 于 2014 年 4 月 4 日 和 5 月 27 日 分 别 考察 了 杭州 
中 化 天 正 设计 院 , 浙 江 工 业经 济 研究 所 和 海 康 威 视 
集团 ,并 组 织 浙 江 大 学 浙江 工业 大 学 及 中 国电 子 
科技 集团 第 三 十 六 研究 所 、 第 五 十 二 研究 所 的 国内 
电子 信息 和 物 联网 方面 的 权威 专家 ,召开 了 系统 流 
程 装备 技术 对 接 会 ,寻求 “系统 流程 装备 高 新 产业 
基地 ”建设 的 可 行 性 方案 。2014 年 10 月 8 一 12 H, 
由 县 委 常 委 、 副 县 长 胡 琦 带 队 ,县 科技 局 .县 经 信和 局 
和 省 泵 阀 协 会 组 织 伯 特 利 闪 门 集团 . 超 达 阀门 集 
A . 宣 达 实业 集团 . 凯 泉 泵 业 集 团 . 罗 托 死 执行 邵 有 
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温州 分 公司 负责 人 前 往 浙江 大 学 .中 国电 子 科技 集 
团 第 三 十 六 研究 所 和 中 国联 通 物 联网 基地 考察 对 
接 , 取 得 了 良好 的 效果 。10 月 16 日 ,中 国电 子 科技 
集团 第 三 十 六 研究 所 派出 7 人 技术 团队 分 别 到 伯 
特 利 阀门 集团 . 超 达 阀门 集团 . 宣 达 实业 集团 BR 
奈 业 集团 等 企业 进行 技术 调研 ,各 项 合作 与 研发 工 
作 正 在 积极 地 推进 。 

3. 落实 全 国 知名 品牌 创建 示范 区 ， 规划 纲 
要 ,打造 国家 级 产业 区 域 品牌 ,夯实 产业 基础 

自 国 家 质 监 总 局 发 西 同 意 永 嘉 筹 建 全国 泵 阀 


知名 品牌 创建 示范 区 ”, 协 会 根据 国家 质 监 总 局 
《“ 全 国 知名 品牌 创建 示范 区 ”建设 工作 指导 意 
见 》, 协 助 质 监 部 门 收 集 材料 编写 《全 国 知名 品牌 
创建 示范 区 筹建 规划 》, 落实 “示范 区 创建 宣传 ” 
“创建 质量 月 ”以 及 “先进 质量 管理 模式 培训 ”等 相 
关 措施 ,创建 工作 任务 繁重 。 

4. 牵头 行业 环保 治理 整顿 工作 , 规范 行业 生 
产 行为 a 

新 的 《环保 法 》 出 台 并 于 2015 年 1 月 1 日 正式 
实施 ,对 环保 治理 采取 最 严厉 的 措施 。 泵 立行 业 本 
吴 不 仔 在 污染 问题 ,但 是 其 中 不 锈 钢 条 内 产品 及 零 
部 件 需 要 采取 “ 钝 化 、 磷 化 " 除 锈 工 艺 ,清洗 过 程 中 
使 用 弱酸 和 药物 ,排放 物 超出 了 《环保 法 ?规定 的 指 
标 ,给 永嘉 地 区 带 来 了 20 多 亿 元 的 产值 冲击 。 相 
天 企业 纷纷 与 报告 给 协会 ,要 求 与 政府 部 门 协调 ， 
寻找 解决 办 法 。 在 协会 的 积极 努力 和 推动 下 ,永嘉 
县 人 民政 府 组 织 环 保 、 经 信 , 土 地 、 园 区 和 协会 等 部 
门 召 开 协 调 会 ,确定 由 协会 牵头 提出 行业 整治 方 
案 ,同时 联合 有 关 科 和 研 机 构 , 引 进 新 技术 ,寻找 新 工 
艺 , 彻 底 解决 环保 问题 。2014 年 6 月 10 日 ,协会 向 
Te BBO GES 了 《关于 阀门 黑 皮 磷 化 处 理 整治 初 
步 建议 方案 》 的 报告 ,提出 了 解决 方案 。 当 前 ,协会 
正 积极 协助 龙头 企业 寻找 新 的 表面 处 理工 艺 , 并 取 
得 了 实质 性 进展 ,有 效 缓解 了 行业 性 环保 危机 。 

5: NN ,拓展 
市 场 发 展 空间 | 

Sy THA TB s 间 ,引进 国 
际 先进 的 人 才 技 术 力 量 , 推 进 产 业 有 效 转 型 升级 ， 
提高 产业 的 国际 知名 度 与 影响 力 , 目 2014 年 3 月 
份 以 来 ,协会 积极 筹划 、 推 动 在 德国 杜 塞 尔 多 夫 举 
办 的 全 球 最 大 的 世界 阀门 捕 览 会 上 举行 永嘉， 中 
国 泵 立 之 乡 品牌 推介 ”活动 ,组 织 召 开 5 次 协调 会 ， 
并 向 永嘉 县 人 民政 府 和 温州 市 人 民政 府 提 交 了 《 关 
于 举办 “永嘉 “中 国 双 交 之 乡 "德国 杜 赛 尔 多 夫 全 
球 品 牌 推荐 会 的 方案 》。12 月 2 日 ,由 协会 与 永嘉 
县 人 民政 府 主办 、 温 州 市 贸促会 承办 的 “永嘉 ， 中 
国 泵 阀 之 乡 品牌 推荐 会 ”在 德国 杜 塞 尔 多 夫 成 功 举 
行 ,永嘉 县 委 书 记 类 绍 光 在 会 上 对 永嘉 阀门 作 了 重 
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点 推荐 。 共 有 45 家 温州 阀门 企业 参加 此 届 展 会 ， 
其 中 永嘉 有 32 家 企业 参展 ,12 家 企业 观 展 ,共计 
100 余人 参加 会 议 。 此 次 活动 有 将 提升 了 FEAR 
阀 之 乡 ” 在 全 球 的 知名 度 和 影响 力 。 

6. 开展 了 一 系列 行业 性 培训 和 人 才 引 进 工 
作 , 为 进 一 RR, mene tne ee 
MALE 

为 了 进一步 规范 和 提高 行业 一 pg 
员 的 操作 行为 和 技能 ,2014 年 2 一 6 月 ,协会 联合 7 
AR APR MMR PORET ZER a 
( 试 压 ) 专项 能 力 职业 技能 培训 鉴定 工作 ”, 首 期 共 
有 26 家 企业 的 57 名 人 员 报 名 参加 培训 并 通过 了 
理论 和 操作 考试 。 | 

为 进一步 提高 行业 的 品牌 和 质量 管理 意识 , 协 
会 联合 质 监 部 门 特 邀 国 家 质 监 总 局 的 专家 于 4 H 
11—12 日 举办 了 “有 泵 阀 产 业 质 量 、 品 牌 培训 班 ”, 对 
全 行业 300 多 名 企业 负责 人 和 高 级 管理 人 员 进 行 
了 专题 培训 。 : | 

为 了 更 好 地 为 会 员 企业 招聘 工作 提供 便利 , 协 
会 于 5 月 份 同 “258 ATT” 签订 合作 协议 ,协会 
加 会 员 企业 宣传 “2$8 人 才 市 场 " 每 月 月 底 定期 举 
办 的 酒店 封闭 式 “ 中 高 级 人 才 招 聘 会 ”与 营销、 外 
贸 专 场 招 聘 会 ”, 并 把 相关 资料 以 协会 文件 的 形式 
发 放 给 会 员 企业 ,“258 人 才 市 场 ” 则 以 优惠 的 条 件 
为 协会 会 员 企业 提供 人 才 招 聘 服务 。 

为 了 进一步 解决 行业 中 理化 专业 检测 人 员 短 
缺 难题 ,使 学 员 全 面 . 系统 地 熟悉 和 了 解 理化 实验 
室 的 基本 管理 常识 和 本 工种 的 专业 理论 知识 ,协会 
特 联 合 浙江 省 质量 技术 监督 教育 培训 中 心 和 永嘉 
县 泵 滴 科 技 创新 服务 中 心 ,于 6 月 24 日 一 7 月 2 日 
在 永嘉 举办 了 一 期 “物理 金 相 检验 和 工业 化 学 分 析 
人 员 技 术 培 训 班 ” ,共有 25 家 企业 的 45 名 技术 人 
员 参 加 培训 并 取证 。 

PD BIKE ABE RRS PUFF BRAT 
工程 师 和 技术 人 员 的 培训 和 取证 工作 ,全 省 共有 
300 多 人 报名 参加 ,264 人 通过 了 工程 师 、 助 理工 程 
PO 其 中 139 人 获得 工 
程 师资 格 。 
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8 月 22 日 ,协会 与 伯 特 利 集团 联合 举办 “API 
认证 研讨 会 ”, 特 邀 API 北京 办 事 处 的 人 员 主 讲 
“API 认证 的 行业 价值 “API 铸造 及 锻造 厂 认 证 ” 
Be“ API 最 新 审核 要 求 "等 内 容 并 回答 了 企业 提出 
的 相关 问题 。 协 会 黄 胜 丰 会 长 及 530 多 名 外 贸 出 口 
企业 代表 参加 了 会 议 。 

9 月 8 日, 法国 专家 组 织 ECT 项 目 负 责 人 
Philippp Jean - Michel Joseph 先生 在 浙江 省 外 专 局 
领导 .温州 市 (永嘉 县 ) 人 力 资源 和 社会 保障 局 领导 
的 陪同 下 来 到 永嘉 ,与 协会 举行 国际 高 级 专家 人 才 
对 接 会 。 宜 达 实 业 和 集团 董事 长 叶 际 宣 、 超 达 和 山门 集 
团 董 事 长 王 汉 洲 , 伯 特 利 集团 副 总 经 理 金 克 雨 方正 
集团 总 经 理 王 奕 彤 和 协会 秘书 长 陈 文 厅 参加 了 座 
谈 , 为 引进 国际 性 高 端 产 业 人 才 搭 建 起 了 畅通 渠道 。 

9 月 19 日 ,由 协会 主办 、 温 州 利 融 科 技 有 限 公 
司 协 办 的 三 维 流体 设计 分 析 技 术 CFD 培训 会 在 永 
嘉 县 质 监 大 楼 六 楼 会 议 室 举 行 ,会 员 企 业 的 70 余 
名 科研 设计 人 员 参 加 培训 。 这 次 培训 会 重点 介绍 
国内 外 三 维 设计 的 应 用 状态 、 如 何 使 用 流体 分 析 在 
三 维 软件 中 的 模拟 、 实 际 案例 解析 等 多 方面 的 内 
容 。 此 次 培训 使 永嘉 阀门 企业 了 解 了 国际 领先 的 
机 械 设计 方案 ,了解 如 何 使 用 三 维 软件 进行 立 门 设 
计 、 如 何 使 用 软件 进行 常见 的 流体 模拟 仿真 技术 
等 ,取得 了 良好 的 效果 。 | 

10 月 17 日 ,为 有 效 整合 社 会 培训 资源 ,充分 发 
挥 社会 公共 资源 效用 ,实现 力量 集中 优势 互补 \ 有 
机 结合 ,进一步 加 大 对 泵 阀 行 业 高 技能 人 才 队 伍 的 
培训 力度 ,根据 温州 市 人 力 资 源 和 社会 保障 局 《 关 
于 申报 温州 市 高 技能 人 才 公 共 实 训 基 地 的 通知 》 文 
件 精神 和 要 求 ,协会 牵头 联合 永嘉 县 第 三 职业 学 校 
和 永嘉 县 永 阀 科技 创新 服务 中 心 成 立 YN TAT ZR 
行业 高 技能 人 才 实 训 基 地 ”, 并 向 市 人 力 资 源 和 社 
会 保障 局 提交 书面 申请 报告 和 申请 材料 。 

11 月 24 日 ,为 了 加 强 协会 与 学 校 的 合作 ,提前 
为 学 校 毕业 生 提 供 就 业 信息 ,协会 副 秘 书 长 王 长 青 
带领 部 分 企业 人 力 资源 部 门 负责 人 前 往 开 封 大 学 
vakin HGF RA A A ITERA] 

毕业 生 分 配 工作 事宜 。 
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12 月 14 日 WRES EB URRA Po 
开展 的 泵 阀 行 业 技 师 自 主 评定 工作 结束 ,共计 35 
T aT g 

7. 多 方 合作 搭建 融资 平台 ,为 中 小 会 员 企 业 
解决 融资 难题 

与 金融 机 构建 立 起 长 期 的 .良好 的 战略 合作 伙 
伴 关 系 , 尽 最 大 可 能 为 会 员 提 供 高 效 便捷 的 融资 服 
务 ,是 协会 的 工作 重点 之 一 。2014 年 ,协会 在 与 平 
安 银 行 、 中 国 银行 .民生 银行 等 原 有 合作 银行 问 中 
小 企业 贷 出 3. 8 亿 元 资金 的 基础 上 ,与 邮政 银行 水 
嘉 支行 签订 合作 协议 ,为 双 几 行业 中 小 企业 争取 到 
1 亿 元 的 信贷 资金 ,并 与 广发 银行 和 工商 银行 积极 
商讨 设立 泵 阀 行业 中 小 企业 专项 信贷 资金 事宜 , 努 
ee 二 

织 外 出 考察 活动 ,学 习 和 推动 产业 电 商 

ais 

2014 年 2 月 19—20 日 ,协会 牵头 组 织 永嘉 县 
政府 、 网 络 经 济 局 温州 网 盛 公司 及 相关 会 员 企业 
分 别 考察 阿里 巴巴 总 部 桐庐 阿里 巴巴 产业 高 和 义 
乌 淘 宝 村 ,学 习 先 进 电 商 经 验 ,为 未 来 建设 阿里 电 
商 产 业 带 提供 决策 参考 。 7 

9. 全 面 开展 宣传 活动 ， ne 提高 产 
业 影 响 力 

2014 年 ,协会 开展 了 形式 多 样 的 宣传 活动 : 制 
YE 8min 的 《中 国 泵 阀 之 乡 》 英 文宣 传 片 ,在 德国 志 
界 阀 门 展现 场 和 “阀门 国际 贸易 网 ”上 播放 ;在 《中 
国 工 业 报 》 头 条 上 发 表 了 《实施 品牌 战略 ”温州 立 
门 进入 中 石油 高 端 市 场 ) 的 长 篇 文章 ;在 《温州 新 闻 
联播 兴 温 州都 市 报 》 和 《温州 商 报 》 上 进行 宣传 , 取 
得 了 良好 的 效果 。 

2014 年 ,协会 共 编 辑 出 版 《 泵 阀 纵 横 》 杂 志 2 
期 《中 国 泵 阀 之 乡 》) 报 纸 4 期 《产业 外 贸 预 管 》 简 
讯 4 期 ,更 新 网 站 信息 1 215 条 。 

10. 积极 参与 创 优 争先 活动 

2014 年 ,协会 “ 泵 和 阀 外 贸 预 警示 范 扩 ”被 浙江 
省 商务 厅 评 为 “2014 年 度 省 对 外 贸易 预警 示范 点 
优秀 单位 ”, 温 州 市 仅 有 3 家 ;协会 秘书 长 陈 文 荣获 
得 由 人 力 资源 和 社会 保障 部 .全 国 机 械 工业 联合 会 


共同 评选 的 “全 国 机 械 工业 先进 工作 者 ”称号 ;协会 
被 浙江 省 经 济 和 信息 化 委员 会 评选 为 “2014 ERE 
省 级 经 信和 领域 协会 工作 绩效 评价 A 级 协会 ”和 


专文 


“2014 年 度 省 级 经 信 领 域 优秀 协会 ”。 
CA HLA LS RR) 


ETTET 分 设备 及 关键 
核心 部 机 研发 情况 概述 


自 2000 年 开始 ,杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 (简称 
杭 氧 ) 通 过 自主 创新 、 自 主 研发 ,大 型 空 分 设备 研制 
取得 突破 性 进展 ,并 迅速 占领 国内 大 型 空 分 设备 市 
场 的 制高点 。 与 此 同时 ,特大 型 空 s 分 设备 也 进入 了 
国产 化 阶段 ,特别 是 特大 型 空 分 设备 关键 核心 部 机 
的 国产 化 实践 也 如 火 如 茜 地 进行 着 。 随 着 空 分 设 
备 技术 的 飞速 发 展 , 特 大 型 空 分 设备 关键 核心 部 机 
完成 了 从 “成 套 ” 到 “配套 ”的 转型 。 

一 , 杭 氧 特大 型 空 分 设备 已 取得 突破 性 进展 

杭 氧 作为 国内 空 分 设备 行业 的 龙头 企业 ,已 生 
产 近 4 000 套 空 分 设备 。 特 别 是 经 过 “七 五 ”到 “十 
二 五 ”30 年 的 快速 发 展 ,积极 培育 新 产品 ,自主 研 
发 顶尖 空 分 设备 技术 ,创造 了 多 个 国内 第 一 。 杭 氧 
的 产品 受到 国内 外 市 场 用 户 的 青睐 ,大 中 型 空 分 设 
备 国 内 市 场 占 有 率 一 直 保 持 在 50% 以 上 ,并 已 掌握 
了 特大 型 空 分 设备 的 设计 制造 及 总 体 成 套 集成 技 
术 。 截 至 2015 年 6 月, 杭 氧 拥有 6 万 mh 及 以 上 
空 分 设备 41 套 , 其 中 8 万 m/h 及 以 上 等 级 空 分 设 
备 11 套 。 继 2008 年 上 海宝 钢 6 万 m/h 等 级 空 分 
设备 .2009 年 大 唐国 际 3 套 5.8 万 m/h 空 分 设备 、 
2010 年 神华 包头 4 套 6 万 m/h 空 分 设备 .2013 年 
防城港 杭 氧 盛 隆 8 万 m/h 等 级 空 s 分 设备 ,2014 年 
中 煤 榆林 4 套 6 万 m/h 等 级 空 分 设备 一 一 次 性 成 功 
投产 后 , 杭 氧 还 完成 了 10 万 mw/h 和 12 万 mm/h 空 
分 设备 的 开发 。 神 华 宁 煤 6 套 10 万 m/h 空 分 设 
备 当前 正在 配 管 安装 中 。 特 大 型 12 万 m/h 空 分 
设备 的 空 分 安装 冷 箱 也 已 经 结 顶 。 随 着 技术 的 进 
步 , 杭 氧 特大 型 空 分 设备 关键 指标 达到 了 国际 一 流 
水 平 。 


翅 式 换 热 器 ,并 出 口 美 国 市 场 , 这 一 


mi Oi 
EP ME Hee 

1. 低 阻 高 效 高 压板 式 换 热 器 

杭 氧 自 20 世纪 70 年 代 开始 生产 铝 制 板 翅 式 
换 热 需 以 来 , 铝 制 板 翅 式 换 热 圳 设计 制造 技术 以 及 
产量 质量 始终 处 于 全 国 领先 地 位 。 早 在 1995 年 ， 
杭 氧 便 开发 生产 了 设计 压力 为 7. 58MPa 的 高 压板 
成 果 为 乙烯 冷 
箱 和 液 氮 洗 冷 箱 用 高 压板 翅 式 换 热 器 国产 化 奠定 
了 基础 。 自 2000 年 以 来 , 杭 氧 已 为 北京 燕山 石化 、 
天 津 石 化 镇海 炼 化 .中 原石 化 四川 石 化 .抚顺 石 
化 .武汉 石化 等 企业 的 20 余 套 乙烯 冷 箱 配套 高 压 
PAIRS. H 2012 年 以 来 , 杭 氧 8. OMPa 的 高 
压板 翅 式 换 热 器 在 乙烯 冷 箱 中 得 到 广泛 应 用 ,如 西 
气 东 输 、 上 海 赛 科 和 乌兹别克 项 目 等 ,其 中 ;为 上 海 
赛 科 119 万 t/a 乙烯 冷 箱 配套 的 高 压板 翅 式 换 热 器 
的 压力 达 8. 0MPa ,用 户 反映 使 用 情况 良好 ;出 口 乌 
兹 别克 斯 坦 项 目的 高 压板 翅 式 换 热 器 最 高 压力 为 
8. OMPa ,外 形 尺 寸 为 5 100mm x900mm x1 100mm, 
H 8.16t。 出 口 奥地利 项 目的 主 换 热 器 压力 
6. 0MPa ' 按 欧洲 标准 液压 试验 压 力 为 8. 58MPa, 长 
度 达 7 100mm。 

当前 , 杭 氧 的 高 压板 翅 式 换 热 器 制造 技术 已 非 
常 成 熟 。 不 仅 如 此 , 杭 氧 还 不 断 开 发 先进 的 高 效 翅 
片 ,拥有 先进 的 翅 片 开发 平台 。 应 用 于 高 压板 翅 式 
换 热 器 的 高 效 翅 片 成 型 良好 , 承 压 能 力 强 , 且 阻 力 
低 , 阻 力 因 子 是 传统 翅 片 的 55% ,而 传 热 因 子 是 后 
者 的 75% , 翅 片 效率 得 到 有 效 提升 。 高 压板 起 式 换 
热 锋 成 功 应 用 于 双 鸭 出 项 目 ,压力 为 7. 1MPa。 
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杭 氧 成 功 制造 生产 了 10. 0MPa 的 板式 换 热 器 ， 


经 英国 劳 氏 和 德国 TaV 的 现场 见证 ,验证 了 超 高 压 
板式 换 热 器 的 针 焊 技术 。 杭 氧 成 功 实现 了 超大 尺 
寸 高 压 产品 的 研制 ,在 神华 宁 煤 10 万 m /Ah FRZ 
分 项 目 中 应 用 ,高 压板 式 换 热 器 单 台 外 形 尺寸 为 
6 000mm x 1 220mm x 1 832mm, 设计 压力 为 


8.2MPa, 试 验 压力 达 12.3MPa, 按 照 现 行 板 式 换 热 
器 标准 规定 为 1. 3 倍 水 压 试验 的 要 求 换算 ,实际 使 


用 压力 可 达 9. 46MPa。 杭 氧 已 按 ASME 规范 和 CE 
规范 制造 板式 换 热 器 数 百 台 ,出 口 到 美国 德国. 意 
KA 西班牙 .伊朗 等 国家 和 地 区 ,已 累计 完成 板式 
换 热 器 数 千 台 , 累计 产品 儿 焊 吨位 达 上 万 吨 。 其 
中 ,运用 在 空 分 领域 的 高 压板 式 换 热 器 100 多 台 ， 
还 大 量 应 用 到 乙烯 装置 . 液 氮 洗 装置 、 天 然 气 冷 箱 、 
DMTO 项 目 .PDH 冷 箱 、 页 岩 气 终端 处 理 等 装置 中 。 

2. 高 效 低 阻 力 精 馏 塔 

精 馏 塔 是 空 分 设备 最 主要 的 核心 部 机 之 一 ,以 
填料 与 分 布 器 为 代表 的 塔 内 件 的 性 能 优 劣 直接 决 
定 了 空 分 设备 的 分 离 效果 。 杭 氧 通过 高 效 精 馏 塔 
塔 内 件 的 集成 创新 技术 ,实现 了 超低温 条 件 下 氧气 
介质 的 多 相连 续 精 馆 , 使 精 饮 效率 大 幅 提 升 ,达到 
了 国际 先进 水 平 。 通 过 开发 填料 的 光 边 结构 、 边 毕 
弧 形 等 结构 形态 ,提高 填料 整体 通 量 ,有 利于 避免 
局 部 液 泛 导 致 气 液 短路 等 现象 的 发 生 ,保障 填料 整 
体 的 正常 工作 ;并 通过 结构 烟 化 成 膜 转化 等 特殊 
表面 处 理 提 高 液 膜 润 湿 率 ,从 而 保证 填料 传 质 性 能 
的 充分 发 挥 ;同时 增设 专用 防 壁 流 结构 、 进 行 氧化 
表面 处 理 .特殊 脱脂 工艺 以 及 采用 先进 的 成 盘 填 料 
制造 工艺 等 ,以 保证 气 液 传 质 高 效 , 气 液 分 布 均匀 ， 
提高 产品 安全 性 。 通 过 改进 分 布 器 结构 ,采用 分 层 
分 段 排 液 FL Wit Yat Tit FA ZA BS TK FP A RRA 
带 垂 直 布 液 板 的 模式 液体 分 布 器 ,其 具有 分 布 流量 
大 .流量 变 负 荷 能 力 强 、 抗 堵塞 及 分 布 性 能 稳定 等 
优点 ,使 得 常规 的 点 分 配 形 式 变 成 线性 分 配 形 式 ， 
充分 保证 了 分 布 器 的 水 平 度 而 不 受 填 料 床 层 变 化 
的 影响 ,有 效 达 到 液体 充分 混合 和 均匀 分 布 的 效 
果 , 不 仅 提 高 了 塔 内 件 操作 弹性 ,更 能 发 挥 填料 性 
能 。 同 时 开发 了 能 适应 多 点 进 料 分 布 .液体 分 布点 
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阵 变化 、 避 免 气体 区 域 性 集中 和 偏 流放 大 效应 的 精 
馏 塔 内 件 。 经 过 创新 改造 的 高 性 能 填料 塔 使 得 空 
分 设备 整体 性 能 得 到 了 大 幅 提 高 ,成 功 应 用 在 广西 
8 万 m/h ZAIRA AVICS. 4 H m/h 空 分 设备 、 
神华 宁 煤 10 万 m/h 空 分 设备 中 。 

3. 高 性 能 多 系列 膨胀 机 组 

SK 20 世纪 80 年 代 开发 国内 第 一 套 增 压制 动 


- 透 平 膨胀 机 组 , 杭 氧 在 国内 膨胀 机 领域 一 直 处 于 领 


先 地 位 。 膨 胀 机 的 叶轮 直径 为 15 ~ 450mm, 转 速 
5 000 ~260 000r/min ,效率 可 达 88% ,工作 压力 > 
7. 2MPa, 产 品 可 配套 小 型 空 分 设备 以 及 10 万 mi/h、 
12 万 m/h 等 级 特大 型 空 分 设备 。 杭 氧 已 运行 的 
最 大 低压 膨胀 机 叶轮 直径 为 430mm ,中 压 膨胀 机 叶 
轮 直 径 为 360mm。 当 前 , 杭 氧 的 膨胀 机 已 成 功 为 日 
照 钢铁 6 OF m’/h .广西 感 隆 钢铁 8 万 m /4\ 卡 维 12 
万 m/h SPL 4 万 mh 等 大 型 .特大 型 空 分 
设备 配套 。 

” 除 空 分 领域 气体 膨胀 机 组 , 杭 氧 利用 膨胀 机 的 
相关 技术 开发 了 全 液体 透 平 脱 胀 机 组 .天然气 膨胀 
发 电机 组 、 化 工 尾 气 回收 用 膨胀 机 、 氢 气 透 平 膨胀 
机 组 .特种 透 平 膨胀 机 等 多 系列 膨胀 机 组 ,其 中 全 
液体 透 平 膨胀 机 组 和 氧气 透 平 膨胀 机 组 打破 了 国 
Sh AOL RRA. AAU BRL 
成 功 运 行 在 出 东 寿 光 鲁 清 石 化 20 万 Va HT Gee 
氧 项 目 中 ,各 项 运行 参数 良好 。 而 特种 膨胀 机 组 用 
于 模拟 宇宙 航天 ,介质 为 氮气 ,其 转速 高 达 260 000 


r/min. 





配套 出 东 寿 光 20 万 t/a 异 丁 烷 
| 脱毛 项 目的 氮气 透 平 膨 胀 机 组 
4. 关键 配套 阀门 
在 分 子 第 切换 阀门 研发 方面 , 杭 氧 已 研制 出 
大 口径 三 杆 阀 ,专门 为 空 分 分 子 第 系统 针对 性 设 


计 , 可 实现 最 大 开启 压 差 保护 ,具有 本 质 防 止 冲击 
床 层 功 能 , 且 阀 板 与 阐 体 密封 面 元 摩擦 ,使 用 寿命 
超过 20 年 ,工作 温度 为 -40 ~450 ,适用 于 经 常 
启 闭 的 场合 。 当 前 , 杭 氧 160 24 =F 20 多 
套 空 分 设备 中 平稳 运行 , 且 运 行 多 年 ,性 能 优异 。 
通过 测试 比较 , 杭 氧 的 三 杆 阀 比 进口 的 同类 阀门 
阻力 小 , 空 分 能 耗 低 ,最 大 口径 达 1. 6m, 在 山东 杭 
氧 6 万 m /h、AVIC8.4 万 mW/h 等 特大 型 空 分 设 
备 上 得 到 使 用 。 另 外 ,国外 企业 也 开始 采购 杭 氧 
EIR o 





ANSE 


针对 高 压 差 调节 阀 由 于 压力 下 降 过 快 ,在 某 一 
时 刻 压力 会 低 于 蒸汽 压 ,产生 气泡 而 发 生 汽 蚀 现 
象 , 杭 氧 开发 了 笼 式 结构 的 高 压 差 调节 阀 ,采用 多 
孔 多 级 降 压 结构 ,具有 抗 汽 伺 能 力 强 .噪声 小 的 特 
点 。 该 阀门 采用 平衡 式 阀 芯 , 可 以 满足 大 压 差 的 要 
R ,振动 较 小 ;采用 可 抽 芯 式 阅 芯 ,实现 免 扒 砂 清洗 
阀 芯 维修 阀门 的 要 求 ; 采 用 特种 合金 制造 ,安全 性 
高 。 当前 ,该 类 阀门 已 应 用 于 低温 高 压 液 空 节 流 
阅 高 压 氧 气 产品 送出 阀 等 。 





配套 卡 维 12 A m/h 空 分 设备 
的 高 压 氢 放 空间 


专文 





配套 神华 宁 煤 10 A m/h 
空 分 设备 的 蝶阀 
”5. 低温 液体 泵 

杭 氧 已 制造 的 低温 液 氧 泵 流量 达 6 万 m/h, 
压力 达 8. 0MPa, 并 根据 API 标准 完成 了 72h WHR 
连续 寿命 试验 。 该 泵 能 完全 能 满足 10 万 mV/h 以 
上 空 分 流程 液 氧 泵 两 用 一 备 的 要 求 ,已 成 功 应 用 于 
山东 杭 氧 6 万 m /h 空 分 设备 .AVIC8.4 万 m/h 空 
分 设备 .双鸭山 2.8 万 m/h 空 分 设备 中 。 当 前 , 杭 
氧 具有 生产 流量 10 ~ 100m /h 、 压 力 为 8.0MPa 的 离 
心 式 高 压 迷 宫 密 封 液体 录 的 能 为 ,密封 等 级 能 满足 
高 纯度 介质 的 3 级 要 求 。 杭 氧 研 制 的 30m’ /h 循环 
WERE 8 8 Fn mr /hs 空 分 设备 中 使 用 , 运行 平稳 





杭 氧 6 J m/h 8. 0MPa BEE 
WAR , 2 72h 测试 
6. 压缩 机 系统 
MAC A 40 多 年 压缩 机 设计 制造 历史 ,可 生 
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产 为 空 分 设备 配套 的 氧 压 机 、 氮 压 机 、 空 压 机 、 增 压 
机 等 系列 产品 ,其 中 ,氧气 压缩 机 已 为 6 J m/h% 
分 设备 配套 , 空 压 机 已 有 配套 4 万 m/h 空 分 设备 
的 业绩 ,循环 增 压 机 最 高 排 压 达 6. 0MPa。 氧 气 透 
平 压缩 机 采用 机 壳 内 部 流 道 杭 氧 专 有 的 镀 铜 技术 、 
小 流 道 叶轮 金 基 针 焊 技 术 及 大 量 氧气 透 平 压缩 机 
特殊 材料 , 最 大 限度 确保 氧气 透 平 压缩 机 的 安全 
性 ;叶轮 方向 的 特殊 布置 ,多 腔 自动 差 压 密封 控制 ， 
确保 氧气 纯度 ,有 效 降低 氧气 泄漏 量 和 转子 止 推 轴 
承 耗 功 ,提升 机 组 的 运行 效率 。 当 前 , 杭 氧 可 以 生 
产 最 大 流量 10 万 m?/h、 最 高 压力 4.0MPa 的 氧气 
透 平 压缩 机 。 ， 

7. 大 容积 贮 槽 及 气 化 器 

杭 氧 在 贮 模 及 气 化 器 数量 规模、 成 熟 度 .多 种 
技术 规格 适 配 等 方面 处 于 世界 先进 水 平 ,为 许多 知 
名 空 分 设备 厂家 供 货 。 其 中 :LNG ICA AL 
10 000m" ,最 大 设计 能 力 可 达 30 000m, MAWA 
常 压 贮 槽 运行 业绩 达 6 000m? ,最 大 设计 能 力 可 达 
10 000m"  。 真 空 贮 构 最 大 容积 可 达 500m’ ,是 国内 
最 大 的 真空 贮 槽 。 全 球 最 大 级 别 的 应 变 强化 容 
器 一 一 容积 为 500m’ 的 CO, 真空 绝热 贮 槽 已 出 口 
至 新 西 兰 。 当 前 , 杭 氧 共生 产 压力 小 于 9.9MPa 的 
8 万 ~10 万 m/h 等 级 水 浴 式 气 化 器 共 12 E, 








Pe 
i ute: 


à 


出 口 新 西 兰 两 台 500m’ 全 球 最 大 级 别 的 
应 变 强 化 容器 一 一 CO, 真空 绝热 贮 模 


8. AAMAS 
基于 空 分 设备 的 负荷 变化 对 能 耗 和 管理 的 影 
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“ 响 ,自动 变 负荷 技术 如 能 应 用 得 当 ,将 大 大 提升 空 


分 设备 的 运行 水 平 。 当 前 ,国内 已 开发 出 自动 变 负 
荷 技 术 。 杭 氧 开 发 的 APC 自动 变 负荷 控制 系统 ， 
具有 自学 习 和 自修 正 功能 ,达到 国际 领先 水 平 。 访 
技术 的 投入 应 用 ,降低 产品 气体 放 散 率 约 3% 。 该 
系统 已 在 南 钢 2 万 m/h, 3 万 m/h 空 分 设备 和 神 
华 宁 煤 10 万 ma 和 空 分 设备 上 得 到 应 用 。 

三 、 大 型 空 分 设备 关键 核心 部 机 的 设计 研发 走 
上 “精细 化 ”路 线 

大 型 空 分 设备 关键 核心 部 机 从 “成 套 ” 到 “ 配 
套 ” 的 转型 离 不 开 扎实 的 理论 基础 .专业 高 精度 的 
制造 设备 ,更 离 不 开 完善 的 设计 体系 和 有 效 的 试验 
手段 。 通 过 一 步 步 的 试验 .改进 及 优化 ,才能 使 大 
型 空 分 设备 关键 核心 部 机 的 设计 研发 走 上 “精细 
化 ”路线 。 尤 其 是 通过 建立 大 量 的 试验 测试 平台 ， 
可 大 大 改进 大 型 空 分 设备 关键 核心 部 机 的 技术 
AE, O E 

杭 氧 建立 了 以 临安 试验 基地 、 子 公司 .气体 公 
司 为 基地 的 “三 层次 "试验 平台 ,建设 了 占 地 面积 达 
10 000m? 的 试验 研究 中 心 。 如 :液体 分 布 器 水 力学 
试验 台 位 ,可 满足 最 大 直径 6m 最 大 流量 1 300m*/h 
的 分 布 器 性 能 测试 要 求 ;板式 翅 片 风 洞 检测 装置 ， 
可 测试 各 种 板 起 的 传 热 . 阻 力 等 方面 的 性 能 数据 ; 
泵 、 阀 低温 和 性 能 试验 台 位 ,可 对 低温 泵 .低温 安 全 
阀 及 常温 安全 阀 出 厂 前 在 试验 台 位 上 作 全 性 能 检 
验 测试 ;叶轮 真空 超速 实验 台 ,机 械 运 转 试验 台 ,可 
进行 叶轮 的 超速 检验 ,气体 轴承 透 平 膨胀 机 的 运转 
试验 ,综合 检验 叶轮 的 加 工 质量 、 材 质 等 情况 ;分 子 
得 动态 吸附 台 位 ,可 进行 分 子 筛 动 吸附 性 能 测试 ， 
综合 检验 研究 分 子 第 性 能 ;填料 性 能 测试 台 位 ,可 
对 各 类 散 堆 填料 和 规整 填料 的 水 力学 和 传 热 、 传 质 
数据 进行 测试 。 

[ 扎 稿 人 :杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 韩 一 松 】 
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= .生产 发 展 情况 


2014 年 ,中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 有 


467 家 会 员 单 位 ,其 中 ,企业 会 员 443 R FAAS 
员 3 家 :永嘉 县 泵 阀 工业 协会 . 博 山 永 业 商会 .天津 
螺杆 泵 专业 委员 会 ) 科研 院 所 和 大 专 院 校 24 家 。 
面 对 复 杂 多 变 的 宏观 经 济 环境 ,在 市 场 倒 瘟 机 制 的 
作用 下 ,企业 积极 应 变 , 进 行 转型 升级 和 结构 调整 。 
2014 年 , 录 行 业经 受 了 市 场 需求 乏力 的 严峻 考验 ， 
经 济 运行 保持 稳 中 有 进 的 基本 态势 ,主要 经 济 指标 
呈 小 幅 微 长 。 

2014 E, EWIE 与 统计 的 172 家 会 员 企业 
完成 工业 总 产值 495. 2 亿 元 ,同比 增长 0. 9% ,增幅 
同比 下 降 6.5 个 百分点 ;工业 销售 产值 480.5 亿 
元 ,同比 增长 1. 1% ,增幅 同比 下 降 5. 8 个 百分点 ; 
工业 增加 值 144. 5 亿 元 ,同比 增长 6. 6% ,增幅 同比 
提高 1.9 个 百分点 。 | 


R 1 2014 年 村 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 


序号 | 企业 名 称 、 
i ESR (SA) ARAR 
2 | EAR RL RA) ARAR 
3 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 

4 EARED ( 集团) 有限 公 司 
5 浙江 利 欧 股份 有 限 公司 

6 南方 系 业 股 份 有 限 公司 

7 上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 司 

8 丰 球 集团 有 限 公司 

9 新 界 泵 业 集 团 股份 有 限 公司 
10 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 

1) 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 
12 山东 长 志 泵 业 有 限 公司 

13 | RRR ROA RA a 
14 大 耐 泵 业 有 限 公司 

15 RETR EA BR 

16 TRERLUKE ARAR 
17 RET TRA RAA 

18 J NAR RW A RA a] 

























-各 地 区 产业 结构 不 同 及 企业 间 发 展 水 平 的 不 
均衡 使 得 地 区 产值 的 增长 幅度 相差 较 大 。 从 企业 
所 在 地 区 来 看 ,增长 速度 有 升 有 降 。 其 中 :东北 地 
区 同比 下 降 0. 8% ,华北 地 区 同比 下 降 17. 2% , 西 
北 地 区 同比 增长 15. 6% , 华东 地 区 同比 增长 
2.1% , 中 南 地 区 同比 下 降 6.5% ,西南 地 区 同比 增 
K 23.5% « 

2014 年 , 泵 业 分 会 参 与 统计 的 会 员 企业 中 ， 
业 总 产值 超过 亿 元 的 企业 有 92 家 , 共 完 成 工业 总 
产值 460. 8 亿 元 ,占有 泵 行业 工业 总 产值 的 93.1% 。 
65 家 重点 骨干 企业 完成 工业 总 产值 322. 2 亿 元 , 同 
比 下 降 0. 4% 。65 家 重点 骨 于 企业 中 ,工业 总 产值 
同比 下 降 的 企业 有 37 家 ,工业 总 产值 同比 下 降 超 
过 20% 的 企业 达 11 家 。 从 中 可 以 看 出 ,企业 运行 
的 压力 在 不 断 增 大 。2014 年 泵 行业 工业 总 产值 前 
20 名 企业 见 表 1。 


同比 增长 (%) 




















































288 633 | -2.1 
279 846 2.4 
214 534 1.5 
200 071 -6.2 
158 477 16.7 
150 580 15.3 
139 123 13. 8 
131 220 -5.3 
”123 531 4.4 
95 060 -18.3 
77984 -28 
76 526 11.0 
75 289 23.1 
73 645 4.6 
72 808 8. 1 
72 226 14.2 
67 656 26. 1 
67 195 1.5 
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湖南 汀 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 
石家庄 工业 泵 厂 有 限 公司 


沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 已 自主 研制 成 功 
包括 安全 壳 晓 淋 泵 .低压 安 注 泵 、 余 热 排出 泵 、 电 动 
AAKE LAR RZ MKE ,海水 循环 泵 在 
内 的 多 种 核 二 级 , 核 三 级 和 常规 岛 核电 用 泵 。 在 核 
主 泵 方面 ,公司 独家 承担 国家 重大 技术 专项 一 一 
AP1000 核 主 泵 国产 化 ,并 确定 为 国内 CAP1000 后 
续 主 泵 项 目的 总 承包 商 。 同 时 参与 CAP1400 Hk 
电动 机 主 泵 研制 任务 ,在 对 美国 三 代 核 主 泵 技术 进 
行 消化 明 收 、 技 术 创 新 的 基础 上 ,形成 自主 知识 产 
权 。 常 规 火 电 市 场 方面 ,公司 主要 以 300MW 至 
1 000MW 火 电 用 泵 为 主 。 

2014 a 
提出 “中 小 项 目 放 首位 封闭 运行 ,突出 保证 出 口 ,大 
项 目 一 单一 策 自 求 平衡 ”的 组 织 原 则 ,对 中 小 项 目 
和 大 项 自 实施 分 户 运 行 ,合理 调配 生产 能 力 , 生 产 
组 织 水 平 得 到 了 一 定 的 提高 和 巩固 。 为 提高 存货 
局 转速 度 , 公司 加 大 了 清 库 利 废 的 力度 ,优先 组 织 


周转 速度 快 的 项 目 ,缩短 资金 场 上 占用 时 间 , 确 保 


已 确认 开工 项 目 。 公 司 生产 计划 部 严格 执行 三 级 
计 调 体 系 , 计 划 评 审 和 综合 平衡 , 按 流程 和 项 目 组 
织 生产 ,及 时 反馈 生产 信息 ,做 好 装配 确认 和 发 货 
确认 ,生产 组 织 水 平 得 到 了 较 大 的 提高 。 同 时 , 交 
单 系统 进行 了 持续 改进 ,各 子 公 司 进行 自 查 自 纠 。 
在 实际 操作 过 程 中 ,严格 按 大 项 目 管理 办 法 组 织 生 
产 ,通过 甘 特 图 .进度 表 和 大 项 目 专题 会 对 大 项 目 
进行 节点 控制 。 外 采 外 协 部 门 严格 执行 采购 管理 
办 法 ,加 强 与 生产 部 门人 员 的 沟通 ,了 解 原材料 的 
需求 情况 ,合理 控制 库存 ,保质 保 量 完成 重大 项 目 
采购 任务 ,取得 了 良好 的 效果 。 

大 耐 泵 业 有 限 公 司 受 国家 宏观 经 济 形势 偏 准 
和 产业 下 游 需 求 大 幅 放 缓 的 影响 ,2014 年 市 场 形 
势 依然 严峻 ,企业 经 营 压力 又 增 。2014 年 ,公司 主 
要 产品 产量 8 955 台 ( 套 ) ,同比 增长 0.5% 。 完 成 
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7 | T E 


( 续 ) 


同比 增长 (% ) 
-18.5 
8.7 


工业 总 产值 73 645 万 元 ,同比 增长 4.6% ;工业 增 
加 值 24 659 万 元 ,同比 增长 4%. :实现 主 营业 务 收 
入 76 017 万 元 ,同比 增长 4.5% ;利润 总 额 5601 万 
元 ,同比 增长 10.6%。 

襄阳 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 经 过 4 多 年 的 发 展 ， 
耐 磨 蚀 耐 腐蚀 泵 系列 产品 研发 处 于 行业 领先 水 平 。 
公司 的 Ft30% Cr + Mo, Z3NCDU25 ，20 - 04M, 
Z3CNUD26 . 05M 材质 是 国内 磷酸 、 磷 复 肥 及 磷 化 工 
用 泵 的 经 典 耐 腐 刨 耐 磨 蚀 泵 用 材质 。 公 司 研制 的 
烟 气 脱硫 循环 泵 是 火力 发 电厂 烟 气 脱硫 专用 设备 ， 
有 力 地 推动 了 我 国 烟 气 脱硫 装置 的 国产 化 进程 ,有 
效 降低 了 烟 气 脱硫 工程 成 本 ,为 大 气 环境 保护 、 设 
备 替 代 进 口 做 出 了 贡献 。 公 司 研 制 的 30 万 Va BR 
酸 装置 用 LHZ1500 立 式 轴 流 泵 和 100 万 kW 火电 
机 组 烟 气 脱硫 用 LC900/1150 浆液 泵 ,达到 国际 先 
进 水 平 ,实现 了 替代 进口 。 | 

山东 硕 博 泵 业 有 限 公司 建 有 完善 的 销售 网 络 


体系 , 设 有 省 内 营销 部 ,省 外 营销 部 .市场 开 发 部 、 


节能 环保 科技 工程 部 .营销 管理 部 .外 贸 部 ,并 设 有 
独立 的 进出 口 公司 。 在 严峻 的 市 场 竞争 中 ,公司 不 
断 调整 产品 结构 ,加 大 新 产品 开发 力度 ,从 而 为 说 
得 国内 外 市 场 莫 定 了 坚实 的 基础 。2014 年 ,公司 
泵 产量 7 957 台 , 同 比 下 降 3. 46% 。 完 成 工业 总 产 
值 26 168 万 元 ,同比 下 降 10.55% ;工业 增加 值 
9 029 万 元 , 同比 下 降 25.02%。 实 现 销售 收入 
24 917 万 元 ,同比 下 降 9.99% ;利润 总 额 1 420 万 
元 ,同比 下 降 13. 52% 。 | 

= TARE O 

2014 年 , 泵 业 分 会 参与 统计 的 172 家 会 员 企业 
实现 主 营业 务 收入 472.8 亿 元 ,同比 增长 1.2% , 增 
幅 同 比 下 降 8.7 个 百分点 。65 家 重点 骨干 企业 实 
现 主 营业 务 收 入 307.5 亿 元 ,同比 增长 0.6% 。 
2014 年 泵 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企业 见 表 2。 


R2 2014 年 泵 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 





行业 概况 


序 导 tea 同比 增长 (% ) 
1 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 290458 .| -0.4 
2 上 海 东 方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 258 225 0.5 

3 上 海 熊猫 机 械 (集团 ) 有 限 公司 “ 207 147 4.4 

M- 上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 204461 as 
5 Ba A A RAR 149 604 19.3 
6 ss | 上海 电力 修造 总 三 有 限 公司 134 849 20.3 
7 | 浙江 利 哆 股份 有 限 公司 133 819 11.9 
8 丰 球 集团 有 限 公司 131 102 -5.0 
9 | 新 界 泵 业 集 团 股份 有 限 公司 -115 046 
10 安徽 三 联系 业 股份 有 限 公 司 109 513 32.4 | 
11 EMPOWER PRA By 94 655 ~18.7 
12 大 耐 泵 业 有 限 公司 e 36017 4.5 
13 | 山东 长 志 泵 业 有 限 公司 。 75 619 11.0 
14 ` 广东 凌 雷 泵 业 股份 有 限 公 司 74 442 18.0 
15 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 71.995 -9.8 
16 KIERER A RZ — 91.512: 18.5 
17 湖南 湘 电 长 沙 水 套 有 限 公司 65 952 -15.8 
18 广州 白云 泵 业 集 团 有 限 公 司 60 639 5.7 
19 BRE LW ARAR 57579 8.9 
20 - 14.2 





BR T_LEAWARAA 





53 781 





2014 年 , 泵 业 分 会 参与 统计 的 会 员 企业 实现 上 年 增加 7 家 ,企业 亏损 面 扩 大 。65 家 重点 骨干 企 
利润 总 额 37. 8 亿 元 ,同比 增长 1. 3% ,增幅 同比 下 业 实 现 利润 总 上 额 26 亿 元 ,与 上 年 持平 。2014 ER 
降 10.7 个 百分点 。 在 上 报 的 172 家 企业 中 ,盈利 ”行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 3。 
企业 有 151 家 ,亏损 企业 有 21 家 。 亏 损 企 业 数 比 ns 


RI 2014 年 泵 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 
”利润 总 额 (万 元 ) 





同比 增长 (%) 








1 上 海 熊猫 机 械 ( 集团) 有 限 公司 2 
2 南方 泵 业 股份 有 限 公 司 33.9 

3 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 -7.8 

4 -上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公司 “ 17.8 

5 ER TRL RA ARAR 2.1 
6 浙江 利 欧 股 份 有 限 公司 30.7 
安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 “ 15.2 ~ 
8 “| RRP RA 41.0 
9 | 新 界 泵 业 集团 股份 有 限 公 司 32,25: 
10 | 大 连 深蓝 泵 业 有 限 公 司 17.2 
oe 无 锡 利 欧 锡 泵 制造 有 限 公司 
12 丰 球 集团 有 限 公 司 四 -39.4 
T WAR KARR A RA 11.0 — 
14 BRT WARAA 42.6 

15 | 上 海 电力 修造 总 广 有 限 公司 20.2 
16 | SEPP EIR Ub A RAR -2.7 








125 


中 国 通用 机 械 工业 年 览 2015 








17 JAR LUKAS ARAA 

18 i RY a BR ZS 

19 四 川 自 页 工业 泵 有 限 责 任 公司 

20 赛 羔 默 水 处 理 系 统 ( 沈 阳 ) 有 限 公司 


2014 年 ,人 穴 业 分 会 参与 统计 的 会 员 企业 完成 
出 口交 货 值 49.7 亿 元 ,同比 增长 1. 8% 。 出 口交 货 
值 增幅 较 大 的 企业 有 :杭州 大 路 实业 有 限 公 司 出 口 
交 货 值 同比 增长 358. 3% ,浙江 华 泵 科技 有 人 限 公司 


( 续 ) 


同比 增长 (%) 
-17.0 
10. 6 
28.6 
41.7 


出 口交 货 值 同比 增长 148.9% ,上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 
团 ) 有 限 公 司 出 口交 货 值 同 比 增长 103.8% ,大连 
深蓝 泵 业 有 限 公 司 出 口交 货 值 同比 增长 89. 3% 。 
2014 年 泵 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 见 表 4。 


RA 2014 年 泵 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 


























1 浙江 利 欧 股份 有 限 公司 

2 Br Fr RNY Se A BRS 

3 丰 球 集团 有 限 公司 

4 君 不 条 业 股 份 有 限 公司 

5 JAR eS RR BTA BRS 

6 2 BORE HR APR Fl 

7 KER RY BR ZS 

8 南方 条 业 股份 有 限 公司 

9 赛 莱 黑 水 处 理 系统 (沈阳 ) 有 限 公司 
10 石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 
11 湖南 酒 电 长 沙 水 肥 有 限 公 司 

12 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 

13 山东 长 志 俏 业 有 限 公 司 

14 沈阳 局 源 工业 和 俏 制 造 有 限 公 司 

15 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 

16 EERTE REA) ARAF] 

17 ERIE HAR A BREA A] 

18 URAIA RZA A 

19 广东 水力 泵 业 有 限 公 司 

20 日 立 泵 制造 (无 锡 ) 有 限 公司 


2014 Æ, 有 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 为 
214. 62% , 比 上 年 提高 5.3 个 百分点 。 从 经 济 效益 
综合 指数 所 反映 的 指标 来 看 ,在 评价 和 考核 企业 俩 
利 能 力 的 核心 指标 中 :总 资产 贡献 率 为 10. 69% , 同 
比 下 降 0. 68 个 百分点 , 低 于 国家 标准 值 (10.7% ) 
0.01 个 百分点 ;反映 企业 的 资本 完整 性 和 和 保全 性 
及 增值 情况 的 资本 保值 增值 率 为 103. 83% ,同比 下 
降 2.27 个 百分点 , 低 于 国家 标准 值 (120% ) 16. 17 
个 百分点 ;反映 企业 经 营 风 险 的 资产 负债 率 为 
53.91% ,同比 提高 1. 66 个 百分点 , 低 于 国家 标准 
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同比 增长 ( 罗 ) 

115 602 13.5 
47 318 5.1 
44 651 8. 4 
43 989 15. 1 
28 736 20. 6 
23 206 17.9 
22 770 89. 3 
15 318 3.7 
14 876 14.2 
13 417 30. 0 
8 985 -65. | 
7 517 11.1 
6 806 11.0 
6 392 1.4 
5 939 -9.4 
5 323 4.8 
3 993 -39.2 
3 850 53.8 
3 776 -20.2 
3 515 -41.2 


TE (60% )6. 09 个 百分点 ,资产 负债 率 是 逆 指 标 , F 
值 趣 低 ( 低 于 60% ) ,说 明 企 业 无 风险 经 营 ;反映 企 
业经 营 状况 、 资 金利 用 效果 .衡量 企业 流动 货 金 周 
转 快 慢 , 即 再 生产 速度 流动 资金 周转 率 为 1. 16 次 ， 
同比 下 降 0. 09 次 , 低 于 国家 标准 值 (1.52 次 )0. 36 
次 ;反映 企业 投入 的 生产 成 本 及 费用 的 经 济 效益 的 
成 本 费用 利润 率 为 8. 52% , 与 上 年 持平 ,高 于 国家 
标准 值 (4. 51% )4.01 个 百分点 ;反映 企业 生产 率 
和 劳动 投入 的 全 员 劳 动 生 产 率 为 184 900 元 /人 , 同 
比 增加 12 684 元 /人 ;反映 企业 产品 产 、 销 衔接 状况 


的 产品 销售 率 为 97.03% ,同比 提高 0. 14 个 百 分 
点 ,高 于 国家 标准 值 (96% )1.03 个 百分点 。2014 


行业 概况 


年 倘 行 业经 济 效 益 综 合 指数 前 20 名 企业 见 表 5。 


HS 2014 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 








l 上 海边 锋 泵 业 制 造 有 限 公 司 695. 27 
2 Toh A RG R Hil TEA BR ZS 560. 95 
3 合肥 恒 大 江海 泵 业 股 份 有 限 公 司 516. 61 
4 RFR LIRI ARAA 484. 34 
5 沈阳 局 源 工业 泵 制造 有 限 公 司 466. 08 
6 FRB ERR A A BR ZS 462. 56 
7 沈阳 潜水 泵 业 有 限 公 司 420. 28 
8 长 春水 录制 造 有 限 公司 416. 08 
9 江苏 海狮 录 业 制造 有 限 公司 392. 91 
10 嘉 利 特 荃 原 泵 业 有 限 公司 386. 89 
ll 赛 莱 默 水 处 理 系 统 ( 沈 阳 ) 有 限 公 司 376. 70 
12 江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公 司 360. 54 
13 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 357. 96 
14 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公 司 346. 43 
15 上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 345, 43 
16 沈阳 工业 条 制造 有 限 公司 335. 87 
17 RAR ARMA RA Al 329. 67 
18 宜兴 市 宙斯 条 业 有 限 公司 320. 41 
19 LEERAREA ARAR] 317. 34 
20 KERER A RAR 317.18 


沈 鼓 集团 核电 奈 业 有 限 公司 为 开拓 新 市 场 、 扩 
大 国际 市 场 份额 ,也 为 巩固 并 扩大 火电 市 场 份额 ， 
针对 整个 销售 队伍 机 构 、 市 场 领域 专业 不 同等 特 
点 ,及 时 进行 了 调整 ,民品 部 火电 营销 模式 调整 为 
区 域 负责 制 , 发 挥 区 域 人 员 的 团队 优势 。 公 司 中 标 
河北 蔚 州 能 源 2 x 660MW 超 临 界 空冷 机 组 全 容量 
给 水 泵 ,60 万 kW 全 容量 机 组 订货 获得 突破 。 依 据 
ATH SAME A, ER VE AVA, FE PB ALT E 
政策 ,同时 建立 营销 信息 化 平台 ,所 有 市 场 信息 纳 
入 信息 平台 共享 ,打破 区 域 间 的 信息 壁 侈 。 加 强 信 
息 收集 ,实行 区 域 负责 制 。 主 要 做 好 设计 院 信息 收 
集 及 关系 维护 ,同时 利用 各 类 中 间 渠 道 建立 客户 关 
系 ,进一步 加 强 与 工程 公司 ,业主 的 沟通 联络 ,加 大 
公司 产品 宣传 力度 。 公 司 已 成 为 德国 西门 子 公司 
联合 循环 泵 类 产品 合格 供应 商 ,与 西门 子 公司 签订 
了 菲律宾 项 目 给 水 泰和 凝结 水 泵 合同 。 





2014 年 ,石家庄 强大 和 宋 业 集团 有 限 责 任 公 司 
整合 内 部 营销 资源 ,成 立 了 营销 中 心 ,实现 了 营销 
系统 管理 体系 及 营销 策略 的 协调 和 统一 ,在 强化 区 
域 ,行业 管理 ， 双 要 素 控制 "以 及 回 款 全 过 程 节点 
控制 等 方面 成 绩 突出 。 遵 照 " 营销 节点 前 移 ” 和 
“AS EAE WAG” 的 要 求 ,增强 外 贸 出 口 动力 ;积极 进 
行 代理 工作 方法 研究 ,分 区 负责 ,重点 区 域 重 点 开 
发 , 按 准 代理 实际 水 乎 和 特长 授予 相关 代理 资格 ， 
进行 视频 交流 和 在 线 简单 培训 ,代理 工作 效果 显 
车 。 针 对 网 络 宣传 在 直销 开发 中 的 重大 作用 ,加 大 
了 在 各 种 有 偿 及 免费 商务 平台 的 宣传 力度 ;同时 增 
加 了 宣传 语种 ,增强 非 英语 区 受众 的 接受 程度 。 另 
外 ,利用 网 络 平台 进行 在 线 交 流 , 进行 网 上 及 时 促 
成 ,为 订货 起 到 较 好 的 支撑 作用 。 

2014 年 ,广东 省 佛山 水 录 厂 有 限 公 司 面 对 严 
峻 的 市 场 环境 ,调整 销售 政策 ,鼓励 业务 员 多 跑 市 
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场 . 多 开拓 新 客户 ,多 关注 小 项 目 ,营造 各 业务 组 开 
拓 新 客户 .新 市 场 的 工作 氛围 ;积极 探索 新 的 销售 
政策 .模式 ,大 力 开拓 新 兴 市 场 和 行业 ,在 国外 市 场 


调整 并 尝试 更 多 合作 模式 .方法 和 机 制 ,扩大 销售 


网 络 建设 ;加 大 宣传 力度 ,不 断 强化 客户 服务 ,提升 
肯 富 来 品牌 形象 ;高 度 重视 每 一 个 项 目 .每 一 个 机 
会 ,采取 灵活 的 销售 措施 ,努力 提高 获取 项 目 订 单 
的 成 功率 ,实现 积 少 成 多 .以 小 促 大 。 通 过 采取 一 
定 的 措施 ,在 严峻 的 市 场 环境 下 ,公司 仍然 取得 较 
好 的 业绩 :在 国内 节能 改造 和 环保 项 目 上 获得 大 批 
订单 ,同比 均 有 较 大 幅度 的 增长 ;国外 市 场 新 增订 
单 也 有 一 定 程度 的 增长 ,尤其 是 自主 品牌 、 高 技术 
含量 的 真空 泵 出 口 增长 较 多 ,批量 出 口 英国 、 比 利 
时 等 国家 ,大 口径 中 开 泵 也 说 得 欧洲 的 订单 ,巩固 
了 公司 高 端 产品 在 国际 市 场 上 的 地 位 。 

湖南 湘 电 长 沙 水 大 有 限 公司 中 标 CAP1400 示 
范 工程 大 型 循环 水 泵 ,中 标 金额 过 亿 元 。CAP1400 
型 压 水 堆 核 电机 组 是 在 消化 吸收、 全面 掌 握 我 国 
引进 的 第 三 代 先 进 核电 AP1000 非 能 动 技 术 的 基础 
上 ,通过 再 创新 开发 出 的 具有 我 国 自主 知识 产权 、 
功率 更 大 的 非 能 动 大 型 先进 压 水 堆 核 电机 组 。 
CAP1400 示范 工程 循环 水 泵 尺 十 之 大 和 技术 难度 

高 均 为 国内 首创 。 

豆 阳 五 一 五 双 业 有 限 公司 依据 市 场 和 企业 发 
展 的 需要 ,适时 改革 公司 营销 体系 ,缩减 营销 管理 
层级 ,由 过 去 的 以 激励 为 主 向 激励 与 约束 并 重 转 
变 。 公 司 加 强 市 场 细 分 .渠道 建设 ,规范 并 完善 市 
场 管理 制度 ,完善 价格 体系 管理 、 客 户 关系 管理 , 提 
升 对 终端 市 场 的 掌控 能 力 。 在 稳固 现 有 市 场 占 有 
率 的 同时 ,公司 继续 探索 环保 总 包 经 营 模式 和 建立 
以 客户 为 中 心 的 维修 服务 中 心 , 推行 维 保 业 务 模 
式 , 为 客户 提供 及 时 、 全 面 的 服务 ,促进 市 场 占有 率 
的 提高 ,提高 客户 忠诚 度 。 按 照 “ 向 传统 优势 行业 
推广 新 产品 ,将 拳头 产品 向 新 领域 加 速 渗透 ”的 新 
市 场 .新 产品 开发 方针 ,在 新 产品 的 开发 方面 ,利用 
成 熟 的 营销 网 络 ,区 域 联动 甚至 跨 区 域 联动 ,加 大 
对 渣 浆 和 泵 和 化 工 泵 的 市 场 开 发 力度 ,力争 在 产能 满 
足 后 , 迅速 形成 市 场 规模 ,并 以 此 为 基础 开拓 新 客 
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户 .新 领域 业务 ,切入 新 目标 市 场 。 在 主导 产品 开 
发 方面 ,精耕细作 ,精心 维护 ,确保 合同 额 稳 中 有 


升 ,并 充分 重视 传统 优势 产品 烟 气 脱硫 泵 在 钢铁 、 
石化 ,节能 环保 行业 的 应 用 ， 以 带动 化 工 流程 泵 和 
重型 渣 浆 泵 等 新 产品 在 石化 ,冶金 等 新 目标 市 场 的 


三 、 科 研 成 果 及 新 产品 

2014 年 ,在 市 场 倒 逼 机 制 的 作用 下 , RITA 
构 调整 持续 推进 ,产品 结构 升级 取得 积极 进展 , 企 
业 的 内 生发 展 动力 不 断 增强 ， 自主 创新 有 了 新 
突破 。 

沈 鼓 集团 术 电 泵 业 有 限 公司 CAP1400 重大 科 
研 专 项 当前 已 确定 了 模型 参数 ,满足 效率 和 轴 癌 力 


要 求 ,完成 样机 和 产品 图 样 归 档 。 同 时 制定 了 泵 组 


试验 过 程 中 与 轴承 相关 项 目的 参数 限制 ,完成 了 主 
泵 技术 评审 工作 ,确定 了 泵 组 结构 和 分 析 计算 , 达 
到 设备 规格 书 的 要 求 ;完成 泵 组 试验 规范 的 编制 ， 
确定 了 样机 泵 组 的 试验 项 目 及 试验 参数 。 百 万 千 
瓦 级 核电 站 轴 封 型 反应 堆 冷 却 剂 泵 轴 封 主 泵 研发 
工作 完成 了 水 力 模型 第 一 套 方案 的 测试 ,各 项 指标 
基本 符合 技术 规格 书 的 要 求 。2014 年 共 组 织 申报 
集团 技术 创新 项 目 5 项 (设计 4 项 .工艺 1 项 ), 有 4 
项 签订 了 科研 合同 。 公 司 共 承 担 集团 技术 创新 项 目 
13 项 ,其 中 , 结 转 9 项 、 新 立 4 项 。 公 司 自立 技术 创 
新 项 目 共计 28 项 ,其 中 , 结 转 6 项 ,新 立 22 项 。 

”大 耐 穴 业 有 限 公司 承揽 的 新 疆 10 万 t/a BDO 
项 目 中 的 关键 BDO 泵 ,完成 大 流量 下 极 低 的 汽 刨 
余 量 的 关键 技术 研发 。 该 产品 测试 汽 蚀 余 量 值 远 
低 于 国外 同类 产品 ,并 且 效 率 为 93% ,大 大 超出 国 
外 相同 产品 水 平 ,同时 也 创造 了 国内 单 级 BB2 型 泵 
的 最 大 规格 。 公 司 研 制 的 国内 最 大 的 ASD400 - 
470H 单 级 输油管 线 泵 ,流量 为 3 600m /h, 扬 程 为 
250m ,效率 为 89.7% ,超过 国外 产品 水 平 (87% ) ， 
其 CFD 模拟 出 来 的 水 力 效率 达到 96% 。 国 内 创新 
的 VS4 型 紧 凌 型 单 级 和 两 级 蜗 壳 式 液 下 泵 ,超过 了 
常规 VS4 型 泵 的 功能 ,扬程 是 常规 液 下 泵 扬程 的 2 
倍 ,适用 于 高 温 场 合 。 

2014 年 ,广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 开 展 了 


实验 室 建 设 项 髓 ,该 项 目 已 申报 省 重点 实验 室 , 并 
纳入 佛山 市 创新 城市 建设 重点 工程 项 目 。 实 验 室 
实施 的 研究 开发 计划 项 目 共 8 个 ,其 中 湿式 试验 台 
已 投入 使 用 ,填补 了 国内 液 环 菏 湿 式 试验 台 的 空 
日 。 公 司 与 华南 理工 大 学 合作 开展 了 两 个 产 学 研 
项 目 , 取 得 一 定 的 成 效 :获得 了 2 项 实用 新 型 专利 
授权 ,还 申请 了 2 项 发 明 专利 和 1 项 国际 发 明 专 
利 。 公 司 推出 一 种 新 型 电厂 节能 产品 一 一 凝 汽 器 
用 2BW9 型 液 环 真 空 机 组 。 该 机 组 由 水 环 真 空 





俏 + 罗 区 真空 泵 组 成 ,具有 在 高 真空 工作 段 运行 效 


率 高 . 占 地 面积 小 、 无 汽 蚀 、 自 动 化 程度 高 等 优点 。 

2014 年 , 潮 南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 研 发 的 
CAP1400 核电 常规 岛 冷却 水 循环 泵 样机 进行 了 性 
能 试验 和 连续 运行 试验 ,通过 了 国家 有 关 专 家 对 试 
验 现场 的 见证 。 公 司 研制 的 YJG64 - 50 型 金属 蜗 
壳 泵 试验 成 功 。 该 型 号 泵 是 为 用 户 生产 的 二 期 2 x 
1 000MYW 机 组 工程 循环 水 泵 组 及 配套 设备 工程 所 
设计 的 直 联 式 蜗 壳 泵 ,双重 50t, 是 迄今 为 止 公司 最 
大 的 单 级 单 吸 立 式 金属 蜗 壳 泵 。 公 司 的 核 三 级 长 
轴 立 式 海水 泵 样机 通过 国家 级 鉴定 。 该 样机 总 高 
超过 20m ,经 过 了 200h 耐久 试验 及 水 压 水 力 性 能 
试验 和 起 停 等 试验 , 运行 平稳 ,振动 和 噪声 均 低 于 
技术 规格 书 的 要 求 。 公 司 出 口 巴基斯坦 恰 希 玛 核 
电 C3、C4 项 目的 大 型 立 式 循环 水 泵 机 组 通过 用 户 
验收 。 公 司 的 “一 种 装 拆 非 金属 导 轴 承 的 装置 ” 获 
得 全 国 机 械 工业 QC 成 果 一 等 奖 ,水 泥 蜗 过 泵 主轴 


加 工 研发 项 目 获 国家 QC 成 果 一 等 奖 。- 公 司 的 


CAP1400 三 用 水 泵 样机 通过 国家 级 鉴定 ,该 样机 达 
到 国际 先进 水 平 。 泵 采用 可 抽 蕊 设计 ,具有 性 能 稳 
定 .运行 可 靠 . 装 拆 方便 等 优势 。 

2014 年 ， 山东 硕 博 案 业 有 限 公司 的 RHC930 - 
60 型 高 可 靠 性 高 温 离心 泵 ,ZH 系列 低 比 转速 高 效 
IMIR  DG120 - 130 型 高 效 锻件 高 压 离心 泵 


产品 通过 科技 成 果 鉴 定 。 公 司 自主 研发 的 HB5000 


立 式 单 级 混流 泵 ,由 充 水 式 高 压 电 动机 驱动 , 泵 机 


组 整体 潜 人 深海 中 运行 ,工作 介质 为 合 有 泥 沙 的 海 


水 。 该 泵 技术 含量 高 ,填补 了 国内 深海 录 行 业 的 空 


白 ,已 通过 用 户 验 收 并 现场 安装 调试 成 功 ,投入 


行业 概况 


使 用 。 z 
中 国有 色 ( 沈 阳 ) 泵 业 有 限 公司 一 直 致 力 于 大 
型 隔膜 泵 的 自主 研发 ,当前 已 经 开发 出 具有 国际 先 
进 水 平 的 第 四 代 隔 膜 泵 ,解决 了 在 苛刻 工 况 条 件 下 
固 液 混合 浆 料 输送 设备 连续 运转 等 关键 难题 ,其 技 
术 性 能 指标 达到 当今 国际 同类 产品 的 先进 水 平 。 
通过 应 用 于 太原 钢铁 集团 尖山 铁 矿 精 矿 输送 系统 ， 
隔膜 泵 产品 打 人 铁 精 矿 长 距离 管道 输送 领域 。 该 
产品 应 用 在 中 国 黄金 集团 西藏 华泰 龙 公司 项 目 中 ， 
创造 了 世界 上 大 型 隔膜 泰 首次 应 用 在 海拔 4 600m 


高 原 的 业绩 。 


石家庄 强大 系 业 集团 有 限 公司 结合 市 场 需求 
专题 立项 ,按照 行业 细 化 产品 的 需求 分 析 , 根据 生 
产 现场 反馈 改进 完善 信息 ,建立 各 种 组 件 功 能 模块 
库 , 将 模块 化 研发 理念 融 人 落实 到 “超前 性 产品 开 
发 .适应 性 产品 开发 .完善 性 产品 开发 ” 工作 当中 。 
全 年 共 安 排 新 产品 开发 计划 35 项 ,实际 完成 包括 
RRA IRAJ BRERA TR 
系列 等 48 项 新 产品 的 开发 设计 工作 。2014 年 , 公 
司 的 1200WN 型 挖 泥 泵 获得 2014 年 中 国 (上海 ) E 
际 流体 机 械 展 览 会 参展 产品 金奖 。 | 

TEKH BS A) AER >) OF a CAP1400/ 
AP1000 级 压 水 堆 核电 站 用 2BW4 403 - 0EL4 型 大 
FS a IK Las Fe TAKA R ) 机 组 工程 样机 通 
过 专家 鉴定 ,并 达到 了 国际 同类 产品 先进 水 平 , 具 
有 良好 的 经 济 效益 和 社会 效益 ,可 推广 应 用 于 其 他 
核电 、 火 电机 组 。 

上 海 饥 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 为 国家 战略 储 
备 油 库 研 制 的 国产 化 首 台 ( 套 ) 潜 没 油泵 通过 用 户 
现场 验收 ,填补 了 国内 空白 ,达到 国际 先进 水 平 。 

上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 研 制 的 核电 站 
辅助 给 水 汽 动 泵 组 通过 出 厂 验 收 ,完成 百 万 千瓦 级 
BEW ERKRHA H. 

上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 研 发 的 CAP1400/ 
ACP1000 核电 常规 岛 主 给 水 泵 组 样机 通过 鉴定 ,各 

项 性 能 指标 达到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

i A AGAR A RA A OF al BY Bh E 
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求 ,产品 主要 技术 性 能 指标 达到 国际 领先 水 平 。 
浙江 佳 力 科技 股份 有 限 公 司 研制 的 中 开 式 高 
扬程 管线 输 油 泵 通过 鉴定 。 该 产品 填补 了 国内 长 
输油管 道中 开 式 高 扬程 输 油 泵 的 空白 ， 主要 性 能 指 
标 达 到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 时 
此 外 ,江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 研发 的 
AP1000 压 水 堆 核 电站 正常 余热 排出 泵 (HAG150 - 


630) 和 CAP1400 核电 站 正常 余热 排出 泵 样机 通过 
鉴定 。 宣 达 实 业 集 团 有 限 公 司 承 制 的 国家 核电 重 
大 专项 CAP 系列 RCS 真空 喷射 器 及 配套 设备 样机 
通过 专家 鉴定 。 | 

(HRA: + Bk A 机械 工业 协会 礁 业 分 会 王 
Bat PRA: BA WE 
晓 峰 J 


2014 年 风机 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 

2014 年 ,中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 共 
有 会 员 单 位 202 家 。 其 中 :企业 会 员 192 家 ,大 学 、 
研究 院 所 等 10 家 。 风 机 分 会 192 家 企业 会 员 中 ， 
有 国有 企业 14 家 、 集 体 企 业 7 家 、 股 份 制 企 业 7 
家 、 民 营 企 业 106 家 .民营 股份 制 企业 41 家 、 中 外 
合资 企业 9 家 、 外 商 独 资 企 业 8 家。 企业 按 统计 大 
中 小 型 工业 企业 划分 标准 划分 ， 有 大 型 企业 5 家 、 
中 型 企业 48 家 、 小 型 企业 139 家 。 

据 风 机 分 会 2014 年 上 报 的 139 家 企业 数据 统 
计 : 年 末 从 业 人 员 人 数 $1 999 人 , 比 上 年 增加 6 人 ， 
固定 资产 原价 为 1 612 030 万 元 , 比 上 年 减少 
40 821 万 元 ;固定 资产 净值 为 1 242 602 万 元 , 比 上 
年 增加 93 192 万 元 ;全 员 劳 动 生产 率 为 220 514 
元 /人 , 比 上 年 增加 12 828 元 /人 。 

2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 共 完 成 工 
业 总 产值 4 441 757 万 元 , 比 上 年 增长 0.6% ,增幅 
同比 下 降 7. 13 个 百分点 。 其 中 :离心 压缩 机 产值 
692 511 万 元 , 比 上 年 下 降 14. 2% ; 轴 流 压缩 机 产值 


”132 101 万 元 , 比 上 年 下 降 34. 1% ;能 量 回 收 透 平 机 


组 产值 72 568 万 元 , 比 上 年 下 降 39. 3% ;高 DRA 


表 1 1 2014 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 


机 产值 112 390 万 元 , 比 上 年 下 降 14.2% ; PRE 
风机 产值 108 265 万 元 , 比 上 年 下 降 1.7% ;离心 通 
风机 产值 632 969 万 元 , 比 上 年 增长 3.7% ; 轴 流 通 
风机 产值 485 394 万 元 , 比 上 年 增长 1.9% ;旋涡 风 
机 产值 20 878 万 元 , 比 上 年 增长 5% ;空调 风机 产 
值 50 375 万 元 (从 2014 年 起 单列 ) ;其 他 风机 产值 
111 653 万 元 , 比 上 年 增长 29. 8% 。 
从 2014 年 各 地 区 工业 总 产值 完成 情况 来 看 : 东 
北 地 区 完成 工业 总 产值 1 588 580 万 元 , 比 上 年 增长 
2. 8% ;华北 西北 地 区 完成 工业 总 产值 683 886 万 
元 , 比 上 年 下 降 14.7% ;华东 地 区 完成 工业 总 产值 1 
390 360 万 元 , 比 上 年 增长 8. 7% ;华中 ,华南 .西南 地 
区 完成 工业 总 产值 778 931 万 元 , 比 上 年 下 降 1. 1% 。 
2014 年 ,风机 行业 139 家 企业 中 工业 总 产值 超 
亿 元 的 企业 有 48 家 , 比 上 年 增加 3 家 。 其 中 :1 亿 ~ 
5 亿 元 (不 包括 5 亿 元 ) 的 企业 36 家 ,5 亿 ~10 亿 
元 (不 包括 10 亿 元 ) 的 企业 5 家 ,10 亿 ~20 亿 元 
(不 包括 20 亿 元 ) 的 企业 3 家 ,20 亿 -~50 亿 元 (不 
包括 50 亿 元 ) 的 企业 2 家 ,50 亿 ~ 100 亿 元 (不 包 
括 100 亿 元 ) 的 企业 1 家 , 超 百 亿 元 的 企业 1 家 。 
2014 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 1 。 


工业 总 产值 (万 元 ) EERE% ) 





CARA 
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企业 名 称 工业 总 产值 (万 元 ) 




















2 “| 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 
3 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 

4 “| 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 

5 “| 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 

6 | 浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公司 

7 (ERRAU ARAYA | 

8 | 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公司 
9 “| 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 

10 “| 上 上 钻 专 用 风机 有 限 公司 

11 “| 成 都 电力 机 械 厂 

12 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 

13 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 

14 “| 中航 黎明 锦 西 化 工 机 械 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 “ 
15 “| 湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 

16 “| 湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公司 

17 “| 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 

18 浙江 义乌 星 泡 风机 有 限 公 司 

19 “| 长 沙 赛 尔 透 平 机 械 有 限 公司 

20 





J FR SEK GSH A PR 































AFL 


(5) 
es i 
577 929 19.52 > 
289 885 31.73 
222 791 © =1.52 
154517 0. 76 
134 530 4.64 
105 336 13. 67 
85 669 97.45 
68 154 ` 278 
65232 2. 60 
62874 9.40 . . 
56 439 -1.39 
48 1S1 21.00 
39 051. -54.63 
38 366 5. 49 
36 882 12, 62 
35306 - = 6.97 
”32 740 2.69 | 
30 883 -12.27 
29 089 1. 08 


2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 共 完 成 工 
业 增 加 信 1 146 649 万 元 , 比 上 年 增长 6. 2% ,增幅 
同比 上 升 1. 26 个 百分点 。 其 中 :东北 地 区 完成 工 
业 增 加 值 287 400 万 元 , 比 上 年 下 降 1.3% ;华北 、 
西北 地 区 完成 工业 增加 值 267 998 万 元 , 比 上 年 增 
长 1% ;华东 地 区 完成 工业 增加 值 356 136 万 元 , 比 
上 年 增长 17. 5% ;华中 、 华 南西 南 地 区 完成 工业 增 
加 值 235 115 万 元 , 比 上 年 增长 6. 8% 。 


2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 共 完 成 新 产品 
产值 1536 091 万 元 , 比 上 年 下 降 3.5% 。 其 中 :东北 地 
区 完成 新 产品 产值 586 S72 万 元 , 比 上 年 下 降 15. 6% ; 
华北 西北 地 区 完成 新 产品 产值 129 903 万 元 , 比 上 年 
下 降 11. 8% ;华东 地 区 完成 新 产品 产值 406 899 万 元 ， 
比 上 年 增长 6 4% ;华中 ,华南 ,西南 地 区 完成 新 产品 
产值 412 717 万 元 , 比 土 年 增长 12. 5% 。2014 年 风机 
行业 新 产品 产值 前 20 名 企业 见 表 2。 


R2 2014 年 风机 行业 新 产品 产值 前 20 名 企业 


1 “| 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 

2 “| 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

3 “| 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 

4 “| 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 

5 | 浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公司 。 | 
6 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 
7 | 浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公司 

8 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 

9 “| 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 

10 “| 长 沙 赛 尔 透 平 机 械 有 限 公司 

11 “| 湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公司 

12 。 | 平安 电气 股份 有 限 公司 





同比 增长 (%) 
.557 144 -14.61 
144 421 -1.09 
135 731 23.69 
117 989° -14.33 
68 450 | -2.39 
51 330 15.93 
50 394 59, 18 
29 653 -3.94 
25 520 90 
24613 | -12.27 
.23 925 1611 
19317. -39.92 
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记号 | 企业 名 称 | 新 产品 产值 (万 元 ) 


13 上 虞 专用 风机 有 限 公 司 


14 浙江 义乌 星 兆 风机 有 限 公司 
15 “| 湖北 省 风机 厂 有 限 公司 

16 -| 浙江 明 新 风机 有 限 公司 

17 | BRU LRA REA 
18 | 安徽 安 风 风机 有 限 公司 

19 i 浙江 双阳 风机 有 限 公司 

20 


| 百事 德 机 械 ( 江 苏 ) 有 限 公司 


2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 共生 产 风 
机 9 608 921 台 , 同 比 下 降 0.9% 。 其 中 :离心 压缩 
机 673 台 ,同比 增长 31.4% ; 轴 流 压缩 机 53 台 , 同 
比 下 降 41. 8% ;能 量 回收 透 平 机 组 34 台 , 同 比 下 降 
53.4% ;离心 鼓风机 5 047 台 , 同 比 下 降 2% ; BH 
鼓风机 38 893 台 , 同比 增长 3.4% ; 离心 通风 机 
964 588 台 ,同比 下 降 88.5% ; 轴 流 通风 机 999 816 
台 , 同 比 下 降 1. 0% ;旋涡 风机 192 594 台 , 同 比 增 
K 4.9% ;其 他 风机 100 165 台 , 同 比 增长 27.2% ; 
空调 风机 7 307 058 台 , 占 全 部 风机 产量 的 76%。 
由 于 空调 风机 不 同 于 工业 用 的 离心 通风 机 和 轴 流 通 
风机 ,而 且 产量 非常 大 ,以 往 企业 一 直 按 离心 通风 机 
和 轴 流 通风 机 统计 ,为 了 有 所 区 别 ,从 2014 年 开始 
在 风机 种 类 中 新 增加 空调 风机 并 单独 统计 ,这 也 是 
2014 年 离心 通风 机 大 幅度 下 降 的 主要 原因 之 一 。 

2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 中 生产 高 
心 压缩 机 的 企业 有 10 家 ,其 中 :沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公司 生产 270 台 , 陕 西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 
司 生产 102 台 ,江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 
公司 生产 小 型 离心 压缩 机 234 台 ,上海 鼓风机 厂 有 
限 公司 生产 2 台 , 重 庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公 
司 生 产 3 台 ,中航 黎 明 锦 西化 工 机 械 (集团 ) 有 限 责 
任 公司 生产 8 台 ,锦州 新 锦 化 机 械 制 造 有 限 公 司 生 
产 29 台 , 长 沙 赛 尔 透 平 机 械 有 限 公司 生产 20 台 ， 
安徽 科 达 埃 尔 压 缩 机 有 限 责任 公司 生产 4 台 ,湖北 
双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 生 产 1 台 。 生 产 轴 流 压 
缩 机 的 企业 有 2 家 ,其 中 :沈阳 鼓风机 集团 股份 有 
限 公司 生产 2 台 ,陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 生 产 
51 台 。 生 产能 量 回 收 透 平 机 组 的 企业 有 2 家 ,其 
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其 他 风机 


( 续 ) 


同比 增长 (% ) 
10.11 
5. 00 
| 5.49 
17.18 
4.72 
19. 54 
14, 35 
0:18 












中 :陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 生产 33 台 , 中 航 黎 


” 明 锦 西化 工 机 械 (集团 ) 有 限 责任 公司 生产 1 台 。 


此 外 ,生产 离心 鼓风机 的 企业 有 27 KK, ETH RK 
风机 的 企业 有 26 家 ,生产 离心 通风 机 的 企业 有 116 
家 ,生产 轴 流 通风 机 的 企业 有 101 家 ,生产 旋涡 风 
机 的 企业 有 2 家 ,生产 空调 风机 的 企业 有 6 家 。 















2014 年 风机 产品 产量 见 表 3。 
表 3 2014 年 风机 产品 产量 
同比 增长 (%) 
合计 T- 9 608 921 ~ -0.9 








离心 压缩 机 673 31.4 
轴 流 压缩 机 53 -41.8 
能 量 回 收 透 平 机 组 34 -53.4 
BD RL 5 047 -2.0 
FF REL 38 893. 3.4 
离心 通风 机 964 588 -88.5 
轴 流 通风 机 999 816 -1.0 
旋涡 风机 192 594 4.9 
空调 风机 7 307 058 






100 165 





二 ,市场 及 销售 

风机 行业 是 为 我 国 重大 技术 装备 项 目 配 套 的 
重要 支柱 产业 ,为 石油 .化 工 、 治 金 . 电 力 . 矿 山 、 煤 
类. 纺织 .环保 和 科研 等 国家 重点 工程 及 各 经 济 领 
域 配套 的 产品 有 离心 压缩 机 、 轴 流 压缩 机 、 能 量 回 
收 透 平 机 组 、 离 心 鼓风机 、 罗 茨 鼓风机 、 离 心 通风 
机 、 轴 流通 风机 、 空 调 风机 .旋涡 风机 等 九 大 类 及 部 
分 特殊 用 途 风 机 ,品种 达 700 多 个 系列 。 

2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 共 完成 工业 销 
售 产值 4 311 588 万 元 , 比 上 年 增长 $. 28% 。 其 中 : 东 
北 地 区 完成 工业 销售 产值 1 449 902 万 元 , 比 上 年 增长 


行业 概况 





11. 8% ;华北 \ 西 北 地 区 完成 工业 销售 产值 692 936 万 ”中 :东北 地 区 主 营 业务 收入 1 218 623 万 元 , 比 上 年 
元 , 比 上 年 下 降 10.2% ;华东 地 区 完成 工业 销售 产值 。 增长 12. 3% ;华北 西北 地 区 主 营 业务 收入 618 616 
1 358 138 万 元 , 比 上 年 增长 10. 2% ;华中 :华南 西南 地 万 元 , 比 上 年 下 降 13.1% ; 华东 地 区 主 营业 务 收入 
区 完成 工业 销售 产值 810 612 万 元 , 比 上 年 增长 2% 。 1 331 984 万 元 , 比 上 年 增长 8.3% ;华中 ,华南 .西南 
2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 实现 主 营 。 地 区 主 营 业务 收入 867 408 万 元 , 比 上 年 增长 6. 9% 。 
业务 收入 4 036 631 万 元 , 比 上 年 增长 5. 16% 。 其 2014 年 风机 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 见 表 4。 


RA 2014 年 风机 行业 主 营业 务 收 入 前 20 名 企业 


沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 














































































1 1 077 206 9. 00 
2 陕西 鼓风机 (集团 ) 有限 公司 -518 916 ”一 22.09 
3 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 286 800 31.42 
4 “| 南阳 防爆 集 团 股 份 有 限 公司 CO 233 024 ~ 3.22 
5 重庆 通用 工业 (集团 ;有限 责任 公司 218 742 30..88 
6 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公司 115 630 6. 55 
7 成 都 电力 机 械 广 113 059 ` © 23.59 
8 上 海 鼓风机 三 有 限 公司 104755 13.91 
“9 “| 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公司 84 601 21. 03 
10 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 | 69 021 4.1] 
11 | ERS ARLE RAE 61 982 2.87 
12 “| 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 54 546 -2. 05 
13 | 中航 黎明 锦 西 化 工 机 械 (集团 ) 有 限 责任 公司 43 988 779. 76 
14 “| 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 42653 14. 80 
15 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公 司  . - 36210. .4.53. 
16 “| 南方 风机 股份 有 限 公司 35 905 -11.89 
17 (JNA RERI RAA 35 052 4.56 
18 | 湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公司 -32917 ， 9.04 | 
19 “| 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 l 30 894 4. 83 
20 | 锦州 新 锦 化 机 械 制 造 有 限 公 司  … :28 403 37. 44 


2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 主 营 业务 成 货 值 为 196 006 万 元 , 比 上 年 增长 57. 14% 。 出 口 
本 为 3 182 024 万 元 , 比 上 年 增长 7.9% 。 其 中 :东北 ，” 交 货 值 占 风机 行业 工业 销售 产值 的 4. 55% ,增幅 比 
地 区 主 营 业务 成 本 989 264 万 元 , 比 上 年 增长 ”上 年 提高 1.5 个 百分点 。 其 中 :东北 地 区 出 口交 货 
14.4% ;华北 .西北 地 区 主 营 业务 成 本 471 852 万 元 ，” 值 56 716 万 元 , 比 上 年 增长 246. 6% ;华北 .西北 地 
比 上 年 下 降 4.7% ;华东 地 区 主 营 业务 成 本 1 039 471 。 区 出 口交 货 值 53 276 万 元 , 比 上 年 增长 119.5%; 
万 元 , 比 上 年 增长 7.9% ;华中 ,华南 .西南 地 区 主 车 。 华东 地 区 出 口交 货 值 33 926 万 元 , 比 上 年 增长 
业务 成 本 681 436 万 元 , 比 上 年 增长 9.03% 。 24% ;华中 、 华 南 、 西 南 地 区 出 口交 货 值 32 088 万 

2014 年 ,风机 行业 有 44 家 企业 产品 出 口 , 比 上 。 元 , 比 上 年 下 降 21%。2014 年 风机 行业 出 口交 货 
年 增加 2 家 ,出 口 量 比 上 年 有 大 幅度 上 升 , 出 口交 ” 值 前 20 名 企业 见 表 5。 


; RS 2014 年 风机 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 
EPIHA RA) ARAE | 52715 ° | 
-| 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 49 590 5 











同比 增长 (% 
120. 18 
274.77 
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ref 
aT 

4 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 

5 | 上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 

6 :| 浙江 亿 利 达 反 机 股份 有 限 公司 ， 
，7 | RR BE WA BRAS 

8 | 上海 哈 龙 风机 电器 有 限 公司 

9 | 张家港 市 英 德 利空 调 风机 有 限 公司 
10 “| 南通 大 通宝 富 风机 有 限 公 司 

11 | 锦州 新 锦 化 机 械 制造 有 限 公司 ° 

12 | 常熟 市 鼓风机 有 限 公司 

13 | 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
14 | 四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 

15 | 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 

16 | 威海 克 莱 特 非 尔 风 机 股份 有 限 公司 
17 | 鞍山 风机 集团 有 限 责任 公司 

18 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 
19 “| 江阴 市 精 亚 风 机 有 限 公司 

20 


佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 


2014 年 ,参与 统计 的 风机 生产 企业 实现 利润 
总 额 260 308 万 元 , 比 上 年 下 降 4. 9% 。 其 中 :东北 
地 区 利润 总 额 30 478 万 元 , 比 上 年 下 降 28. 9% ; 华 
北西 北 地 区 利润 总 额 91 700 万 元 ， 比 上 年 增长 
1.3% ;华东 地 区 利润 总 额 1 037 672 万 元 , 比 上 年 
增长 15. 5% ;华中 、 华 南 Seat nee Bil 44 433 
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万 元 , 比 上 年 下 降 24. 8% . 2014 年 ,风机 行业 有 64 
家 企业 利润 总 额 同比 下 降 , 占 上 报 企业 总 数 的 
46% 。 亏 损 企业 有 15 K, 累计 亏损 额 21 156 万 元 ， 
比 上 年 增长 29. 1% 。2014 年 风机 行业 利润 总 额 前 
20 名 企业 见 表 6。 | 


表 4 6 2014 年 风机 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 








= Sais 
2 | 2CRABE RIL BRE A 
3 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 
4 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 
5 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 
“6 | 山东 省 章 丘 鼓 风机 股份 有 限 公司 
7 浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公司 
8 重庆 通用 工业 (集团) 有 限 责 任 公司 
9 浙江 格 污 实业 有 限 公司 
“10 “| 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 
11 上 上 钻 专 用 风机 有 限 公 司 . | 
12 (UFR PRS EB RAR 
13 上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 
14 锦州 新 锦 化 机 械 制 造 有 限 公司 
15 成 都 电力 机 械 厂 7 
16 浙江 义乌 星 炊 风机 有 限 公司 
17 “1! 鞍山 风机 集团 有 限 责任 公司 
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百事 德 机 械 (江苏 ) 有 限 公司 
湖北 省 风机 厂 有 限 公司 a 
湖北 双 剑 鼓 风机 股份 有 限 公 司 


2014 年 ,风机 行业 又 一 次 经 受 了 国内 外 市 场 
需求 不 足 的 严峻 考验 ,在 风机 产品 订货 和 销售 严重 
下 滑 、 企 业 利润 继续 下 降 的 情况 下 ,各 企业 在 困境 
中 积极 采取 措施 , 抢 抓 机 遇 , 坚持 以 创新 求 发 展 、 以 
质量 求生 存 ,通过 产品 结构 调整 ,拓展 企业 生存 空 
间 , 度 过 了 极为 不 平凡 的 一 年 。 o 

2014 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 主动 
适应 经 济 新 形势 ,经 营业 绩 持 续 稳 步 提 升 。 一 是 紧 
紧 围 绕 企 业经 营 方针 ,正确 把 握 国家 宏观 政策 , 主 
动 适 应 新 的 经 济 形势 ,加 快 技 术 与 管理 创新 步伐 ， 
提高 国内 外 市 场 占 有 率 ,全 面 提升 经 济 效益 和 运营 
质量 ,努力 实现 由 制造 商 向 系统 集成 供应 商 转变 ， 
巩固 了 集团 多 年 来 的 发 展 成 果 , 较 好 地 完成 了 年 初 
确定 的 各 项 经 营 指标 和 任务 。 二 是 全 面 提 升 营销 
管理 水 平 ,强化 全 员 客 户 理念 ,积极 抢占 国内 和 国 
际 市 场 。2014 年 ,国家 在 石油 石化 领域 持续 削减 
投资 ,多 个 项 目 停 建 、 缓 建 。 在 此 背景 下 ,集团 以 客 
户 为 关注 焦点 ,打造 适应 市 场 的 营销 体系 ,延展 成 
套 服务 功能 , 狠 抓 项 目 中标 率 ,继续 保持 在 石油 化 
工 . 煤 化 工行 业 的 主导 地 位 和 天 然 气 储 运行 业 的 竞 
争 优势 。 同 时 ,在 空 分 .冶金 等 市 场 也 取得 了 一 定 
的 突破 ,市 场 总 体 占 有 率 实 现 小 幅 提 升 。 三 是 狠 抓 
营销 过 程 管理 和 信息 共享 。2014 年 ,在 集团 层面 
成 立 了 营销 中 心 ,增强 市 场 信息 搜集 、 客 户 关系 管 
理 和 订货 能 力 。 同 时 ,重视 营销 过 程 的 管控 、 统 筹 
规划 和 调度 ,加强 集团 范围 内 全 部 营销 资源 的 管 
理 , 极 大 地 提升 了 集团 营销 管理 体系 的 运行 效率 ， 
并 开始 运行 营销 信息 共享 机 制 , 在 多 个 项 目 中 实现 
了 多 个 子 公 司 产品 的 捆绑 销售 。 四 是 以 客户 为 关 
注 焦点 ,重视 服务 功能 延展 。 突 出 客户 关系 在 市 场 
营销 工作 中 的 地 位 ,集团 领导 率领 各 级 干部 走访 客 
户 , 及 时 解决 现场 问题 。 着 手 大 力 拓 展 服务 领域 ， 
布局 全 国 各 地 区 服务 市 场 ,寻求 新 的 市 场 突破 口 ; 
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通过 强化 售后 服务 现场 总 代表 职责 .出台 上 服务 需求 
响应 流程 及 管理 办 法 ,启用 客户 呼叫 中 心 等 方式 ， 
整体 提升 现代 化 服务 管理 水 平 , 提 高 客户 的 满意 
度 。 五 是 大 力 开拓 国际 市 场 ,提升 国际 业务 能 力 。 
2014 年 年 初 ,在 集团 层面 成 立 了 国际 事业 部 ,对 集 
团 进 口 和 出 口 业 务 进行 整合 ,建立 起 适应 国际 市 场 
的 组 织 架 构 , 为 开辟 国际 业务 打造 良好 平台 。 同 
时 ,通过 规范 海外 市 场 工作 流程 .设计 标准 对 接 , 配 
备 外 经 贸 人 员 等 途径 ,进一步 提升 国际 市 场 的 应 对 
REJ ,并 在 几 个 海外 关键 市 场 取 得 了 突破 。 六 是 儿 
抓 国内 市 场 ,提高 项 目 中 标 率 。2014 年 ,集团 在 市 
场 萎缩 、 竞 争 加 剧 等 重重 压力 之 下 ,通过 定期 开展 
竞争 分 析 、 制 定 营 销 策略 . 狠 抓 中 标 率 等 措施 ,全 力 
抓 住 焦 炉 气 制 LNG 的 机 会 ,实现 数 十 套 LNG 压缩 
机 订货 。 集 团 加 大 空 分 市 场 的 资源 投入 , 空 分 市 场 
取得 6 万 m/h 等 级 突破 ;冶金 领域 实现 沈 鼓 集团 
首 台 ( 套 ) 高 炉 BPRT 产品 订货 , 以 及 首 台 ( 套 ) 
BPRT 成 套 设备 订货 ;在 大 炼 化 项 目 停 建 、 缓 建 的 环 
境 下 ,取得 大 型 炼油 ,乙烯 、 油 品 升级 和 输 气 管线 方 
面 投 建 项 目的 全 部 订单 ;大 型 煤 制 油 、 煤 制 气 MTO 
和 乙 二 醇 等 新 型 煤化 工 市 场 实现 多 个 项 目的 全 工 
艺 流程 压缩 机 组 产品 订货 ; 风 洞 领域 获得 世界 第 三 
大 风 洞 用 轴 流 产品 订货 合同 ;页 岩 气 开发 新 领域 ， 
获得 中 石化 涪陵 页 岩 气 管线 输送 项 目 和 宜宾 短 连 
页 岩 气 集 输 站 LNG 项 目 订 单 。 此 外 ,客户 服务 领 
域 , 非 备 品 备 件 市 场 订货 呈现 持续 增长 ,特别 是 在 
技术 改造 市 场 订货 比 2013 年 增长 超过 2 倍 。 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 以 市 场 为 导向 , 持 
续 深 入 进行 市 场 开 拓 9, 培育 和 发 展 新 的 业务 增长 
点 ,满足 市 场 形势 变化 带 来 的 新 的 客户 需求 。2014 
年 ,公司 在 传统 重 化 工 提 升 改 造 市 场 取得 订货 19. 3 
亿 元 , 占 同期 订货 总 额 的 30% ;在 节能 环保 减 排 增 
效 市 场 取 得 订货 24.32 亿 元 , 占 同期 订货 总 额 的 
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38% ;在 新 型 能 源 设备 和 服务 市 场 取得 订货 20.93 
亿 元 , 占 同 期 订货 总 人 额 的 32% 。2014 年 ,公司 与 宝 


钢 湛江 钢铁 有 限 公司 签 订 了 5 050m 高 炉 国 产 化 


台 ( 套 ) 鼓 风机 组 成 套 设备 合同 ,该 机 组 是 宝钢 湛 
江 钢 铁 工程 的 核心 装备 高 炉 的 关键 动力 装置 ,在 融 
合 各 种 尖端 技术 创新 ,致力 于 高 效 节 能 、 绿 色 环 保 
的 宝钢 湛江 钢铁 工程 中 将 发 挥 重 要 作用 。 当 前 ,该 
项 目的 核心 产品 一 一 全 国产 化 AV100 -17 高 炉 鼓 
风机 机 组 已 经 顺利 完成 厂 内 试车 并 发 往 用 户 现 场 ， 
斌 车 结果 显示 ,机 组 的 轴承 温度 等 多 项 指标 优 于 设 
计 要 求 。 在 能 量 转换 领域 中 的 节能 环保 减 排 增 效 
市 场 ,公司 与 天 津 铁 厂 签订 2 800m 高 炉 配套 TRT 
改造 项 目 合同 ,采用 合同 能 源 管理 模式 ;实施 全 新 
的 伺服 系统 改造 方案 ,改造 后 的 TRT 机 组 于 2014 
年 6 月 份 投 运 ,发 电量 由 原来 的 8 700kW - h 增加 
到 12 800kW - h, MEER ACH et H 33. 2kW - h/t 提高 
到 49. 8kW + h/t, 平均 发 电功率 比 优化 改造 前 提高 
37% ,峰值 提高 超过 40% ,预计 为 用 户 带 来 年 经 济 
效益 增加 近 2 000 万 元 。 在 新 型 能 源 领域 中 的 关键 
设备 和 系统 服务 市 场 中 ,多 元 化 能 源 技 术 尤 其 是 在 
来 源 、 采 集 、 转 换 ,储存 ,传输 、 耗 用 等 诸多 环节 的 各 
类 新 型 能 源 技术 的 快速 发 展 和 推广 ,改变 了 传统 能 
源 粗 放 的 利用 形式 ,显著 提高 了 能 源 利 用 效率 ,也 
带 来 了 新 的 市 场 机 会 。2014 年 ,公司 与 徐州 东兴 
能 源 有 限 公 司 签订 了 4 万 m/h 焦 炉 煤气 制 LNG 
总 包 项 目 合同 ,该 项 目 采用 新 的 节能 环保 技术 与 工 
艺 , 将 煤炭 炼焦 过 程 中 产生 的 有 毒 有 害 煤 气 转化 为 
甲烷 ,并 制作 成 优质 清洁 的 液化 天 然 气 ,通过 能 源 
利用 方式 的 改造 ,实现 了 经 济 效益 和 环境 效益 的 共 
同 提升 。 
上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 早期 对 市 场 进行 了 市 
场 调研 和 和 分析, 形成 了 较为 准确 的 预 判 ,提出 了 以 
“ 肾 焦 国家 战略 ”为 核心 的 指导 思想 ,坚持 贯彻 集团 
提出 的 “在 困难 中 转型 .在 转型 中 发 展 ” 的 思路 , 围 
绕 2014 年 经 营 目 标 ,在 技术 开发 上 体现 国家 战略 ， 
在 市 场 拓展 上 增强 服务 含量 ,在 管理 上 强化 适应 市 
场 的 流程 改革 ,脚踏实地 ,明确 责任 ,分 层 落实 , 确 
保 各 项 工作 全 面 椎 进 。 经 过 努力 构建 “三 个 上 鼓 ” 
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的 信念 ,在 逆境 中 奋进 ,实现 内 外 两 手 抓 。 对 外 寻 


a et a 


问 ; 对 内 加 强 管理 ,通过 机 构 改 革 , 以 客户 为 中 心 ， 
以 市 场 为 先导 ， 电站 风机 仍 是 上 鼓 的 主力 市 场 ， 在 
电力 行业 的 市 场 占有 率 为 35% ~40% ,特别 是 风机 
改造 项 目 中 , 稳 中 有 升 。 在 市 场 低迷 情况 下 ,2014 
年 ,公司 工业 总 产值 .产品 销售 收入 双双 突破 10 亿 
June . | | 

2014 年 ， 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责任 公司 
国内 风电 叶片 出 现 井喷 行情 ,实现 了 快速 增长 , 叶 
片 产值 同比 增长 84.95% ,销售 收入 同比 增长 
86. 96% ,利润 同比 增长 46. 57% 。 时 片 全 年 新 增订 
货 同比 增长 58. 89% ,为 2015 FARM SRE 
础 。 在 公司 快速 发 展 的 同时 ,公司 传统 产品 也 有 效 
克服 了 各 种 不 利 因素 的 影响 , 筑 底 回升 ,实现 小 幅 
增长 。 公 司 本 部 实现 工业 总 产值 同比 增长 12. 3% ， 
销售 收入 同比 增长 .16. 12% , 新 增订 货 同 比 增长 
8. 37% ,其 他 产品 也 实现 了 较 快 增长 。 与 此 同时 ， 
传统 产品 的 市 场 调整 和 转型 也 取得 一 些 突破 :一 是 
丙烯 压缩 机 获得 了 首 个 市 场 订 单 ; 二 是 出 只 订 单 合 
同 大 幅 增 长 ,而 且 通 风机 首次 出 口 到 北美 地 区 ;二 
是 蒸发 冷却 市 场 拓展 取得 成 采 。 

2014 年 ,江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 
公司 面 对 国 内 外 复杂 多 变 而 严峻 的 市 场 环 境 形 努 
和 我 国 经 济 发 展 的 新 常态 , 紧 紧 围绕 “ 调 结构 \ 稳 增 
长 . 提 效 益 ” 的 既定 目标 ,以 加 快 技术 进步 和 转型 升 
级 为 宗旨 ,产品 结构 优化 调整 与 开拓 创新 并 举 , 稳 
中 求 进 ,取得 了 较 好 的 发 展业 绩 ,各 项 指标 都 创 历 
史 新 高 。 全 年 经 营业 绩 稳 中 有 升 ,压缩 机 产品 与 喜 
风机 产品 在 订货 量 上 差距 明显 缩小 ,提高 了 压缩 机 
产品 的 销售 能 力 , 千 万 级 的 合同 达 12 笔 ,合同 额 约 
2 亿 元 , 占 全 年 订货 额 的 22% ,其 中 压缩 机 最 大 单 
笔 合同 达 2 470 万 元 ,鼓风机 公司 最 大 单 笔 合同 近 
2 500 万 元 ,国际 贸易 公司 的 钢铁 冷 轧 项 目 单 笔 合 
同 近 2 700 万 元 。 产 品 的 应 用 领域 得 到 了 进一步 拓 
展 ,如 在 化 工 、 医 药 、 环 保 、 食 品 加 工 等 领域 都 实现 
SHB. - 

四 平 鼓 风机 股份 有 限 公司 针 对 2014 年 严峻 的 


THES, 坚持 以 市 场 为 导向 ,以 销售 为 中 心 的 思 
路 , 狠 抓 销售 工作 。 一 是 狠 抓 任务 落实 ,进一步 加 
强 对 市 场 的 分 析 和 研究 ,明确 任务 目标 ,并 分 配 到 
人 头 。 由 销售 主要 领导 亲自 带 队 跑 市 场 ,及 时 掌握 
市 场 动态 ,加 强 市 场 信息 收集 和 处 理 ,各 区 域 经 理 
及 时 准确 地 反馈 招 投标 信息 ;实行 周 汇报 制度 ,及 
时 处 理 售 前 技术 问题 ,加 强 投标 准备 ,努力 提高 合 
同 中 标 率 ,避免 丢失 项 目 。 二 是 在 市 场 定位 方面 ， 
全 力 贡 固原 有 市 场 ,努力 开辟 新 市 场 。 建 材 .冶金 
(钢铁 ) 是 公司 发 展 的 主要 领域 ,也 是 主攻 方向 , 虽 
然 受 大 环境 影响 ,项 目 较 少 ,但 对 有 限 的 项 目 要 做 
到 全 力争 取 , 强 化 与 各 总 包公 司 、 设 计 院 以 及 大 型 
钢铁 集团 和 水 泥 集团 的 合作 ,特别 是 对 一 些 有 影响 
或 新 项 目 用 风机 ,更 是 加 大 力度 运作 ,并 在 国内 市 
场 需求 急剧 减少 的 情况 下 尽 可 能 争取 国外 订单 。 
通过 努力 ,公司 先后 签订 了 海螺 和 出 口 柬埔寨 、 印 
度 尼 西亚 等 重点 项 目 , 再 次 签订 了 哈尔滨 (华能 ) 第 
一 热电 厂 脱硫 高 温 风 机 订单 ,产品 出 口交 货 值 同比 
增长 95.2% 。 三 是 坚持 把 货款 回收 作为 重 中 之 重 ， 
全 力 以 赴 抓 回 款 。 对 新 合同 ,主要 是 做 好 客户 的 工 
作 , 确 保 排 产 之 前 落实 预付 款 ;对 完工 产品 ,按照 合 
同 要 求 提前 与 客户 进行 沟通 和 联系 ,保证 剩余 货款 
能 够 及 时 支付 ;对 有 欠 款 的 用 户 争 取 发 新 货 的 同时 
及 时 清 回 原 有 老 货 款 。 特 别 是 针对 以 前 年 度 账 龄 
长 的 应 收 账 款 ,不 断 加 大 清 欠 力度 , 按 区 域 发 放 应 
收 账目 单 , 由 各 区 域 业 务 经 理 逐 家 排查 .梳理 ,并 设 
置 专人 清 收 。 四 是 积极 克服 困难 ,加 强 售后 服务 工 
作 。 在 人 员 少 、 任 务 重 .服务 量 大 的 情况 下 ,以 各 大 
公司 ,重点 项 目 为 重点 ,全 力 确保 服务 及 时 、 到 位 ， 
特殊 情况 选派 生产 车 间 优 秀 员工 参与 售后 服务 。 
全 年 总 计 派 遗 现 场 服务 300 多 人 次 ,确保 用 户 现场 
安装 ,调试 和 反馈 的 质量 问题 能 够 有 效 解决 。 

” “2014 年 是 长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 完成 与 
央企 中 航 飞 机 起 落架 公司 股改 重组 后 推进 整体 运 
营 和 战略 发 展 工作 的 一 个 全 新 起 点 。 面 对 外 部 市 
场 竞争 冲击 和 内 部 过 渡 转 化 期 各 方面 的 压力 ,企业 
主要 传统 市 场 普遍 下 滑 , 高 速 离心 鼓风机 螺杆 鼓 
风机 等 新 产品 在 传统 风机 市 场 蔡 代 的 步伐 加 快 ,在 
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水 处 理 \ 环 保 等 应 用 领域 形成 较 大 的 冲击 。 公 司 经 
营 面临 严峻 考验 ,进一步 加 大 了 规范 管理 ,整齐 奸 
制 .质量 管控 发 展 规划 等 工作 力度 ,努力 冲刺 年 度 
各 项 目标 任务 。Q@D 强 化 管理 。 严 把 合同 审核 关 , 突 
出 以 量 和 规模 为 重 的 主导 思想 ;完善 销售 激励 政 
策 , 促进 销售 人 员 的 积极 性 ;做 好 大 客户 的 开发 和 
维护 ,稳定 市 场 主导 需求 ;加 强 应 收 账 款 清 收 的 组 
织 管理 ,将 清 欠 计划 指标 分 解 落实 到 各 片 网 并 督促 
落实 。@ 盯 紧 项 目 。 强 化 业务 项 目 管理 ,关注 重点 
项 目 , 按 区 域 和 合同 量 级 落实 责任 ,竭力 提高 招 投 
标 项 目的 中 标 率 。@ 开 发 市 场 。 加 强 市 场 调研 , 积 
极 开发 新 兴 市 场 ,先后 推出 了 离心 鼓风机 、 水 蒸气 
压缩 机 高 温 硫黄 风机 ( 石油 炼 化 行业 脱硫 ) .大 型 
煤化 工装 置 变换 器 鼓风机 和 液化 天 然 气 鼓风机 等 
一 系列 新 产品 。@@ 提 升 服务 。 以 用 户 为 中 心 做 好 
服务 工作 ,整合 售后 服务 系统 ,强化 服务 管理 ;加 强 
服务 人 员 队 伍 建设 ,优化 调整 人 员 配 备 ,提升 服务 
意识 和 服务 质量 。@ 发 展 电子 商务 。 根 据 市 场 发 
展 新 形势 ,加 快 信息 平台 建设 , 积极 探索 网 络 营销 
新 模式 , 开辟 新 的 营销 渠道 。 通 过 采取 一 系列 措 
施 ,公司 2014 年 产品 产量 和 工业 总 产值 同比 均 有 
所 增长 ,但 销售 订货 ,利润 等 指标 比 企业 预期 值 有 
所 下 降 , 虽 未 完全 达到 预期 目标 , 仍 校 好 地 保持 了 
企业 经 营 平稳 运行 ,使 企业 销售 逆 势 而 上 ,扭转 了 
下 滑 势 头 ,保持 了 一 定 的 订货 规模 和 相对 稳定 的 销 
售 局 面 。 离 心 鼓风机 市 场 的 介入 ,为 企业 进入 离心 
风机 市 场 领域 打开 了 新 的 突破 口 。 同 时 , 较 好 地 稳 
固 了 电力 .环保 .石化 等 重点 领域 的 既 有 市 场 ,把 握 
了 重点 招 投标 项 目 ,稳定 了 招 投标 项 目 中 标 率 。 
山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 产 品 主要 销 
往 电 力 、 化 工 . 水 泥水 处 理 ,钢铁 冶炼 等 行业 , 销 舍 
增长 幅度 较 大 的 是 粮油 、 化 工 及 气体 分 离 行业 。 从 
行业 分 析 ,2014 年 主要 得 益 于 电力 、 环 保 行业 及 重 
大 项 目的 发 展 ,水 泥 行业 继续 出 现下 滑 。 销 售 公司 
年 初 在 市 场 研究 的 基础 上 ,预测 大 型 罗 区 风机 市 场 
会 严重 萎缩 ,以 透 平 产品 作为 收入 支撑 ,加 大 了 通 
风机 的 销售 力度 。 为 扩大 通风 机 的 销售 量 ,提高 销 
售 人 员 的 信心 和 积极 性 ,销售 公司 调整 了 部 分 地 区 
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通风 机 的 政策 ,在 政策 的 刺激 及 公司 正确 引导 下 ， 
通风 机 产品 基本 上 涵盖 各 个 行业 。2014 年 ,销售 
公司 采取 了 一 系列 方法 及 措施 ,尤其 是 化 工行 业 尾 
气 治理 方面 销售 业绩 较 显 著 。 销 售 公司 针对 2014 
年 市 场 形势 极其 不 乐观 的 情况 ,在 积极 做 项 目的 同 
时 ,专门 安排 销售 副 总 负责 抓 欠 款 管理 , 以 保证 资 
金 的 回笼 。 为 此 ,采取 了 诸多 措施 :把 原来 口头 俊 
欠 款 的 习惯 改 为 书面 正规 化 要 求 ,形成 格式 化 的 催 
款 防 、 付 款 承 诺 书 等 标准 行文 ;对 不 能 及 时 形成 对 
账 或 超过 两 年 的 欠 款 单位 ,督促 提交 法 律 程 序 , 确 
保 呆 坏账 不 增加 ;实现 了 现 有 应 收 账 款 单位 每 月 清 
对 一 次 ,做 到 每 笔 欠 款 都 有 准确 回 款 时 间 。 为 了 加 


大 透 平 公司 产品 的 销售 力度 ,销售 公司 2014 年 成 


立 了 市 场 二 部 ,专门 针对 透 平 机 械 产品 进行 服务 ， 
明确 了 职责 , 细 化 了 分 工 , 提 高 了 服务 质量 。 销 售 
公司 每 月 召集 一 次 “销售 沙龙 ”, 所 有 驻 外 销售 人 员 
都 必须 参与 并 发 言 , 对 参加 人 员 采 取 南 北 搭配 、 经 
理 和 一 般 工 作 人 员 相 结合 的 原则 安排 ,取得 了 很 好 
的 效果 。 为 了 提升 销售 人 员 的 整体 能 力 , 销 售 公司 
每 月 整理 一 份 知识 通讯 ,内 容 主 要 涉及 产品 的 使 
用 ,用户 的 工艺 等 ,以 此 提高 销售 人 员 的 专业 知识 
及 素养 。 公 司 在 做 好 销售 的 同时 ,注重 加 大 企业 和 
产品 的 宣传 力度 ,提升 章 鼓 形象 。2014 年 ,公司 共 
接待 客户 280 余 次 ,对 重点 客户 的 相关 人 员 进 行 了 
3 批 次 的 培训 ,与 用 户 沟通 了 解 的 同时 , 拉 近 了 与 
用 户 之 间距 离 ,达到 巩固 用 户 的 目的 。 
2014 年 ,浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 在 深交 
所 成 功 挂 牌 上 市 。 公 司 奉行 “敬业 负责 ,协力 开拓 ” 
的 企业 精神 ,脚踏实地 ,稳扎稳打 ,实现 公司 技术 、 
经 营 效益 再 上 新 台阶 ,不 仅 圆满 达成 全 年 各 项 工 
作 指 标 ,还 取得 了 新 的 突破 。2014 年 ,公司 实现 销 
售 收 入 3. 46 亿 元 ,同比 增长 6. 5% ,圆满 完成 了 年 
急 既定 的 经 济 效益 指标 。 公 司 在 地 铁 .隧道 行业 稳 
后 销售 龙头 地 位 ,总 占 比 依然 保持 在 80% 左右 ,万 
其 在 工 民 建行 业 占 比 星 稳 步 上 升 趋势 ,总 占 比 由 
2013 年 的 10% 增长 到 2014 年 的 13% ; 受 造纸 行业 
个 景气 的 影响 ,该 行业 销售 连续 下 滑 ,未 能 实现 年 
初 制订 的 目标 ,但 销售 额 还 是 保持 在 1 000 万 元 以 
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上 ;核电 市 场 销 售 较为 稳定 ,销售 收入 比 上 年 略 有 
增长 ;船用 市 场 方面 ,在 上 年 取得 较 快 增长 后 ,2014 
年 销售 金额 200 多 万 元 。2014 年 ,公司 在 新 客户 开 
发 方面 取得 了 不 俗 的 成 绩 : 在 地 铁 领域 ,开拓 了 广 
州 . 合 肥 、 南 宁 、 苏 州 几 个 地 区 ,强化 了 公司 产品 在 
地 铁 行业 中 的 主导 地 位 ; 辐 中 铁 、 武 汉 瑞 德 的 合作 ， 
扩大 了 公司 产品 在 铁路 隧道 的 市 场 占有 率 ;公司 的 
军用 产品 成 功 申请 到 “三 级 保密 认证 "证书, 扩展 了 
更 多 潜在 客户 ,为 公司 进军 高 附加 值 风机 产品 葛 定 
了 基础 。 | 加 

浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 积极 引进 和 推 
行 先进 的 管理 技术 , 全面 实施 ERP, CPC, .CRM 、 制 
造物 联 等 系统 ,实现 了 财务 .采购 营销 生产 一 体 
化 管理 ,建立 物流 和 资金 流 集中 统一 的 运作 体系 。 
公司 加 强 产 品 的 质量 控制 ,并 采取 相应 的 措施 最 大 
限度 地 满足 客户 的 要 求 , 对 主要 客户 所 需 产品 实行 
24h 门 对 门 送 货 服务 ,增强 了 客户 对 企业 的 信任 度 
和 满意 度 。 中 央 空 调 风 机 产品 畅销 广东 、 北 京 、 上 
海 、 江 苏 ,浙江 等 20 多 个 省 市 ,并 出 口 美国 .东南 
亚 、 中 东 等 地 区 ,与 江 森 ( 约克) RRR), 
艾默生 KS .麦克 维尔 .格力 .美的 .天 加 等 100 多 
家 中 央 空 调 企 业 建立 了 长 期 稳定 的 供 货 关 系 。 当 
前 ,空调 风机 行业 发 展 趋势 良好 ,国际 市 场 有 很 大 
的 发 展 空间 ,2014 年 该 产品 的 国内 市 场 占有 率 达 
到 30% 以 上 。 公 司 开发 生产 的 建筑 通风 机 主要 用 
于 大 型 建筑 及 地 铁 隧道 的 通风 ,凭借 技术 、 生 产 、 产 
品 配套 和 性 价 比 等 优势 较 快 地 在 国内 占有 了 一 定 
的 市 场 份额 ,2014 年 公司 地 铁 风 机 中 标 广州 地 铁 
项 目 。 i | 

2014 年 ,浙江 明 新 风机 有 限 公 司 全 面 把 握 企 
业 当 前 发 展 形势 和 市 场 变化 趋势 , 以 创新 的 精神 研 
究 新 情况 ,解决 新 问题 。 企 业 以 “优异 的 质量 作 保 
证 ,一 流 的 服务 求 信誉 ”为 经 营 理念 ,围绕 “ 增 创 优 
势 ,增产 增收 ,稳健 管理 ,稳步 发 展 "工作 目标 , RD 
“求实 .创新 .拼搏 ,奋进 ”的 企业 精神 ,把 冷却 用 轴 
流风 机 、 变 压 器 用 风机 .烟叶 烘 烤 风机 作为 公司 生 
产 和 销售 的 重点 ,产品 销售 遍及 全 国 多 个 省 份 。 公 
司 在 国内 主要 城市 设 有 办 事 处 ,充分 利用 现 有 的 销 


售 网 络 开发 产品 市 场 ,有 选择 地 参加 全 国 相关 行业 
展会 ,组 织 技术 与 应 用 交流 会 ,提高 公司 知名 度 , 并 
通过 网 络 加 大 对 产品 的 宣传 。2013 年 ,公司 注册 
了 境外 商标 。2014 年 ,公司 完善 国贸 部 ,新 招 2 名 
外 贸 员 ,风机 销售 由 原来 的 国内 销售 开始 向 国外 发 
展 ,开辟 了 风机 新 的 销售 渠道 ,壮大 了 公司 的 经 营 
实力 。 通 过 采取 一 系列 措施 ,确保 了 企业 经 济 效益 
稳步 增长 。2014 年 , 公司 产品 产量 同比 增长 
4.91% ,工业 总 产值 同比 增长 15% ,新 产品 产值 同 
比 增长 17. 18% ,工业 增加 值 同 比 增长 11. 39% , 利 
润 同比 增长 23. 74% 。 

青岛 风机 厂 有 限 公 司 以 生产 船用 通风 机 为 主 ， 
A 20 世纪 70 年 代 起 生产 船用 通风 机 产品 ,是 中 船 
总 公司 的 地 方 配套 企业 。2014 年 ,在 国际 船 市 不 
景气 .国内 大 型 船厂 受到 冲击 的 情况 下 ,公司 积极 
开拓 国内 市 场 ,参与 中 小 型 船厂 的 配套 产品 的 竞 
争 ,弥补 大 船厂 的 订货 量 不 足 。 同 时 ,大 力 开 拓 其 
他 民营 市 场 ,在 电厂 风机 、 化 工 风机 方面 做 文章 , 通 
过 宣传 和 参加 竞标 , 以 及 内 部 控制 成 本 、 降 低 消 耗 
等 方式 ,产品 销售 基本 与 上 年 度 持平 。 公 司 还 积极 
引进 新 产品 ,通过 试制 ,消化 .吸收 和 推广 ,将 国内 
先进 的 产品 转化 为 公司 的 产品 ,达到 产品 升级 的 目 
的 ,并 利用 新 产品 开拓 和 占领 产品 销售 市 场 , 跟 上 
市 场 产 品 变化 的 步伐 ,在 市 场 开拓 方面 有 了 长 足 的 
发 展 。 公 司 利用 经 营 多 年 的 经 验 和 产品 通用 性 强 
的 优势 ,通过 多 种 形式 和 手段 ,积极 开拓 市 场 ,在 稳 
定 原 有 客户 的 基础 上 ,新 客户 有 所 增加 ,产品 销售 
渠道 拓宽 , 基本 保持 了 原 有 的 产品 销售 量 。2014 
年 ,公司 与 日 本 方面 签订 了 130 多 万 元 的 购销 合 
同 , 为 日 本 大 西 株式 会 社 生产 船用 通风 机 93 台 , 由 
日 方 返 销 日 本 国内 。 

2014 年 ,威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 公司 
对 市 场 ,用户 产品 进行 梳理 并 进行 了 选择 人 性 调整 ， 
放弃 不 良 客 户 , 从 而 保障 一 定 的 毛利 率 。 公 司 彻 底 
苇 产 离心 风机 , 淘汰 效率 低 的 产品 , 转 为 生产 船用 
风机 、GE 能 源 高 端 产品 以 及 进行 铁路 风机 维修 。 
公司 加 大 新 产品 的 研发 投入 力度 ,开拓 新 的 市 场 和 
国外 市 场 ,同时 进行 人 员 结构 优化 ,通过 技能 考试 ， 
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精简 人 员 ,提升 效率 ;通过 采取 与 供应 商 易 货 的 方 
式 将 公司 的 积压 物资 进行 处 理 ,减少 了 库存 资金 的 
占用 ;采取 新 的 承包 责任 激励 措施 ,充分 授权 ,搭建 
平台 ,调动 全 员工 作 积极 性 ,形成 “ 赶 . 比 、 超 ”的 竞 
赛 氛围 。 通 过 一 系列 的 调整 ,公司 巩固 发 展 了 优质 
客户 ,成 本 得 到 很 好 的 控制 ,生产 效率 大 幅度 提高 。 
2014 4E FER RADAR eith B RAEN KA 
景 下 ,公司 轨道 交通 风机 取得 了 多 项 CRCC 产品 认 
证 。 公 司 还 接待 了 南车 集团 一 行 40 余人 的 现场 考 
察 ,充分 向 客户 展示 了 公司 的 实力 。 为 了 扩展 国际 
市 场 ,公司 参加 了 德国 柏林 机 车 展 ,展示 的 产品 赢 
得 了 客户 的 好 评 , 许 多 客户 到 公司 进行 参观 访问 。 
山东 宏 烨 环境 科技 有 限 公司 突出 主 业 ,致力 于 
工业 厂房 通风 工程 项 目 建设 ,2013 年 开发 的 防爆 
型 屋顶 风机 、 防 爆 型 边 墙 风机 、 防 爆 型 箱 式 离心 风 
机 ,以 及 工厂 用 大 容量 高 效 过 滤 油烟 净化 器 等 新 产 
品 ,采用 新 工艺 旋 压 成 形 生 产 的 屋顶 风机 销路 旺 
盛 ,提高 了 2014 年 新 产品 销售 贡献 率 。 公 司 以 自 
有 业务 为 主 ,也 在 逐步 培植 大 区 经 销 商 队 伍 。 自 公 
司 成 立 以 来 ,天 津 分 公司 、 长 春分 公司 的 区 域 业务 
拓展 以 及 对 公司 销售 贡献 率 方面 起 到 很 大 的 作用 ， 
总 体 贡献 率 水 平 保持 在 63% 。 在 北京 .成 都 成 立 了 
业务 办 事 机 构 ,新 增 业 务 占 总 销售 收入 的 26% ,是 
销售 的 主体 力量 , 当地 业务 人 员 的 贡献 率 为 11% 。 
公司 加 强 与 主要 供应 商 的 技术 合作 与 业务 合作 , 利 
润 细 化 , 让利 促 量 ,保重 点 带动 一 般 , 稳定 已 有 客 
户 ,千方百计 争取 新 的 客户 群 。 
甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责任 公司 积极 主动 应 
对 困难 局 面 ,跟踪 项 目 签订 合同 ,确保 企业 正常 经 
E. OL DW 系列 离心 鼓风机 销售 为 基点 ,产品 推 
向 全 国 市 场 。 通 过 强化 营销 渠道 ,拓展 了 公司 未 来 
市 场 发 展 方向 。@@ 积 极 主 动 参与 国内 市 场 竞标 。 
2014 年 参与 国内 竞标 ,中 标 额 在 100 万 元 以 上 的 有 
3 家 , 中标 新 疆 塔 城 地 区 汇通 有 限 责 任 公司 粮 库 烘 
干 风机 宁夏 金 县 元 化 工 集团 有 限 公司 化 工 除尘 风 
机 大连 重工 机 械 设 备 成 套 公 司 煤气 净化 风机 。 通 
过 电子 商务 投标 ,与 内 蒙古 鄂尔多斯 电力 冶金 股份 
有 限 公 司 国内 竞标 27 次 ,中 标 16 次 ;参与 内 蒙古 
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看 正 化 工 网 上 竞标 13 次 ,中 标 6 K OMITIR 
客户 合作 交流 ,采取 “走出 去 ,请 进来 ”的 方式 ,寻找 
市 场 新 商机 。 公 司 通过 邀约 新 疆 中 泰 矿 冶 有 限 公 
司 . 内 蒙古 鄂尔多斯 电力 冶金 股份 有 限 公 司 、 宁 夏 
英 力 特 化 工 股 份 有 限 公司 陕西 恒 源 煤 电 集 团 电化 
有 限 公 司 、 出 西 阳 煤 电 石化 工 有 限 责 任 公司 、 四 川 
岷江 电化 有 限 公 司 等 企业 高 层 到 公司 指导 、 交 流 ， 
签约 了 订单 ,进一步 巩固 了 公司 产品 市 场 占有 率 。 
@ 加 强 政 、 产 .学 、 研 联合 ,共同 开拓 市 场 空间 。 公 
司 积极 联系 省 市 发 改 委 、 工 信 、 科 技 等 政府 部 门 , 结 
合 企 业 技 术 创 新 与 发 展 战略 ,争取 国家 和 政府 项 目 
补助 资金 。 公 司 与 兰州 理工 大 学 通过 校 企 联合 解 
决 煤气 风机 河 汤 问题 ,与 省 机 械 研 究 院 联 合 开发 了 
采 蔬 生产 线 干 燥 风 机 ,与 北京 中 治 设备 人 赋 究 设计 总 
院 有 限 公 司 签订 6 -2x39No27F 双 吸 离心 风机 ,在 
项 目 投 标 中 风机 成 套 技术 解决 方案 形成 竞争 优势 ， 
也 得 到 设计 院 的 认可 。 
”三 、 科 研 成 果 及 新 产品 

2014 年 ,风机 行业 生产 企业 通过 自主 研制 和 
三 校 研 究 院 所 联合 研发 , 共 完 成 新 产品 670 种 、 
116 293 台 ,分 别 比 上 年 增加 306 种 .68 445 台 。 获 
得 国家 及 部 .省 EAER A 优秀 新 产品 奖 等 
计 40 项 。 

”2014 年 ,沈阳 葡 风 机 集团 股份 有 限 公 司 围 纤 
集团 发 展 战略 和 市 场 急需 ,加 快 新 产品 、 新 技术 开 
发 速度 ,全力 攻关 重点 科研 项 目 ,结合 国家 重大 技 
术 装 备 需 求 ,组 织 开 展 了 一 系列 新 产品 、 新 技术 的 
研究 ,并 在 多 个 领域 取得 了 历史 性 突破 ,完成 多 个 
模型 级 的 开发 与 试验 验证 ,各 项 性 能 指标 均 达 到 国 
际 先进 水 平 ,新 产品 产值 进一步 提高 。 公 司 开展 标 
准 化 系列 化 .规范 化 的 “三 化 ”工作 ,推动 了 离心 压 
缩 机 的 技术 进步 ,提升 了 设计 效率 。2014 年 试制 
完成 了 大 型 空 分 装置 用 全 新 单 红 外 园 冷 却 等 温 型 
离心 压缩 机 组 .连续 重 整 装置 28 级 离心 压缩 机 组 、 
大 型 硝酸 装置 用 四 合 一 压缩 机 组 .油田 配套 系统 首 
台 国 产 化 离心 式 原料 气压 缩 机 组 ,经 沈阳 市 科技 局 
组 织 专家 鉴定 , 均 达 到 国际 先进 水 平 。 公 司 的 多 项 
产品 获得 2014 年 科技 成 果 奖 :大 型 LNG 装置 用 离 
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心 压缩 机 组 获得 沈阳 市 科技 振兴 奖 ,大 型 空 分 装置 
用 全 新 单 缸 外 置 冷却 等 温 型 离心 压缩 机 组 获得 沈 
阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 , 连续 重 整 装 置 28 级 离心 
压缩 机 组 获得 沈阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 ,大 型 硝酸 
装置 用 四 合 一 压缩 机 组 获得 沈阳 市 科技 进步 奖 二 
等 奖 , 百 万 吨 级 乙烯 装置 用 3MCL1506 丙烯 制冷 压 
缩 机 组 获得 辽宁 省 优秀 新 产品 一 等 奖 , SVK224 
( 23) NKS71/3. 2 + CE1402 ( Æ) 多 轴 组 装 式 压 缩 机 
组 获得 辽宁 省 优秀 新 产品 二 等 奖 ,SVK32 -SS 多 高 
速 轴 齿轮 增 速 型 离心 压缩 机 组 获得 辽宁 省 优秀 新 
产品 三 等 奖 ,大 型 PTA 装置 用 离心 压缩 机 研制 获得 
和 辽宁 省 科技 进步 奖 二 等 奖 ,大 型 甲醇 制 烯烃 装置 用 
离心 压缩 机 研制 获得 辽宁 省 科技 进步 奖 二 等 奖 , 大 
型 煤 基 甲醇 制 烯烃 装置 用 离心 压缩 机 组 获得 中 国 
机 械 工 业 科 学 技术 奖 二 等 奖 ,4M50 - 31/23 -95BX 
型 新 氢 压 缩 机 组 获得 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 
等 奖 ,60 万 t/a 甲醇 制 烯烃 装置 用 (MTO) 产 品 气压 
缩 机 获得 国家 重点 新 产品 奖 , 大 型 LNG 装置 用 离 
心 压缩 机 获得 国家 重点 新 产品 奖 , 百 万 吨 乙 烯 猴 置 
用 丙烯 压缩 机 获得 中 石化 科技 进步 奖 一 等 奖 , 百 万 
吨 乙 烯 压 缩 机 机 壳 的 焊接 工艺 获得 国家 知识 产权 
局 第 十 六 届 中 国 专利 优秀 奖 。 

陕西 鼓风机 (和 集团) 有 限 公 司 全 力 推 进 研 发 工 
作 ,满足 新 形势 和 新 环境 带 来 的 市 场 需 求 。 公 司 从 
优化 技术 资源 配置 人 手 , 转变 科研 开发 思路 , 问 国 
际 先 进 科研 项 目 管理 水 平 看 齐 , 提升 技术 标准 、 技 
术 规 范 .技术 资源 平台 等 基础 管理 工作 ,提高 技术 
研发 工作 效率 和 技术 进步 能 力 。2014 年 生产 完成 
了 大 型 多 级 增 压轴 流 压 缩 机 组 .等 温 型 离心 压缩 机 
组 ,高效 电 辅 透 平 发 电 装 置 .煤气 透 平 发 电 装 置 真 
实 气体 用 压缩 机 组 等 新 产品 150 余 台 ,经 陕西 省 工 
信和 厅 鉴 定 , 均 达到 国内 先进 水 平 。 

土 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 为 山东 石 岛 湾 核 电站 
高 温 气 冷 堆 示 范 项 目 提供 主 氨 风机 ,2014 年 8 月 份 
在 上 鼓 进行 的 主 氨 风 机 工程 样机 100h 热 态 满 功率 
连续 运行 试验 圆满 成 功 后 ,11 AEM ST EAM 
机 工程 样机 500h 热 态 满 功 率 耐 久 性 试验 ,各 项 性 
能 指标 完全 满足 国家 科技 重大 专项 20 万 kW 级 高 


温 气 冷 堆 核 电站 示范 工程 的 技术 要 求 ,标志 着 世界 
首 套 大 功率 主 氨 风 机 工程 样机 的 研制 成 功 。2014 
年 试制 完成 的 新 产品 16 种 .35 台 , 其 中 :高 温 气 冷 
堆 核 电站 燃料 球 输送 用 氢气 压缩 机 组 、 低 温 跨 超声 
速 风 洞 压缩 机 组 .630MW 电站 机 组 热能 回收 利用 
高 温 风 机 、G 型 新 传动 系统 用 子午 加 速 静 调 风机 、 
百 万 千瓦 级 电站 锅炉 二 次 再 热机 组 送 风 机 技术 与 
成 套 设备 . 百 万 千瓦 级 电站 锅炉 二 次 再 热机 组 一 次 
风机 技术 与 成 套 设备 . 百 万 千瓦 级 电站 锅炉 二 次 再 
热机 组 引 风 机 技术 与 成 套 设备 煤矿 瓦 斯 高 效 抽 放 
轴 流 风机 技术 、 大 型 煤矿 瓦斯 高 效 抽 放 多 级 风机 设 
备 、 燃 煤 电 厂 烟 气 脱硫 脱 硝 技术 用 配套 风机 、 燃 油 
电厂 双 级 钢 叶 片 高 效 送 风 机 技术 及 设备 、 空 气压 缩 
机 ,污水 处 理 技术 配套 用 单 级 高 速 风机 设备 、 高 效 
超 临 界 燃 煤 发 电 技术 配套 用 新 型 风机 装备 、 燃 煤 发 
电机 组 配套 专用 高 效 引 风机 技术 、 大 型 燃 煤 电厂 烟 
“脱硫 环保 综合 利用 硫酸 生成 工艺 压缩 机 关键 部 
件 等 , 均 达 到 国内 先进 水 平 。 

重庆 通用 工业 (和 集团) 有 限 责任 公司 2014 年 技 
术 创 新 取得 多 点 突破 ,全 年 共 开展 新 产品 、 新 技术 
研发 项 目 28 项 ,获得 专利 授权 42 件 。 其 中 ,风电 
叶片 项 目 完成 了 CG12.0 -51.5A CGR. 0 -57:0A 
等 6 个 型 号 的 新 产品 开发 , 弱 风 区 兆 瓦 级 风电 叶片 
荣获 重庆 市 “重点 新 产品 奖 ”。 冷 水 机 组 技术 得 到 
了 质 的 提升 ,ACP1000 双 级 离心 压缩 机 COP 值 达 
到 6. 308 ,超过 国家 一 级 能 效 标 准 ; 机 组 平均 噪声 小 
于 80dB ,实现 了 高 能 效 、 低 品 声 、 低 振动 ,外形 美 
观 、 尺 寸 小 ` 重 量 轻 的 要 求 。 大 型 压缩 机 项 目 在 开 
展 丙烯 压缩 机 开发 的 同时 ,进行 多 个 系列 压缩 机 和 纪 
体 的 新 设计 ,首次 运用 单 缸 8 级 叶轮 的 设计 ,解决 
了 结构 与 转子 动力 学 .轴承 等 一 系列 难题 , 为 今后 
拓展 产品 范围 打下 了 一 定 的 基础 。 启 动 了 磁悬浮 
离心 式 制 冷 压缩 机 、5MW 高 温水 源 热 泵 机 组 和 磁 
悬浮 轴承 应 用 研究 ,离心 式 热泵 机 组 用 压缩 机 荣获 
重庆 市 科学 技术 成 果 证 书 。 全 面 完 成 了 低压 、 中 
压 、 高 压 三 个 系列 单 级 高 速 离心 鼓风机 开发 ,完成 
了 磁悬浮 离心 鼓风机 、MVR 燕 汽 压缩 机 图 样 设计 。 
离心 通风 机 重点 开展 了 机 沈 模 态 与 刚度 分 析 、 高 效 
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烧结 风机 模型 级 研发 等 基础 研究 ;完成 了 6-29、 
6 - 39.5 一 48 等 8 个 系列 、76 个 规格 风机 模块 化 设 
计 工 作 , 优 化 了 小 风机 的 设计 成 本 。5 个 型 号 的 通 
风机 通过 了 国家 节能 认证 ,其 中 4 个 型 号 被 工信部 
授予 "能效 之 星 ” 称 号 ,全 氧 罩 式 炉 退火 炉 循环 风机 
荣获 重庆 市 科学 技术 成 果 证 书 。 在 创新 体系 建设 
方面 ,公司 与 西安 交通 大 学 签订 了 产 学 研 合作 协 
议 , 双 方 在 人 才 培 养 . 技 术 合 作 上 的 互动 更 加 紧密 ， 
同时 与 清华 大 学 、 中 科 院 的 合作 也 得 到 加 强 , 技 术 
创新 模式 更 加 丰富 ,增强 了 公司 的 创新 能 力 和 技术 
ai 

”2014 年 ， 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 
公司 研发 了 大 流量 高 压 比 三 元 流离 心 鼓风机 ， 新 的 
叶 型 已 经 应 用 在 伊 泰 新 疆 能 源 项 目 中 ;采用 有 限 元 
软件 进行 分 析 , 将 大 型 工业 鼓风机 静止 件 厚 度 进行 
优化 设计 ; 宁 煤 项 目 中 带 循 环 风 机 密封 机 党 通过 结 
构 改 进 和 工艺 方法 的 改变 ,大 大 节约 了 生产 成 本 ; 
新 型 谱 双 级 动 调 轴 流风 机 的 研发 与 开发 , 丰 定 了 公 
司 产品 系列 ,扩大 了 公司 产品 市 场 范 围 ,提升 了 企 
业 的 市 场 竞争 力 。 公 司 在 现 有 压缩 机 产品 基础 上 ， 
进一步 完善 了 标准 机 型 的 规格 ,完成 了 JE36000、 
JE60000 空气 压缩 机 标准 机 型 ;完成 了 亚 V3 - 
JEV102 燕 汽 压 缩 机 系列 产品 ,进一步 细 化 了 蒸汽 
压缩 机 原材料 的 制造 要 求 ; 开 发 了 当前 亚洲 最 大 
MVR 系统 的 202t/h 蒸汽 压缩 机 ,一 次 性 试车 成 功 ; 
宝钢 湛江 项 目 首 台 ( 套 ) 高速 三 元 流 单 级 高 速 焦 炉 
煤气 排 送 况 风 机 一 次 性 试车 成 功 ,综合 指标 完全 满 
足 设 计 指 标 ; 高 速 永 磁 同 步 直 驱 磁 悬浮 离心 鼓风机 
Fi Ze AES OT A T ih BO ET, BARE 
风机 技术 已 跻身 于 国际 先进 水 平 ,打破 了 该 领域 国 
外 产品 长 期 垄断 的 局 面 ;汽轮机 完善 了 国内 首 台 
( 套 )30MW 再 热 式 汽轮机 的 产品 设计 、 工 艺 编制 等 
工作 ,完成 了 第 一 台 和 同心 式 透 平 汽轮机 的 设计 、 制 
造 , 并 进行 了 试 运行 ;6MW 垃圾 发 电机 站 用 高 速 汽 
轮机 ,相同 的 燕 汽 量 下 比 同类 产品 多 发 电 260kW, 
效率 提高 4% 以 上 ;进行 200kW 轴 流 式 汽 轮机 的 产 
品 设计 ,该 产品 结构 简单 .泄漏 量 小 , 且 可 选用 于 饱 
MEAM 
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2014 年 ,南通 大 通宝 富 风 机 有 限 公 司 研 制 生 
产 了 多 种 新 产品 ,其 中 ,DPCB 系列 单 级 高 速 离心 鼓 
风机 采用 准 三 元 设计 ,效率 比 传 统 设计 方法 提高 
5% ~10% ,多 变 效 率 达 到 81% ~83% ,并 采用 进出 
口 导 叶 可 调 方式 ,使 风机 在 45% ~ 100% 设 计 流 量 
范围 内 高 效 运行 ,同时 与 传统 设计 相 比 ,叶轮 外 径 
减 小 10% ~30% 。 公 司 与 西安 交大 流体 机 械 研 究 
ene A110 高 压 头 开工 鼓风机 ,适应 
工 气 及 氮气 两 种 工 况 下 的 高 效 运行 ,开创 了 大 通 
aed 压 头 特殊 介质 鼓风机 机 组 的 新 业绩 ,填补 煤 
制 乙 二 醇 项 目 空白 。 产 品 密封 采用 炭 环 + 氮气 密 
sb ULE BELO 等 结合 面 增加 0 形 圈 ,通过 设计 测 
试 泄漏 量 为 零 ; 首 台 ( 套 ) 壳 体 为 铸造 机 壳 , 试 验 压 
力 达 到 1.2MPa; 风机 调节 范围 30% ~ 100% 。 公 司 
研制 生产 了 AP1000 、CAP1400 一 体 化 堆 顶 组 件 控 
制 棱 驱 动机 构 冷 却 风 机 ,该 产品 属国 内 首 台 ( 套 )， 
设计 寿 期 60 年 ( 易 损 件 和 非 金属 部 件 等 除外 ) , 填 
补 了 国内 一 体 化 堆 顶 组 件 控 制 棱 驱 动机 构 冷 却 风 
机 的 空白 ,经 国家 能 源 局 、 中 国 机 械 工 业 联 合 会 鉴 
定 , 主 要 技术 性 能 指标 达到 国际 领先 水 平 ,可 完全 
辩 代 进 口 产 品 。 与 清华 大 学 联合 开发 了 高 效 新 模 
型 7 -2008D 风机 ,经 沈阳 鼓风机 人 研究 所 鉴定 , 样 
机 的 全 压 效 率 达 到 国家 1 级 能 效 等 级 ,噪声 比 A 声 
级 <20dB。 
山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 拉 长 主 业 、 上 
新 创新 ,多 元 发 展 增 实 力 ,新 产品 开发 取得 多 项 优 
秀成 果 。 鼓 风机 研究 所 成 功 开发 出 车 载 罗 茨 鼓 风 
机 ,已 发 往 美国 用 户 进行 测试 。 罗 芯 鼓 风机 产品 方 
面 :完成 ZSR2A - 80V 型 罗 茨 真空 泵 的 设计 ,该 真 
空 条 是 公司 首 台 墙 板 闭 流 结构 真空 泵 ;完成 RRB - 
SOWNAZ 型 风机 的 开发 工作 ,扩大 了 罗 忒 发 风机 的 
应 用 领域 ;完成 ZG - 50BOX 型 新 型 密集 型 机 组 、 
TRRG -500VP 双 级 串联 干 式 罗 芯 真 空 认 等 多 项 新 
产品 的 设计 开发 工作 。 透 平 机 械 研 究 所 先后 开发 
设计 了 7 种 新 型 号 单 级 高 速 离心 风机 ,签订 12 项 
合同 ;设计 开发 了 最 大 型 号 铸造 多 级 离心 鼓风机 
C950 型 模型 机 、4 种 新 型 焊接 风机 、2 种 新 型 不 锈 
钢 焊 接 炭 环 密封 风机 、42 种 新 性 能 点 的 铸造 结构 
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多 级 离心 鼓风机 、10 种 大 型 “量体裁衣 ”通风 机 系 
列 产 品 。 列 入 省 市 科技 计划 、 技 术 创 新 项 目 : 
“MLK33 型 矿渣 立 磨 " 列 人 山东 省 2014 年 第 一 批 
技术 创新 项 目 ;“ 干 气 密封 罗 芯 鼓风机 ” 列 和 人 2014 
年 山东 省 第 二 批 技术 创新 项 目 ;”ZH 型 高 压 旋 转 供 
料 器 ”和 “ZGTX 型 脱硫 泵 ” 列 人 2014 年 山东 省 第 
三 批 技 术 创 新 项 目 ;“TZ 型 化 工 泵 “新 型 铸造 结构 
多 级 离心 鼓风机 ”“TRK ERR RH ROL” A 
“TDC 型 分 路 阀 " 列 人 2014 年 山东 省 第 四 批 技术 创 
新 项 目 。2014 年 ,公司 多 项 新 产品 通过 了 鉴定 。9 

月 3 日 ,由 济南 市 科技 局 组 织 , 对 公司 自主 研发 的 
ZW 型 三 叶 罗 区 鼓风机 、 大 型 焊接 离心 或 风机 、ZR 
型 旋转 供 料 器 (旋转 阀 )3 项 新 产品 进行 成 果 鉴 定 。 
来 自 山东 大 学 .青岛 农业 大 学 .山东 科技 大 学 、 中 国 
石油 大 学 山东 建筑 大 学 山东 省 设计 院 、 山 东 省 机 
床 及 通用 机 械 质 量 监督 检验 站 等 单位 的 专家 教授 
对 3 项 新 产品 进行 了 鉴定 ,3 项 成 果 的 主要 技术 性 
能 指标 达到 了 同类 产品 国际 先进 水 平 。11 月 20 
日 , 章 丘 市 科技 局 组 织 山东 大 学 山东 理工 大 学 等 
专家 组 成 鉴定 委员 会 ,对 YZ 型 氧化 铝 工艺 渣 浆 条 
进行 了 成 果 鉴 定 ,鉴定 委员 会 认为 ,该 a 
技术 性 能 指标 达到 了 国内 同类 产品 领先 水 平 。1 

月 11 日 ， peanaha paio 
担 的 山东 省 技术 创新 项 目 “ 铸 造 结构 多 级 离心 敦 风 
机 ”进行 了 验收 。 来 自 山东 大 学 .山东 建筑 大 学 、 山 
东 交 通 学 院 、 济 南大 学 .山东 省 机 械 设计 研究 院 、 出 
东 省 科学 院 自 动 化 研究 所 、 山 东 省 机 床 及 通用 机 械 
质量 监督 检验 站 的 专家 教授 参加 了 新 产品 项 目 鉴 
定 验 收 会 及 专项 资金 验收 会 。 鉴 定 委员 会 一 致 认 
为 ,该 产品 主要 技术 性 能 达到 了 同类 产品 国内 先进 
水 平 。2014 年 ,公司 “B 型 单 级 高 速 离心 鼓风机 
荣获 山东 省 机 械 工业 科技 进步 奖 二 等 奖章 丘 市 科 
技 进步 奖 一 等 奖 ;“ 高 效 耐 磨 环 保 TZJST -300 大 型 
湘 浆 泵 ”荣获 济南 市 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

长 沙 鼓 风机 厂 有 限 责 任 公司 在 稳定 发 展 主导 
产品 的 同时 ,加 快 新 产品 开发 及 产品 技术 升级 , 集 
中 技术 力量 ,加 强 特 型 风机 项 目的 试制 ,大 力 发 展 
特 型 风机 离心 风机 真空 机 组 等 延伸 型 产品 。 公 


司 成 立 了 技术 中 心 ”离心 鼓风机 研究 室 ” ,吸纳 科技 
人 员 进 行 多 级 低速 离心 鼓风机 的 设计 开发 及 市 场 
推广 工作 ,为 公司 开辟 新 的 效益 增长 点 。. 其 中 : 离 
心 鼓风机 研制 项 目 , 当前 已 设计 试制 了 MC150、 
MC120 .MC80 型 的 离心 鼓风机 ,其 中 MC150 风机 
成 功 通过 试制 运行 , 且 已 满足 设计 性 能 ,达到 设计 
要 求 。 特 型 风机 研发 项 目 , 开 拓 了 国内 多 种 特 型 罗 
茨 鼓风机 的 应 用 领域 。V 系列 罗 芯 水 蒸气 压缩 机 
实现 了 小 批量 投产 和 斌 运行 ,已 有 多 种 型 号 成 功 投 
人 运行 ,获得 了 一 定 的 市 场 推广 。 真 空 机 组 2013 
年 开始 试制 ,当前 高 真空 罗 痰 真空 人 汞 机 组 成 功 通 过 
试制 并 交付 用 户 使 用 。 硫 黄 回 收 用 高 温 罗 芯 避 风 
机 ,广泛 应 用 于 石化 炼油 厂 , 现 已 完成 试 运行 ,年 内 
已 陆续 签订 了 订购 合同 。 氯气 风 机 重点 向 化 工行 
业 进 行 市 场 推广 , 继 2013 年 进行 首 台 ( 套 ) 试 制 后 ， 
当前 已 签订 订购 合同 ,大 部 分 已 交付 用 户 使 用 并 投 
入 运行 。 

四 平 辟 风机 股份 有 限 公司 加 强 新 产品 开发 和 
“三 新 ”推广 应 用 ,努力 提高 技术 管理 水 平 。 一 是 新 
产品 开发 。 为 大 力 推进 新 产品 开发 ,满足 企业 发 展 
需要 ,公司 成 立 了 新 产品 开发 领导 小 组 , 以 加 强 组 
织 领 导 。2014 年 ,依据 销售 签订 的 合同 ,先后 开发 
设计 了 ASV30 和 ASV36 静 叶 可 调 轴 流风 机 ;并 自 
行 完成 了 叶轮 直径 3. 6m 的 脱硫 增 压 静 叶 可 调 轴 流 
风机 产品 图 样 设计 及 工艺 文件 编制 ,具备 了 为 环保 
项 目 配套 大 型 脱硫 风机 的 能 力 并 取得 业绩 。 同 时 ， 
还 完成 了 企业 首 台 采用 进口 南非 GB 公司 滑动 轴 
承 的 大 型 风机 3550DIBB50 -73 -17 的 图 样 设计 和 
工艺 编制 ,该 风机 采用 锻造 空心 轴 带 法 兰 盘 结构 和 
轮 载 板 方案 。 二 是 新 技术 .新 材料 和 新 工艺 推广 应 
用 。 主 要 完成 了 高 强度 钢 Q690CFD 材料 与 HG785 
材料 对 比 ,对 Q690CFD 材料 进行 了 焊接 工艺 评定 
和 多 个 温度 段 力 学 性 能 试验 ;完成 了 高 温 材 料 
SC460 在 不 同 工 况 下 的 焊接 及 高 温 试验 ,达到 了 预 
期 效果 ,解决 了 600°C 以 下 高 温 、 高 强度 材料 选用 问 
题 ; 完 成 了 耐 磨 焊丝 在 钢板 面 堆 焊 试验 和 工艺 性 试 
验 ;实现 了 喷 焊 设备 在 主轴 上 喷 焊 修复 方面 的 应 
用 。 三 是 技术 管理 。 公 司 组 织 技术 骨 于 编写 了 《 产 
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晶 设 计 规 范 》, 经 批准 后 通过 OA 办 公 系 统 下 发 执 
行 。 同 时 ,积极 开展 价值 工程 ,并 按照 新 的 设计 规 
定 ,合理 选材 和 简化 产品 结构 ,继续 推进 轴承 箱 选 
用 窗 系 列 轴承 工作 ,降低 了 产品 制造 成 本 。 

“浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 根据 客户 ( 巴 基 斯 
$4 K2/K3 项 目 ) 的 要 求 ,完成 了 南通 昆仑 CCV 
(DIF - 12. 5A) 风机 的 叶轮 气动 设计 及 风机 结构 整 
体 设计 ,编制 了 该 风机 的 生产 工艺 卡片 及 各 相关 的 
工艺 规程 文件 。 此 外 ,还 设计 出 具有 公司 特色 的 阵 
列 式 消声器 ,成 功 研制 开发 了 CCS 箱 体 式 通风 机 和 
HAF3 - 63 ~ No9. 1* 堆 顶风 机 ,优化 CLH50 双 速 全 
船 通风 机 ,优化 SP4 四 包机 的 工艺 及 图 样 整 体 结构 
设计 ,设计 ID -468 -5*D 电站 无 蜗 壳 离心 风机 。 
在 产品 结构 分 析 与 叶轮 的 设计 方面 ,针对 客户 所 提 
供 的 各 项 性 能 参数 需要 ,专门 研发 设计 了 永 蓝 高 速 
项 目 中 使 用 的 DTF -21 .22 25" 风机 叶轮 ,天 津 中 
材 项 目的 DTF -24 风机 叶轮 , 越江 隧道 项 目的 
DTF -21 31. S 风机 时 轮 以 及 铝 叶片 三 维 造型 图 ， 
并 落实 其 叶片 的 模具 生产 制作 ;在 成 功 研 制 HAF3 
高 压轴 流风 机 系列 的 基础 上 , 对 MS14 风机 叶轮 重 
新 进行 设计 改进 ;通过 对 七 一 九 研 究 所 263 排 风 机 
的 时 轮 进行 强度 分 析 , 经 研究 叶片 的 自身 频率 后 ， 
对 其 叶轮 进行 了 结构 改进 ,并 编制 了 该 风机 的 生产 
工艺 卡片 ;产品 型 号 为 4 -79 -18E 的 不 锈 钢 风机 
叶轮 ,因原 风机 叶轮 的 结构 在 强度 上 存在 缺陷 ,对 
原 风 机 叶轮 进行 强度 计算 分 析 , 找 出 缺陷 点 后 对 风 
机 叶轮 结构 进行 更 改 , 增 加 了 叶轮 中 盘 ,从 而 提高 
了 叶轮 强度 。2014 年 ,公司 研制 生产 了 安全 壳 循 
环 冷 却 机 组 和 核电 站 用 空气 处 理 机 组 ,经 浙江 省 技 
术 市 场 促进 会 组 织 鉴 定 ,填补 了 国内 空白 ,分 别 达 
到 国际 先进 水 平和 国际 同类 产品 水 平 。 

浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 一 直 致 力 于 节 

能 风机 等 产品 的 开发 和 研究 , 建 有 符合 美国 AMCA 
标准 要 求 的 国内 一 流 的 风机 综合 性 能 测试 室 , 并 组 
建 了 经 省 级 认定 的 浙江 亿 利 达 风 机 企业 研究 院 。 
公司 不 斯 加 快 新 产品 的 研发 和 改 型 升级 ,近年 来 公 
司 始终 关注 风机 技术 的 发 展 动态 ,以 技术 创新 引领 
行业 发 展 , 研 究 节 能 环保 风机 技术 ,加 快 节能 低 品 
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空调 风机 .建筑 通风 机 及 配套 电动 机 系列 产品 的 开 
发 ,提升 产品 品质 和 档次 ,推进 产品 智能 化 和 系统 
化 。 同 时 ,重视 资源 综合 利用 节能 降 耗 等 工作 , 挖 
据 降 低产 品 成 本 的 潜力 ,积极 改进 产品 设计 和 工 
艺 , 降 低 材 料 的 损耗 ,并 在 设计 工艺 时 充分 考虑 边 
角 料 的 再 利用 ,提高 材料 的 利用 率 , 实 现 节能 增 效 
的 目标 。2014 年 ,公司 开发 的 SYTI5 - 11 空调 风 
机 被 列 人 国家 火炬 计划 项 目 ,SYQ630 后 向 离心 风 
机 被 认定 为 浙江 省 第 一 批 制 造 精品 ,开发 的 机 终 型 
SYWA 系列 无 蜗 壳 风机 送 新 加 坡 AMCA 进行 认证 
后 ,经 测试 的 风机 静 压 效率 已 达到 国际 领先 水 平 。 
公司 在 2013 年 取得 单 相 单 绕组 直流 无 刷 电动 机 国 
家 发 明 专 利 的 基础 上 ,2014 年 风机 用 无 刷 直 流 电 
动机 被 列 人 路 桥 区 重点 科技 计划 项 目 。 另 外 ,包括 
YZWRS4 -8 空调 室外 机 直流 无 刷 电动 机 等 多 种 系 
列 规格 电动 机 也 陆续 开发 成 功 , 满 足 了 客户 的 不 同 
需求 。 公 司 加 大 了 技术 人 才 的 引进 和 储备 ,引进 了 
1 名 高 级 工程 师 和 多 名 硕士 研究 生 、 本 科 生 。 同 
时 ,加 大 人 才 培 养 力 度 ,开展 人 才 培 养 与 职业 发 展 
工作 ,逐步 建立 了 完善 的 技术 人 才 引 进 .培养 及 使 
用 机 制 。 公 司 参与 起 草 的 GB/T 13467 一 2013《 通 
风机 系统 电能 平衡 测试 与 计算 方法 》、JB/T 6411 一 
2014《 暖 通 空 调用 轴 流 通风 机 》 标 准 已 发 布 实施 。 
公司 已 获得 101 项 产品 专利 ( 其 中 发 明 专 利 3 项 )， 
2014 年 取得 各 种 专利 11 项 ,其 中 国际 发 明 专利 1 
项 ,有 多 项 产品 能 效 达 到 了 国家 1 级 .2 级 标准 ,被 
列 和 人 了 《节能 机 电 设备 ( 产 品 ) 推 荐 目录 》。 

2014 年 ,浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公 司 试制 完 
成 了 CAP1000 核电 站 用 安全 这 循环 冷却 机 组 和 
CAP1400 控制 棒 驱 动机 构 冷 却 风 机 ,经 中 国 核 学 会 
主持 国家 级 科技 成 果 鉴 定 , 均 属于 国内 领先 水 平 ， 
并 达到 国际 先进 水 平 。 

2014 年 ,于 波 风机 有 限 公司 试制 完成 了 BGT5 - 
2 x43No22. OF 焦 炉 除尘 风机 、Y6 -40No26F 高 效 引 
RL Y5 -36No27F 高 效 引 风机 、Y4 -2 x73No26F 
高 效 引 风机 等 4 种 新 产品 , 均 达 到 国内 先进 水 平 。 

2014 年 ,威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 公 司 
依托 省 级 技术 中 心 .省 院士 工作 站 ,威海 市 轴 流 风 


144 


PLLA TERE Pol, MERE RE LE 
线 , 通 过 项 目 带动 ,突出 高 新 技术 产品 产业 化 ,被 认 ， 
定 为 山东 省 首 批 博士 后 工作 站 。 公 司 研 发 中 心 网 
时 提出 “鼓励 创新 、 敬 佩 成 功 、 宽 容 失 败 ”的 激励 机 
制 ,充分 发 挥 技术 人 员 的 自主 创新 能 力 ,加 快 科技 
成 果 转 化 速度 ,攻克 了 一 批 关键 技术 难题 ,成 功 进 
行 了 系列 产品 的 研发 。 公 司 的 四 方 国产 化 项 目 高 
铁 空调 风机 通过 首 检 ; 哈 电 燃气 轮机 冷却 系统 天 
津 临 港 项 目 完成 装机 ; 开发 了 燃气 轮机 冷却 系统 
项 目 。 产 品 主要 供应 给 GE ,西门子 的 全 球 燃气 轮 
机 项 目 ,国内 已 应 用 于 天 津 临 港 燃 气 热电 联 产 项 
目 ,并 试 运行 成 功 。2014 年 ,公司 共 申 报 专利 4 
项 ,其 中 发 明 专利 22 项 ,获得 授权 发 明 专利 1 项， 
实现 专利 工作 的 新 突破 。 公 司 “ 双 铵 接 零 弯 矩 结 _、 
构 大 型 轴 流 叶轮 "发 明 专 利 获得 威海 市 技术 二 等 . 
奖 , 列 为 2014 年 度 威海 市 科技 技术 项 目 ,并 获得 
2014 年 度 威海 市 节能 减 排 技 术 创新 项 目 专项 次 
金 扶 持 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公司 每 年 以 不 少 于 销售 额 
的 6% 作为 科研 经 费 开展 自主 研发 ,公司 2012 一 
2014 年 分 别 投入 981 万 元 1 111 万 元 、1 321 万 元 
作为 研发 经 费 。2014 年 ,公司 累计 实施 科技 成 果 
转化 项 目 共 13 项 ,其 中 :国家 火炬 项 目 1 项 ,省 级 
新 产品 3 项 ,上 虞 市 重大 科研 引导 专项 1 项 , 获 授 
权 实用 新 型 专利 2 项 ,受理 实用 新 型 专利 6 项 ,对 
主要 产品 的 核心 技术 拥有 自主 知识 产权 。2014 
年 ,公司 继续 2013 年 立项 的 2 项 新 产品 (270 PAs 
机 要 型 叶轮 冷却 风机 、380 铸 银 平板 轮 载 冷却 风 
机 ) ,同时 还 新 开发 3 项 新 产品 ,包括 DLZFNo. 8 网 
晶 型 冷却 用 轴 流 风机 直升机 试验 用 轴 流 风机 、 焉 
璃 钢 风 单 冷 却 风机 ,其 中 直升机 试验 用 轴 流 风机 被 
列 人 人 上虞 区 重点 专项 引导 项 目 。 截 至 2014 年 年 
底 ,公司 共有 38 项 授权 专利 ,其 中 发 明 专利 1 项 、 
实用 新 型 专利 33 项 。 

山东 宏 烨 环境 科技 有 限 公 司 以 “节能 环保 、 清 
洁 生产 .节能 未 来 "为 经 营 方向 ,坚守 “以 用 户 需求 
为 己任 ,为 用 户 创造 竞争 力 ” 的 治 厂 方针 ,专注 于 工 
厂 化 通风 设备 与 净化 除尘 机 组 的 研制 与 生产 ,并 取 





得 了 多 项 科技 成 果 与 专利 技术 。2014 年 研制 生产 
的 EAF -~ DE1000 - Ex 防爆 圆 形 管道 风机 、ECF - 
RE1000 - Ex 防爆 离心 管道 风机 、EAF - RE1000 节 
能 型 屋顶 风机 经 德州 市 科技 局 组 织 的 鉴定 ,达到 国 
内 先进 水 平 。 

2014 年 ,常熟 市 教 风机 有 限 公司 的 SZ 型 省 能 
型 轴 流 通风 机 及 CJK 型 节能 工艺 空调 机 组 重新 评 
定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 在 此 基础 上 ,又 研制 开 
发 了 造纸 行业 用 WDP - C17 屋顶 轴 流 通风 机 .石化 
行业 用 BCFNo 3. 6A 及 4A PATS ALAR A ae SS A O 
风机 ,为 青岛 纺 机 研发 了 FTN 247 SA 新 型 输 槐 风 
机 ,完善 了 印染 行业 高 温 气流 染色 机 配套 风机 , 完 
善 扩展 了 铭 斯 特 MSF 型 No 18C 高 效 离心 通风 机 。 

2014 年 ,百事 德 机 械 ( 江 苏 ) 有 限 公司 研 制 生产 
T BK 型 第 三 代 高 效 罗 获 鼓 风机 ,容积 效率 宇 80% , 
流量 误差 3% , 整 机 使 用 寿命 宇 10 年 ,适用 于 污 
水 处 理气 力 输送 、 电 力 、 制 药 、 煤 北 等 行业 。2014 
年 引进 韩国 技术 生产 的 空气 悬浮 离心 鼓风机 为 半 
永久 性 ,100 和 无 油 系统 ,无 振动 , 低 噪声 , 免 维护 ， 
流量 .压力 调节 范围 广 , 适 用 于 污水 处 理 、 气 力 输 送 
等 行业 ,已 投放 市 场 。 

2014 年 ,湖北 省 风机 三 有 限 公 司 完 成 了 单 级 
高 速 离心 鼓风机 、 城 市 地 铁 风 机 、 一 种 铁 板 焊接 毛 
气 多 级 离心 鼓风机 的 研制 工作 。 科 技 成 果 的 投入 
应 用 为 企业 带 来 了 明显 的 经 济 效益 ,新 产品 销售 收 
人 为 1.73 亿 元 , 约 占 总 销售 收入 的 45% 。 目 2013 
年 1 月 至 2014 年 6 月 ,研制 完成 了 分 段 吸 入 式 抽 
真空 离心 鼓风机 项 目 ,2013 年 底 完 成 设计 研发 工 
作 ,2014 年 6 月 完成 终 试 ,并 成 功 投入 市 场 。 经 湖 
北 省 科技 厅 组 织 鉴定 ,分 段 吸入 式 抽 真空 离心 鼓 风 
机 整体 技术 处 于 国际 先进 水 平 。 磁 悬浮 高 速 三 元 
流离 心 鼓风机 项 目 实施 周期 为 36 个 月 ( 目 2013 年 
i 月 至 2016 年 1 月 ), 自 立项 以 来 ,公司 与 S2M 公 
司 密切 合作 ,并 成 立 了 项 目 研发 小 组 ,于 2013 年 年 
底 完成 气动 设计 研发 工作 ,2015 年 3 月 前 完成 整 机 
方案 的 评审 ,2015 年 10 月 前 完成 样机 试制 。 梓 机 
若 试制 成 功 ,将 完全 替代 国内 小 流量 的 多 级 低速 离 
心 鼓风机 和 部 分 齿轮 增 速 的 单机 高 速 喜 风机 ,并 大 
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力 推进 污水 处 理 .气体 增 压 等 行业 的 节能 改造 。 

2014 年 ,湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 自 主 
设计 制造 SJ2M456 离心 压缩 机 ,在 离心 压缩 机 的 生 
产 上 实现 了 零 的 突破 。 公 司 研 制 生产 的 高 效 大 流 
量 制 氧 离心 致 风机 获得 随州 市 科技 进步 奖 一 等 奖 。 

甘肃 省 白银 风机 三 有 限 责 任 会 司 以 新 产品 开 
发 为 抓 手 ,不 断 推 进 企业 产品 转型 升级 FE KA 
专业 化 发 展 之 路 。 公 司 研发 电石 行业 密闭 式 电石 
PHA DW 系列 煤气 离心 鼓风机 和 煤化 工行 业 MQ 
系列 煤气 风机 新 产品 ,形成 煤气 风机 新 产品 多 行业 
领域 的 协调 互补 发 展 。 针 对 电石 行业 密闭 式 电石 
炉 一 氧化 碳 尾 气 环保 除 生 及 回收 利用 系统 ,开发 了 
DW270 离心 鼓风机 ,使 产品 逐步 由 西北 地 区 走 回 
全 国 市 场 ,占领 了 电石 行业 用 煤气 风机 较 大 的 市 场 
份额 。 同 时 ,市 动 了 其 他 产品 的 市 场 发 展 ,后 期 延 
伸 开 发 了 DW140 .DW300 .DW550 等 离心 鼓风机 ， 
以 满足 用 户 的 不 同 需 求 。DW270、DW550 等 新 产 
品 通过 省 级 新 产品 鉴定 ,其 中 DW270 获得 甘肃 省 
优秀 新 产品 新 技术 奖 和 甘肃 省 机 械 工程 学 会 技术 

2014 年 ,佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 
完成 了 HCF 系列 3.6A -8A 单 板 后 倾 式 风 机 、HKF 
系列 3. 6E —9. OF 双 进 风 箱 式 离 心 风机 等 新 产品 ， 
均 达 到 国内 先进 水 平 。 新 型 高 效 节能 型 轴 流 式 风 
机 获得 广东 省 高 新 技术 产品 奖 。 

南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 研 制 生 产 的 FB- 
CDZNo 42/2 x 125D 煤矿 地 面 用 防爆 对 旋 抽 出 式 主 
通风 机 ,达到 国内 先进 水 平 ,机 号 和 配套 电动 机 容 
量 均 为 行业 最 大 ,填补 了 行业 空白 。 公 司 人 研制 生产 
的 FBDYNo 63/2 x30(s) 智 能 化 局 部 通风 机 也 达到 
了 国内 先进 水 平 。 

四 、 质 量 及 标准 

1. 质量 管理 

截至 2014 年 年 底 , 中国 通 用 机 械 工 业 协 会 风 
机 分 会 192 家 企业 会 员 中 ,已 有 179 家 企业 通过 了 
ISO9000 质量 管理 体系 认证 , 占 企 业 会 员 的 
93.2% 。 通 过 实施 全 面 质量 管理 ,企业 管理 水 平和 
产品 质量 都 得 到 了 不 断 提 升 。 
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沈阳 责 风 机 集团 股份 有 限 公 司 严 把 质量 关 , 提 
升 产品 质量 管理 水 平 。2014 年 ,集团 质量 管理 体 
系 运 行 良好 。 在 集团 层面 确立 质量 指标 ,完善 各 项 
制度 ,推广 过 程控 制 有 效 方法 ,强化 了 质量 指标 统 
计 、 质 量 成 本 分 析 .现场 质量 督 查 .质量 责任 制 考 
核 . 异常 和 8B 管理 等 工作 ,切实 提高 了 质量 管理 水 
平 。 集 团 开 展 “ 两 个 零 " 工 程 , 狠 抓 零 缺陷 Sees 
开展 “两 个 100% ”活动 ,力求 100% 按 文件 执行 、 
100 多 把 问题 解决 在 企业 之 内 ;开展 “两 个 遏制 ,有 
效 杜绝 和 减少 了 重大 质量 事故 以 及 重复 性 质量 错 
误 。2014 年 ,集团 获得 中 国 质量 协会 “全 国 用 户 满 
意 企业 ”称号 。 om 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 2014 年 先 
后 进行 了 7 次 外 部 认证 .取证 的 现场 审核 工作 , 顺 
利通 过 了 军民 品质 量 管 理 体系 认证 、 环 境 管 理 体系 
认证 、 职 业 健康 安全 管理 体系 认证 、 武 器 装备 科研 
生产 许可 证 等 认证 审核 ,接受 了 风机 产品 节能 认证 
审核 和 军工 保密 资格 证 复查 工作 。 公 司 首次 取得 
了 武 带 装备 承 制 单位 资格 证 和 风机 产品 节能 认证 
证 书 ,5 个 产品 通过 了 节能 认证 ,4 个 产品 获得 “能 
效 之 星 ” 称 号 ,为 公司 持续 健康 发 展 提供 了 重要 支 
拌和 保障 。 在 质量 管理 和 质量 控制 方面 ,2014 年 
组 织 了 三 次 大 型 的 质量 培训 活动 ,有 效 增 强 了 员工 
的 质量 意识 ;对 检验 人 员 开 展 专项 技能 培训 ,提升 
检验 的 准确 性 和 规范 性 ;开展 了 4 次 质量 管理 体系 
内 部 审核 ,强化 质量 体系 有 效 运 行 ; 实 行 更 加 严格 
的 产品 零 部 件 和 环节 控制 ,使 产品 质量 得 到 稳步 提 
升 。 在 产值 同比 增长 的 情况 下 ,全 年 不 合格 处 置 频 
次 同比 下 降 30% ,产品 质量 损失 同比 下 降 22%。 

江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 
年 年 初审 核 制定 集团 公司 质量 管理 体系 实施 工作 
计划 ,根据 GB/T19001 ,GB/T24001 ,GB/T28001 版 
标准 要 求 ,策划 了 体系 文件 修订 方案 ,调整 管理 目 
标 ,对 体系 文件 全 面 换 版 ,修订 体系 文件 .组 织 机 构 
图 职能 分 配 表 、 产 品 实现 流程 图 和 相关 质量 记录 。 
并 组 织 4 个 组 开展 集中 式 内 审 ,对 所 有 不 合格 项 进 
行 限期 整改 ,查找 类 似 问题 ,切实 提高 纠正 措施 的 
有 效 性 ,并 对 整改 情况 逐一 .反复 跟踪 验证 ,顺利 通 
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过 外 审 。QEO 体系 运行 得 到 外 审 专家 的 好 评 。 

四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 严格 质量 管理 ,加 强 
质量 改进 ,努力 提高 产品 质量 。 一 是 进一步 加强 质 
量 管理 体系 建设 。 不 断 提高 质量 管理 ,以 工作 质量 
促进 产品 质量 的 提高 ,2014 年 ,公司 完成 了 上 年 度 
管理 评审 ,并 开始 同 广州 中 鉴 认证 有 限 公司 合作 ， 
在 对 企业 质量 管理 体系 进行 监督 审核 时 ,及 时 发 现 
质量 管理 体系 中 存在 的 问题 和 不 足 , 有 针对 性 地 加 
强 内 部 质量 审核 ,完成 了 不 合格 项 和 相关 问题 的 整 
改 , 确 保 了 质量 管理 体系 运行 的 符合 性 .适宜 性 和 
有 效 性 。 二 是 不 断 加 强 质 量 检验 与 控制 。 在 进货 
检验 方面 ,以 轴承 、 主 轴 及 锻件 主轴 、 膜 片 联 轴 表 、 
叶轮 用 板材 .轴承 箱 和 转子 组 特殊 材料 等 A 类 物资 
为 重点 ,加 强 了 质量 控制 和 供 方 评价 ,对 不 合格 的 
主轴 等 物资 全 部 予以 拒 收 、 退 货 处 理 ,轴承 箱 、 联 轴 
器 改 为 大 批量 从 河北 某 厂家 采购 成 品 , 大 幅度 降低 
了 和 铸件 废品 率 ,确保 进货 物资 满足 质量 要 求 ;在 过 
程 与 最 终 检验 方面 ,重点 加 强 叶轮 焊接 质量 和 外 观 
质量 检验 ,严格 主轴 、 轴 盘 和 联 轴 器 等 关键 部 位 下 
寸 精度 和 表面 粗糙 度 控制 ,强化 了 对 主轴 、 轴 盘 、 避 
风机 叶轮 等 关键 部 件 的 无 损 检测 和 叶轮 动 平 衡 监 
控 , 加 大 了 主轴 与 叶轮 等 关键 装配 过 程 的 控制 力 
BE ,不 定期 进行 “A 检 ”、 巡 检 和 抽检 , 严 把 质量 关 ， 
促进 了 产品 质量 的 提高 。 三 是 有 针对 性 地 加 强 质 
量 改 进 工作 。 从 加 强 进 料 渠 道 控制 .严格 加 工 工 世 
等 方面 人 手 ,改进 了 叶轮 焊接 质量 ;通过 严格 进 三 
打压 检验 与 控制 ,加强 供 方 评价 更 换 供 货 厂家 、 取 
缔 不 合格 供 方 等 手段 ,有 效 解决 了 轴承 箱 裂纹 、 源 
水 等 问题 ;通过 修改 工艺 .严格 检验 标准 ,提高 抽检 
和 考核 频次 ,使 涂 装 质量 和 锦 焊 件 外 观 质 量 得 到 了 
改进 和 提高 。 四 是 严格 质量 管理 制度 ,加 强 质量 责 
任 追 究 。 按 时 组 织 召 开 月 份 质量 会 ,及 时 通报 内 外 
部 质量 问题 ,并 针对 出 现 的 内 外 部 质量 问题 制定 了 
相应 的 纠正 和 预防 措施 ,针对 重大 和 重复 发 生 的 质 
量 问 题 加 大 了 质量 追究 和 处 罚 力度 ,提高 了 职工 的 
质量 意识 和 责任 意识 。 

“山东 省 章 顾 鼓风机 股份 有 限 公司 严格 按照 上 
市 公司 的 要 求 规范 运作 ,强化 各 项 决策 的 科学 性 和 


透明 度 ,促进 公司 的 管理 升级 和 体制 创新 。 公 司 在 
管理 方面 锐意 进取 、 持 续 创 新 ,始终 坚持 “质量 第 
一 "的 方针 ,强化 职工 的 质量 意识 ,在 全 公司 内 开展 
了 做 “精品 工程 ”的 号 召 ,推行 “5S 管理 ”活动 ,开展 
“建立 学 习 型 组 织 ”、 实 行 “ 优 质 优 价 ” 即 “ 优 质 岗 ” 
活动 ,广泛 推行 群众 性 QC 小 组 活动 ,运用 多 种 质 
量 改进 工具 和 先进 的 管理 方法 ,不 断 完善 质量 管理 
体系 ,推动 工作 质量 和 产品 质量 的 提高 。 公 司 定期 
召开 质量 分 析 会 ,对 发 现 的 问题 制定 整改 措施 ,有 
效 地 保证 了 公司 产品 的 质量 ,提高 了 公司 及 品牌 的 
美誉 度 。 

成 都 电力 机 械 厂 “十 二 五 ”期 间 产品 质量 得 到 
较 大 提升 ,主要 做 法 :中 制度 的 完善 和 执行 。 根 据 
“人 机 、 料 法 、 环 "各 环节 出 现 有 损 产 品质 量 的 行 
为 ,完善 了 《外 协 件 产品 质量 管理 考核 办 法 兴 产 品 
质量 考核 细则 》 和 《车 间 标 准 化 作业 考核 办 法 》。 
G@) 制 度 的 表单 化 。 建 立 了 各 种 零 部 件 检验 表单 ,由 
操作 者 进行 检验 填写 ,然后 由 本 单位 人 员 互 检 , 最 
后 由 质量 控制 部 质 检 员 对 质量 控制 点 内 容 进 行 专 
检 , 并 与 操作 者 和 互 检 人 员 填 写 数据 进行 对 比 ,如 
有 差异 将 互相 再 检 。 色 员工 质量 意识 培训 。 实 时 
组 织 各 车 间 进 行 标准 化 作业 的 培训 ,强调 按照 标准 
作业 减少 出 错 的 概率 。 同 时 ,质量 控制 部 加 强 内 部 
人 员 产 品 结构 、 质 量 控 制 点 设置 的 培训 ,强调 正确 
行使 监督 和 服务 职责 ,通过 培训 提高 了 全 员 的 质量 
意识 。 人 纪 厂 外 质量 信息 反馈 , 道 向 查找 问题 ,建立 
了 根据 广 外 质量 信息 反馈 加 强 内 部 质量 控制 的 制 
度 。 根 据 外 部 反映 的 问题 ,有 针对 性 地 完善 各 部 门 
标准 化 作业 。 同 时 ,形成 质 控 \ 技 术 、 生 产 \ 装 配 、 仓 
储 等 车 间 部 门 的 交流 沟通 机 制 , 及 时 完善 图 样 、 工 
E ,流程 以 弥补 缺失 。 通 过 这 一 道 向 工程 ,及 时 找 
到 了 多 起 困扰 客户 现场 质量 问题 的 根源 。 通 过 以 
上 措施 ,工厂 外 部 损失 年 均 下 降 20% 。 

浙江 人 金 慎 风机 股份 有 限 公 司 不 断 完 善 产品 质 
量 ,在 确保 产量 的 同时 ,产品 质量 更 是 精益 求 精 。 
2014 年 ,公司 设计 并 改进 多 种 常规 产品 的 工装 夹 
具 及 模具 50 多 套 生 产 工 序 。 其 中 ;压力 机 拉 深 用 
成 形 压 模 26 套 ,压铸 用 模具 10 套 (叶片 压铸 模具 8 
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套 ) ,压力 机 用 模具 5 套 , 风 阀 橡 胶 密 封 垫 用 成 形 模 
十 多 套 ; 各 类 设备 .工装 夹具 十 多 副 。 同 时 ,还 加 大 
了 对 产品 质量 的 检查 力度 ,按照 程序 文件 及 工艺 文 
件 要 求 ,对 半成品 进行 严格 抽样 检查 ,严防 不 合格 
品 流入 下 一 道 工 序 。2014 年 4 月 19 日 一 月 19 
日 ,公司 开展 了 质量 月 活动 ,对 地 铁 \ 射 流 、 离 心 \ 箱 
体 、 轴 流 等 系列 产品 开展 了 产品 质量 审核 ,通过 大 
量 质量 问题 的 图 片 展览 公示 ,增强 了 员工 的 质量 
意识 ,取得 了 良好 的 效果 ,公司 的 产品 质量 有 了 明 
显 进步 。 

淄博 科 鸿 风机 有 限 公司 采 用 “过 手 有 责 ” 的 质 
量 标 准 , 严 格 控制 不 合格 品 的 产生 。 公 司 的 原则 : 
不 接受 不 合格 材料 ,不 制造 不 合格 部 件 ,不 交付 不 
合格 产品 。 公 司 采取 严格 的 质量 控制 措施 ,原料 采 
购 必 须 经 质 检 员 检 验 合格 后 方 可 入 库 。 数 控 编程 
员工 在 接 到 任务 单 后 ,结合 用 户 及 图 样 的 要 求 , 进 

行 数控 编程 ,并 进行 全 自动 数控 下 料 ;各 生产 小 组 
领取 毛料 ,进行 边 、 角 去 毛刺 处 理 ,再 由 各 生产 设备 
进行 分 类 加 工 成 形 , 所 有 风机 的 进 风 口 全 部 采用 冷 
旋 压 或 冲压 的 方式 成 形 , 保 证 风机 的 外 观 质量 。 材 
料 检 验 机 壳 \、 叶 轮 \、 传 动 安装 、 叶 轮 平衡 为 必 检 过 
程 ,对 半成品 检验 合格 后 , 方 可 进入 风机 整体 安装 。 
安装 后 进行 第 一 次 风机 温 升 、 振 动 .电流 等 试验 , 合 
格 后 抽检 到 风机 性 能 试验 室 ; 对 风机 风量 、 风 压 、 转 
速 . 电 动机 功率 ,噪声 ,能效 等 风机 性 能 指标 进行 检 
验 ,合格 后 出 具 MGS 性 能 试验 报告 ,粘贴 风机 标牌 
和 中 国 风机 能 效 标识 。 最 后 进行 出 厂 前 检验 ,再 次 
检验 噪声 性能、 标牌 .标识 等 是 否 符合 国标 要 求 ， 
整 机 合格 后 交付 用 户 。 

2. 标准 化 工作 

全 国 风机 标准 化 技术 委员 会 2014 年 完成 了 风 
机 行业 各 项 标准 化 工作 任务 。 

(1) 节 能 减 排 标准 的 制 修订 工作 。 为 实现 国家 
节能 减 排 ` 淘 汰 落后 产能 的 目标 ,作为 “十 二 五 * 急 
需 重点 项 目 , 全 国 风机 标准 化 技术 委员 会 组 织 制定 
了 《一 般 用 途 罗 艾 鼓 风机 能 效 限 定 值 及 节能 评价 
值 》 标 准 (标准 计划 编号 :2013 - 0767T - JB) ,制定 
了 《煤矿 用 通风 机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》 标准 
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(标准 计划 编号 为 :2014 -0804T -JB)。 

(2 ) 安全 标准 制 修订 工作 。 作 为 “十 二 五 ” 规 
划 的 重点 项 目 , 组 织 完 成 了 《防爆 屋顶 通风 机 》《 防 
爆 罗 茨 鼓风机 ;) 罗 茨 鼓风机 隔 声 本》 和 《消防 排 烟 
通风 机 》 等 4 项 标准 。 其 中 , 《防爆 屋顶 通风 机 》 
《防爆 罗 茨 鼓风机 少 和 《 罗 蒋 鼓风机 隔 声 罩 》3 项 标 
准 的 立项 填补 了 该 专业 领域 的 空白 ,完善 了 风机 行 
业 安 全 标准 体系 。 

(3) 组 织 审 查 了 5 项 行业 标准 。 对 JB/T6887 
《风机 用 和 铸铁 件 技术 条 件 》、JB/T6888《 风机 用 铸 钢 


件 技术 条 件 》 和 和 JB/AT4113《 右 油 化 工 和 气体 工业 用 
整体 货轮 组 装 型 离心 式 空气 压缩 机 》 征 求 意见 稿 进 


行 发 区 征求 意见 ,标准 起 草 组 根据 各 标准 的 函 审 意 
见 进行 汇总 之 后 形成 送审 稿 ,并 于 2014 年 8 月 对 
该 3 项 标准 进行 会 议 审查 。 召 开标 准 起 草 小 组 工 
作 会 议 ,讨论 《隧道 轴 流 通风 机 了》 和 《隧道 射流 风 
机 》 两 项 行业 标准 ,经 过 标准 起 草 小 组 认真 讨论 和 
研究 ,形成 标准 的 征求 意见 稿 ,将 在 全 行业 进行 征 
求 意见 。 

(4) 组 织 完成 标准 的 报批 及 发 布 情况 。2014 
年 出 版 发 布 14 项 风机 行业 标准 :JB/T 8689—2014 
《通风 机 振动 检测 及 其 限 值 》、JBAT 8690 一 2014《 工 
业 通 风机 曲 声 限 值 》、JB/AT 8940 一 2014《4 通 风机 产 
品 型 号 编制 方法 》、JBXT 9101 一 2014《 通 风机 转子 
平衡 》、JBAT 9100 一 2014《 矿 井 局 部 通风 机 ”技术 
RAE) IB/T 4364 一 2014《 风 机 配套 消声器 “性 能 
试验 方法 》、JB/AT 10213 一 2014《 通 风机 焊接 质量 
检验 技术 条 件 》、JB/T 10214 一 2014《 通 风机 AVE 
件 技术 条 件 》、JB/AT 4359—2014 ( 一般 用 途 轴 流 式 
压缩 机 》、JB/T 8941. 1 一 2014《 — At FAR YR KI 
机 第 1 部 分 :技术 条 件 》、JB/T 8941. 2—2014¢— 
般 用 途 罗 区 鼓风机 ”第 2 部 分 :性 能 试验 方法 》、 
JB/T 9099 一 2014《 冷 却 塔 轴 流 通风 机 》、JB/T 
10281 一 2014《 消防 排 烟 通风 机 》 和 JB/T 11956 一 
2014《 防 爆 屋顶 通风 机 》。 

(5) 为 了 加 强国 际 标准 化 的 交流 与 合作 ,加 快 
风机 行业 与 国际 接轨 的 步伐 , 提高 我 国 风 机 行业 参 
与 国际 标准 的 能 力 ,全 国 风机 标准 化 技术 委员 会 组 
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织 参加 了 2014 年 国际 标准 化 第 .29 届 会 议 。 会 议 
设立 大 会 及 5 个 工作 组 会 议 ,分 别 讨 论 了 风机 性 能 
标准 、 实 验 室 方法 进行 声 功 率 级 试验 能源 效率 等 
级 、 系 统 效 应 因子 和 节能 控制 方法 评估 等 标准 。 
”五 .基本 建设 及 技术 改造 

2014 年 , 风机 行业 共 完 成 固定 资产 投资 
230 665 万 元 , 比 上 年 增长 14. 64% ,增幅 比 上 年 提 
高 8. 66 个 百分点 。 其 中 :设备 购置 投资 143 802 万 

元 , 比 上 年 增长 14.2%。 

2014 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 技术 
改造 在 建 项 目 4 个。 营口 透 平 装备 有 限 公司 建设 


WE ,包括 大 型 透 平 压缩 机 组 研发 ( 实验) 中心 建设 


项 目 .国家 能 源 大 型 透 平 压缩 机 组 研发 (实验 ) 中 心 
完善 及 为 煤化 工 配套 大 型 压缩 机 组 研制 项 目 。 核 
电 及 重大 工程 用 和 泵 能 力 建设 项 目 ,包括 核 三 级 稍 试 
验 台 测控 系统 改造 .试验 车 间 试 验 冷却 水 系统 改造 
及 输油管 线 泵 试验 台 改 造 等 。 能 力 建 设 项 目 预期 
目标 :建成 年 产 80 台 ( 套 ) SAA AE HR AE H 
机 生产 线 。CAP1400 项 目 已 完成 试验 台 基 础 的 施 
工 和 全 部 设备 的 招标 工作 。 

由 国家 能 源 局 、 上 海 电 气 公司 和 上 海 孝 风机 上 三 
有 限 公司 共同 投资 8 600 万 元 的 高 温 气 冷 堆 主 氨 风 
机 、 燃 料 球 输送 压缩 机 技术 改造 项 目 ,2014 年 已 基 
本 完成 并 投入 运营 。. | 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 项 日 建设 
工作 高 效 推进 ,取得 了 一 定 的 成 果 : 启 动 了 总 投资 6 
亿 元 的 海上 风电 产业 化 项 目 建 设 工作 ,预计 2016 
年 上 半年 能 够 完成 建设 并 投产 ,项 目 建成 后 将 成 为 
公司 风电 产业 又 一 个 新 的 增长 点 ;风电 武威 基地 创 
造 了 当年 决策 投资 、 当 年 完成 建设 、 当 年 实现 销售 
收入 的 行业 奇迹 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 新 型 节能 罗 
茨 鼓 风机 离心 鼓风机 气力 输送 生产 (工程 ) 基 地 
及 大 型 磨 机 车 间 等 技术 改造 项 目 ,募集 和 自 筹资 金 
18 918 万 元 ,新 建 厂房 16 800m’, H ER Z RM 
工 中 心 . 双 曲 面 数控 刨床. 立 式 加 工 中 心 . 卧 式 加 工 
中 心 .数控 定 梁 龙门 铀 铣床 和 动 平 衡 试验 机 等 议 
备 , 对 缓解 各 子 公司 生产 压力 .扩大 生产 规模 提供 


了 可 靠 保 障 。 

长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 实施 搬迁 新 建 工 
程 , 自 筹 资金 50 000 万 元 ,已 经 部 分 完成 。 

浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公 司 持续 推进 两 化 
融合 工作 ,加 快 技术 改造 力度 ,实施 机 器 换 人 项 目 ， 
先后 引进 激光 切割 机 数控 压力 机 、 焊 接 机 器 人 等 
国内 先进 的 生产 检测 设备 ,2014 年 实施 新 增 75 万 
台 节能 电机 风机 项 目 , 加 大 信息 化 建设 ,投入 500 
余万元 ,实施 ERP、CRM、SCM.、 全面 预 算 等 系统 ， 
取得 了 较 好 的 成 效 。 为 了 提升 生产 效率 和 管理 透 
明度 ,提高 质量 、 标 准 化 管理 水 平 ,2013 年 12 月 
与 浙江 为 太 科 技 有 限 公司 合作 ,投入 150 多 万 元 
导 人 了 制造 物 联 系统 平台 ,利用 专业 化 、 标 准 化 和 
高 水 准 的 制造 物 联系 统 平台 及 解决 方案 ,将 企业 
信息 化 延伸 至 生产 车 间 ,直达 最 底层 的 生产 设备 、 
设施 ,从 而 构建 起 数字 化 透明 工厂 ,持续 提升 企业 
的 生产 能 力 。 

浙江 明 新 风机 有 限 公司 “年 产 万 台 冷 却 专用 轴 
流风 机 ” 技 改 项 目 于 2012 年 10 月 开始 ,2014 年 12 
月 完成 ,项 目 总 投入 6 000 万 元 ,由 上 眶 经 信和 局 发 文 
立项 。 项 目 总 用 地 面积 8 360m ,建筑 面积 13 000 
m 。 该 项 目 主要 建设 内 容 及 规模 :主要 采用 先进 的 
设计 软件 和 中 空 机 翼 叶 片 设 计 技 术 或 工艺 ,引进 具 
有 国内 外 先进 水 平 的 生产 和 检测 设备 ,购置 数控 机 
REJI EEN ARRE EEN RAEV 
密 测 量 仪 .计算 机 及 应 用 软件 等 设备 。 项 目 建 成 后 
形成 年 产 万 台 冷 却 专用 轴 流 风机 的 生产 能 力 ,产品 
具有 高 效 、 节 能 . 降 品 等 特点 ,实现 销售 收入 10 000 
万 元 .利税 2 150 万 元 。 

青岛 风机 厂 有 限 公司 于 2013 年 新 建 厂房 一 
栋 , 占 地 面积 5 700m’, 2014469 月 份 通过 竣工 验 
收 和 生产 环境 环保 评估 ,并 投入 使 用 ,新 建成 的 生 
产 车 间作 为 与 日 本 大 西 株式 会 社 合 作 生 产 船 用 通 
风机 的 生产 场地 。 公 司 通过 引进 日 本 大 西 株式 会 
社 先进 的 生产 技术 ,学 习 国 际 先 进 的 管理 和 生产 模 
式 ,从 而 带动 企业 其 他 产品 技术 质量 的 提高 。 

山东 安 烨 环境 科技 有 限 公 司 投资 300 万 元 的 
总 装 车 间 于 2014 年 8 月 竣工 投产 ,投资 175 万 元 


行业 概况 


的 风机 系统 试验 室 (多 功能 风机 性 能 测试 中 心 ) 已 
交付 使 用 ,投资 32 万 元 新 增 两 条 屋顶 风机 部 件 预 
装 生 产 线 已 投产 ,投资 132 万 元 的 数控 旋 压 机 已 调 
试 完 毕 投 和 使用。 技术 改造 对 公司 的 产品 结构 调 
整 质量 控制 \ 提 高 产能 起 到 积极 的 作用 。 

西安 交大 流体 压缩 国家 工程 中 心 咸阳 风机 厂 
自 筹 资金 140 万 元 ,完成 了 机 器 人 焊接 数控 工装 联 
合 夹具 和 隧道 专用 对 旋 通风 机 降 虹 技术 改造 ,已 投 
入 使 用 。 : 

2014 年 ,包头 市 新 爱 科 风机 制造 有 限 责任 公 
司 投资 32 万 元 更 换 天 然 气 锅炉 ; 接 通天 然 气管 道 ， 
并 已 通过 市 消防 支队 消防 验收 、 市 环境 保护 局 项 目 
环境 保护 验收 .包头 市 安 监 局 项 目 “ 三 同时 ”验收 和 
公司 安全 生产 标准 化 文件 验收 。 

甘肃 省 白银 风机 广 有 限 责 任 公 司 工 程 技术 研 
究 中 心 建设 初 具 规 模 , A 2013 年 年 底 项 目 确定 以 
来 ,当前 投资 30 万 元 完成 了 JR3 - 500/400 井 式 回 
火 / 退 火电 阻 炉 建 设 , 可 对 4m 内 铸件 , 钢 结构 、 风 机 


”叶轮 进行 热处理 ,满足 了 大 风机 、 特 种 风机 以 及 鼓 


风机 加 工 工艺 要 求 ,还 购置 4m 旋 压 机 1 台 , 现 已 试 
运行 ,提高 了 加 工 能 力 。 另 外 ,工程 技术 中 心 建设 
还 包括 通风 机 性 能 试验 和 运转 试验 自 ae 1 
套 , 总 投资 80 万 元 。 

2014 年 ,湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公司 自 筹 
和 银行 贷款 2 200 万 元 ,完成 了 高 效 大 流量 三 元 流 
离心 发 风机 生产 线 技术 改造 。 

”佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公 司 自 筹 资金 
628 万 元 ,完成 了 T35 轴 流 通风 机 系列 铝 风 叶 优化 
设计 、MTF 轴 流 式 消 防 排 烟 风机 系列 铝 风 叶 优化 设 
计 两 种 产品 的 技术 改造 。 

六 、 企 业经 营 管理 及 改革 

2014 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 全 面 
开展 现代 化 企业 管理 ,通过 导入 现代 化 管理 理念 和 
方法 、 调 整 组 织 架构 ,梳理 管理 制度 和 流程 .从 严 绩 
效 考 核 ,提升 企业 管理 水 平和 经 营业 绩 , 突破 发 展 


瓶颈 ,实现 发 展 目标 。 集 团 成 立 了 战略 管理 委员 


会 ,在 国际 知名 咨询 公司 的 帮助 下 ,运用 先进 的 战 
略 规划 理念 和 方法 ,全 方位 推进 企业 战略 管理 。 年 
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内 陆续 开展 了 市 场 分 析 、 内 外 部 调研 、 对 标 研 究 、 研 
讨 培训 等 一 系列 工作 ,全 面 编制 、 修 订 和 完善 了 
(2020 年 集团 公司 发 展 战略 规划 》 等 各 类 规划 文 
件 。 为 推进 组 织 机 构 调整 和 管理 流程 再 造 , 确 保 企 
业 高 效 运行 ,2014 年 年 初 ,集团 以 提升 企业 运行 效 
率 为 目标 ,对 集团 内 组 织 机 构 进行 了 适时 调整 ,将 
透 平 公司 纳入 集团 直接 管理 体系 ,在 集团 层面 设立 
7 个 管理 职能 中 心 4 个 事业 部 ,并 调整 和 理 顺 了 部 
分 职能 部 门 的 职能 范围 ,搭建 起 适合 企业 自身 特 
点 ,适应 市 场 发 展 形势 需求 ,管理 有 效 、 协 调 有 序 、 
控制 有 力 的 集团 组 织 体系 ,保证 企业 高 效 运行 。 
2014 年 ,集团 系统 引入 项 目 管理 机 制 ,将 一 般 工作 
项 目 和 产品 项 自 纳 入 项 目 管理 范畴 ,探索 实施 项 目 
经 理 负责 制 ,制定 了 集团 工作 项 目 管理 制度 和 集团 
产品 项 目 管理 制度 ,用 系统 .完整 的 流程 和 方法 规 
范 管理 企业 的 各 项 经 营 活动 ,按照 先进 的 项 目 管 理 
模式 推进 合同 执行 。 在 深化 企业 改革 、 加 快 生产 性 
服务 业 发 展 进程 中 ,以 国家 新 一 轮 振 兴 东 北 老 工业 
基地 为 契机 ,集团 结合 市 场 竞争 情况 和 行业 发 展 特 
点 ,以 全 面 提升 企业 竞争 力 为 宗旨 ,制定 了 企业 改 
革 发 展 规划 ,深入 推进 企业 体制 机 制 改革 和 经 营 战 
略 转 型 ,其 中 重点 是 发 展 生产 性 服务 业 ,使 其 成 为 
企业 新 的 利润 增长 点 。 为 提升 企业 信息 化 水 平 , 实 
现 财务 业务 一 体 化 目标 ,2014 年 年 初 ,集团 启动 了 
ERP 优化 升级 项 目 , 并 作为 年 度 重 点 工作 来 抓 。 由 
集团 领导 挂帅 ,成 立 了 专业 项 目 团 队 , 按 照 集团 信 
息 化 建设 总 体 部 署 和 要 求 ,明确 各 业务 组 工作 职 
责 , 制 定 了 项 目 章程 及 相关 考核 制度 , 与 相关 业务 
部 门 签订 项 目 实施 责任 状 ;完成 了 项 目 蓝 图 规划 、 
软件 模块 配置 和 硬件 建设 方案 ,实现 了 人 力 资源 系 
统 模块 的 上 线 运行 。 集 团 围 绕 “ 消除 一 切 浪费 ”, 注 
重 持续 改善 ,整合 精益 生产 和 精益 供应 链 管理 任务 
和 资源 ,在 全 集团 范围 内 开展 了 “ 反 浪 费 、 降 成 本 、 
增 效益 ”活动 ,发 动 全 员 查 找 浪费 源 , 号 召 全 体 员 工 
从 一 点 一 滴 做 起 ,为 企业 增加 效益 做 贡献 。 集 团 成 
立 了 20 个 工作 小 组 ,下 达 降 成 本 、 增 效益 指标 和 盘 
活 资 金 指标 ,由 集团 领导 分 工 负 责 , 加快 各 项 工作 


措施 的 落实 。 为 整合 集团 资源 ,完善 集中 采购 模 © 
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式 ,2014 年 年 初 ,集团 成 立 了 物流 中 心 ,建立 了 主 
要 物资 集中 采 供 模式 ,完成 了 集团 一 体 化 物资 采购 
管控 体系 建设 。 日 常 工作 中 ,除了 继续 坚持 招标 采 
购 .签订 框架 协议 外 ,还 充分 利用 集团 优势 ,打出 降 
低 价格 .控制 库存 ,减少 资金 占用 的 组 合 拳 , 进 一 步 
降低 采购 成 本 。 | _ 

2014 年 ,上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 与 北大 纵横 
咨询 公司 进行 管理 咨询 合作 ,根据 企业 实际 情况 ， 
进行 了 较 大 规模 的 调整 ,机 构 设 置 由 原来 的 22 个 
调整 为 12 个 。 公 司 对 流程 进行 较 大 范围 的 修正 ， 
从 而 缩短 管理 流程 ,提高 工作 效率 ;新 增 经 营 管理 
中 心 ; 全 方位 监控 企业 运行 情况 ,降低 了 企业 运营 
成 本 。 公 司 根据 圭 海 电气 的 发 展 战略 ,确立 了 构建 
“科技 高 端的 上 鼓 、 优 质 规范 的 上 鼓 、 整 洁 和 谐 的 上 
鼓 ”的 战略 定位 。 转 变 企业 的 经 营 模 式 :由 原来 的 
“单一 制造 ”向 “制造 + 服务 ”转变 ,通过 服务 业 的 
延伸 ,向 用 户 提供 设计 、 制 造 、 安 装 、 调 试 .维修 、 保 
Fi SEM .故障 诊断 等 一 条 龙 式 的 服务 。 上 喜 
新 疆 “4S” 店 9 月 28 日 在 新 疆 昌 吉 正 式 成 立成 为 
风机 行业 中 首 家 引进 “4S” 店 模式 的 企业 。 转 变 商 
业 模 式 :坚持 “两 头 在 内 ,中 间 在 外 ”, 低 端 加 工 均 由 
外 协 配 套 来 解决 ,将 重心 集中 在 营销 ,设计 、 研 发 、 
试验 、 高 附加 值 零 部 件 加 工 、 主 关键 部 套 加 工 和 总 
装 试车 ,提升 高 端 制造 能 力 和 水 平 。 

江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 
年 年 初 对 集团 所 属 八 大 公司 按 市 场 化 运作 进行 内 
部 经 济 核 算 , 对 鼓风机 公司 、 压 缩 机 公司 .国际 贸易 
公司 的 销售 收入 界定 .销售 价格 ,销售 成 本 、 期 间 费 
用 一 一 进行 明确 ,这 不 仅 为 集团 公司 的 业绩 考核 提 
供 支 撑 , 也 可 以 更 清晰 、 更 完整 地 了 解 集团 各 经 济 
实体 的 经 营 情况 。 一 年 来 ,各 分 公司 “自主 经 营 、 目 
主管 理 .独立 核算 .自负 盈亏 ”的 经 营 机 制 运 行 展 
好 。 物 资 管理 坚持 “同等 价格 比 质量 ,同等 质量 比 
价格 ,最 大 限度 为 公司 节约 成 本 ”的 工作 原则 。 根 
据 原材料 (板材 .铸造 生铁 .锻造 钢锭 ) 价 格 连 续 下 
跌 的 情况 ,积极 与 供 方 进行 价格 下 浮 治 谈 ,严格 控 
制 采购 成 本 , 核 价 部 参与 各 分 公司 新 供 方 开 发 、 组 
织 考察 .试用 .评审 ,对 新 供 方 的 开发 试用 及 转 为 


合格 供 方 的 流程 中 符合 规定 程序 的 予以 支持 ,增强 
二 级 单位 的 自主 管理 职能 ,做 好 服务 工作 ,对 老 供 
方 的 评审 过 程 进 行 监督 。 对 各 分 公司 同类 物资 的 
供 方 资源 进行 集中 整合 ,集中 对 同类 物资 的 供 方 开 
展 优胜 劣 汰 ,确保 各 个 分 公司 采购 流程 的 正常 运 
行 。 对 同时 在 几 个 分 公司 都 有 供 货 的 供 方 , 核 价 部 
集中 监督 协调、 管理, 保证 对 供 方 评价 的 客观 性 。 
信息 化 管理 方面 ,策划 鼓风机 公司 图 文档 系统 PDM 


的 整体 解决 方案 , 当前 系统 使 用 正常 ;对 计算 机 及 


外 设 等 固定 资产 实行 二 级 管理 ;不 断 完善 办 公 OA 
系统 ,实现 知识 和 制度 共享 .无 纸 化 办 公 。 

浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 健全 各 项 规章 制 
度 ,进一步 提高 规范 化 运作 水 平 ,并 继续 加 大 对 规 
章 制度 的 管理 ,结合 公司 实际 ,在 原 有 制度 的 基础 
上 ,不 断 进 行 改进 和 完善 。2014 年 发 布 车 间 考 勤 
管理 制度 ,并 对 制度 落实 情况 进行 追踪 ,取得 了 一 
定 的 成 效 。2014 年 ,公司 严格 执行 周 例会 制度 , 建 
立 追 踪 事 项 ,以 了 解 工作 进展 情况 ,形成 及 时 汇报 
机 制 。 公 司 于 2014 年 12 月 31 日 正式 挂牌 上 市 ， 
金盾 股份 证 券 代码 为 300411。 在 深交 所 首次 公开 
BAT A 股 2 000 万 股 ,全 部 为 新 股 , 其 中 网 下 发 行 
200 万 股 ,网 上 发 行 量 为 1800 万 股 ,本 次 发 行 ,公司 
募集 资金 总 额 为 2. 56 亿 元 。 发 行 股票 为 企业 提供 
了 资金 支持 ,并 将 以 本 次 股票 发 行 上 市 为 契机 ,加 
快 对 优秀 人 才 尤 其 是 专业 技术 人 才 和 管理 人 才 的 
激励 和 培养 。 

成 都 电力 机 械 三 加 快 完善 大 客户 平台 信息 化 
建设 ,初步 形成 “4S 店 ” 的 服务 模式 ,实现 产品 全 生 
命 周 期 的 跟踪 、 诊 断 .评估 、 维 护 和 检修 ,借助 于 状 
态 检 和 修 ,通过 专业 ,快捷 和 热诚 的 服务 ,赢得 顾客 的 
信赖 ,为 顾客 创造 价值 的 同时 ,为 企业 创造 持续 稳 
证 的 利润 增长 点 。 工 厂 巨大 风机 的 保有 量 在 未 来 
几 年 将 陆续 地 进入 大 修 期 ;超过 了 基建 市 场 的 含 金 
量 。 通 过 产业 链 向 服务 的 延伸 以 及 生产 制造 型 企 
业 问 服务 制造 型 企业 的 转型 ,打造 完善 的 售后 服务 
体系 ,建立 标准 化 的 作业 流程 ,用 “专业 .快捷 和 热 
诚 树立 工厂 服务 的 品牌 形象 。 工 厂 在 完成 对 TLT 
的 并 购 以 后 ,打开 了 工厂 国际 化 战略 的 通道 ,TLT 
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尖端 科技 的 优势 与 成 都 电力 机 械 厂 制造 的 成 本 优 
势 相 结合 ,形成 独一无二 的 竞争 优势 。 国 际 化 战略 
不 仅 是 电 建 集团 的 要 求 ,更 是 工厂 路 越 式 发 展 的 战 
略 规划 。 做 好 TLT 与 CPMW 的 整合 工作 ,成 立 技 
AR 市场、 供应 链 对 接 小 组 ,确保 并 购 后 TLT .CPMW 
稳定 健康 的 发 展 ,为 海外 扩张 、 海 外 并 购 创 造 有 利 
条 件 , 为 行业 集团 的 发 展 葛 定 基 础 。 

HAS ARR AREA A Ma AF, 
强化 质量 .安全 管理 ,做 好 质量 提升 与 安全 的 管控 。 
中坚 持 安全 教育 , 筑 牢 安全 思想 意识 防线 。 公 司 成 
立 了 由 经 理 任 组 长 的 公司 安全 生产 领导 小 组 , 进 一 
步 抓 好 安全 生产 工作 。 认真 贯彻 执行 《全 省 监狱 系 
统 实行 党 政 领 导 干 部 安全 生产 一 岗 双 责 制 度 实施 
意见 》 和 《甘肃 省 监狱 消防 安全 管理 规定 》, 切 实 加 
强 安全 生产 管理 。 以 省 局 举办 的 安全 生产 管理 培 
训 班 为 起 点 ,加 强 安 全 生产 培训 工作 ;认真 落实 “三 
级 ”安全 教育 ,并 对 管理 层 ( 公 司 经 理 至 车 间 班 组 
长 ) 进 行 了 不 同 层 次 的 安全 生产 培训 。 凶 公司 建立 
了 标准 化 安全 管理 制度 ,规范 安全 工作 ,坚持 以 制 
SPARS. Ean MRS ARR BAVA 
防 机 构 的 专业 监督 管理 ,切实 加 大 安全 生产 监督 检 
查 力度 ;公司 从 2012 年 开始 ,根据 《冶金 等 工 贸 企 
业 安 全 生产 标准 化 基本 规范 评分 细则 》 要 素 要 求 ， 
建立 安全 生产 标准 化 体系 ,采用 PDCA 动态 循环 的 
管理 模式 ,以 公司 自我 管理 为 主 ,建立 起 自我 约束 、 
持续 改进 的 安全 生产 管理 长 效 机 制 。 经 过 两 年 的 
努力 ,通过 了 安 监 部 门 的 审核 和 评审 ,白银 市 安全 
生产 监督 管理 局 于 2014 年 5 月 底 颁 发 “安全 生产 
标准 化 三 级 企业 ( 机械) “证书 ,标志 着 公司 圆满 完 
成 了 安全 生产 标准 化 的 认证 工作 。 色 不 断 加 强 安 
全 生产 应 急 处 置 专业 队伍 建设 ,提高 安全 生产 事故 
应 急 处 置 的 能 力 。 定 期 开展 全 员 应 急救 援 演练 , 切 
实 提高 各 类 人 员 的 防范 和 自救 能 力 ;2014 年 6 月 
“安全 月 "期 间 ,开展 了 多 项 安全 演练 ,包括 消防 灭 
k GFR ARR GREE AASB 
全 员 参 加 。 此 次 演练 提高 了 全 体 职工 的 安全 生产 
意识 和 应 急救 援 能 力 ,公司 的 生产 安全 实力 得 到 进 
一 步 提 升 。 岂 增加 安全 投资 ,提升 安全 保障 能 力 。 
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多 年 来 ,公司 按 规 定 足 量 提取 生产 安全 基金 ,专款 
专用 ,不 断 投入 到 改善 安全 基础 设施 建设 及 劳动 安 
全 防护 中 ;开展 了 3 个 百 日 安 全 竞赛 活动 ,发 放 质 
量 安全 奖 12. 84 万 元 ,2012 年 以 来 共 提 取 和 使 用 安 
全 生产 专项 基金 69.4 万 元 。 公 司 完 善 了 安全 警示 
标识 ,畅通 安全 通道 ,按期 灌 装 更 新 灭火 器 ,对 车 间 
人 员 配 齐 安全 帽 防 砸 鞋 \ 护 目镜 等 劳动 防护 用 品 ， 
科室 管理 人 员 也 都 配 齐 安全 帽 ， u 
应 用 尽 用 。 

2014 年 ， 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 任 公司 
进行 了 组 织 结构 调整 ,通过 部 门 职能 职责 的 合并 ， 
缩减 了 10 个 二 级 管理 部 门 ,有 效 缩短 了 管理 流程 。 
同时 ,全 年 通过 引进 、 优 化 ,调整 中 层 管理 人 员 等 ， 
真正 实现 了 人 员 能 进 能 出 干部 能 上 能 二 ,人力 资 
源 管理 更 加 科学 灵活, 有效。 成 飞 风 电 公 司 成 功 
改制 为 股份 制 企业 ,为 在 新 三 板 挂牌 交易 及 后 续 在 
证 券 主 板 市 场 上 市 创造 了 有 利 条 件 。 . 

长 沙 鼓 风机 三 有 限 责任 公司 在 完成 股改 重组 
后 , 现 有 的 管理 体系 和 模式 、 企 业 的 管理 秩序 均 受 
到 一 定 影响 ,公司 从 整合 管理 职能 .完善 管理 体系 、 
提高 管理 绩效 等 多 方面 采取 措施 加 以 改进 。 重 点 
推进 三 个 工程 建设 :中 核心 工程 建设 一 一 开展 党 的 
群众 路 线 教育 实践 活动 ;加 强 企业 党 组 织 建 设 和 党 
员 干 部 队伍 的 作风 建设 ,增强 企业 凝聚 力 和 向 心 
力 。@ 素 质 工 程 建设 一 一 以 人 为 本 ,强化 职业 道德 
教育 和 素质 工程 建设 ,提高 企业 管理 水 平和 员工 队 
伍 整 体 素 质 。@ 温 暖 工程 建设 一 一 发 挥 组 织 优势 ， 
丰富 企业 文化 ;营造 和 谐 氛 围 ; 做 好 员工 思想 政治 
工作 ,给 予 精神 温暖 ;关注 员工 利益 ,为 他 们 解难 救 
A ,给 予 生活 温暖 。 在 调整 管理 机 构 设 置 、 优 化 管 
理 流程 和 职能 的 基础 上 ,重新 修订 和 完善 《企业 管 
理 制 度 》 和 《员工 守则 》 等 规章 制度 ,进一步 明确 各 
部 门 及 员工 的 岗位 职责 和 考核 细则 ,通过 提升 管理 
绩效 来 规范 和 强化 公司 的 基础 管理 工作 ;修订 《 员 
工 手 册 》, 启动 关键 管理 岗位 的 评价 ;学 习 探索 薪酬 
体系 改革 的 路 径 、 思 路 和 方法 。 实 行 成 本 管控 ;年 
初 制定 成 本 控制 方案 , 设 定 六 大 成 本 控制 项 目 , 将 
分 解 指标 和 考核 措施 具体 明确 到 各 责任 部 门 ,并 通 
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过 检查 考核 与 激励 机 制 相 结合 的 办 法 来 保证 成 本 
控制 实效 。 公 司 2014 年 继续 实行 经 营 班子 月 度 重 
点 工作 计划 评审 制度 ,对 高 管 实行 目标 管理 量化 考 
核 ,将 经 营 目标 与 阶段 性 重点 工作 按 月 进行 分 解 落 
实 ;对 中 层 干 部 推行 KPI 绩效 考核 制度 ,促进 整体 
管理 绩效 和 执行 力 的 提升 ;对 现 有 的 承包 经 营 模式 
进行 完善 ,以 精品 分 公司 “事业 部 ”形式 为 样板 ,对 
其 他 分 厂 形成 示范 效应 。 公 司 经 理 班子 忠实 履行 
职责 ,积极 推进 企业 的 稳健 发 展 :经 理 层 组 织 多 辊 
次 大 范围 的 调研 和 讨论 ,完成 了 产业 发 展 规划 网 
要 的 编制 , 董事 会 对 规划 进行 分 析 和 确认 。2014 
年 先后 完成 了 搬迁 新 建 项 目 可 人 研 报告 .立项 核准 、 
项 目 能 评 , 以 及 启动 项 目 投资 评审 等 ,有 序 推进 搬 
迁 新 建 工 作 的 展开 。 

临沂 市 风机 厂 经 过 股份 制 改造 ,2011 年 更 名 
为 山东 省 临风 鼓风机 有 限 公司 ,2013 年 11 月 经 省 
政府 批准 启用 山东 临风 科技 股份 有 限 公司 ,于 2014 
年 7 月 正式 运行 。 

”七 .企业 节能 、 降 耗 、 减 排 情况 

”沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 为 贯彻 国家 、 省 
市 关于 进一步 加 强 企业 节能 降 耗 工作 的 安排 部 署 
及 《沈阳 市 重点 用 能 企业 节能 管理 达标 活动 实施 方 
案 的 通知 》《2014 年 节能 监察 工作 安排 的 通知 》 等 
文件 精神 ,有 效 落实 2014 年 集团 公司 经 营 方针 , 努 
力 实 现 企业 确定 的 产值 目标 ,进一步 强化 能 源 管 
理 ,开展 节能 、 降 耗 . 减 排 工作 。 集 团 公 司 年 初 制定 
了 2014 年 节能 工作 计划 ,确定 了 2014 年 节能 工作 
目标 :万 元 产值 耗 能 低 于 0. 016t 标准 煤 (同比 下 降 
5% ) ,万 元 工业 增加 值 耗 能 低 于 0. 076t 标准 煤 ( 同 
Lt FRE 5% ) 。 通 过 采取 一 系列 的 节能 措施 , 方 能 
效果 显著 。2014 年 集团 万 元 产值 综合 能 耗 为 : 
0. O11 2t 标准 煤 , 同 比 下 降 17. 66% ,万 元 增加 值 能 
FEX :0. 063 3t 标 准 煤 ,同比 下 降 14.69%。 集 团 受 
到 了 省 .市 各 级 领导 的 肯定 和 好 评 , 荣 获 “ 沈 阳 市 节 
能 减 排 先进 企业 ”称号 ,“ 用 能 系统 节能 改造 ”获得 
沈阳 市 支持 重点 产业 发 展 专项 补助 资金 40 万 元 。 

成 都 电力 机 械 厂 依靠 技术 创新 ,推动 节能 减 排 
工作 ,加快 节能 减 排 ( 降 噪 ) 设备 技 改 工作 ,切实 用 


好 技术 改造 资金 ,使 节能 减 排 改 造 项 目 起 到 增 效 作 
Ho 工厂 投入 14 万 元 对 7m、4m 工业 炉 窒 及 台 和 车 
炉 进行 大 修 , 达 到 节能 的 和 目的。 为 了 改善 生产 区 域 
作业 环境 ,购置 了 采用 变频 技术 的 工业 大 吊扇 , 取 
代 高 耗 能 小 型 工业 风 届 ,在 单位 时 间 内 节能 效果 
ga. | | | 

DOE Be UAL Be Aa RAA AS AR Be A Fs iil , 
制定 了 车 间 费 用 定额 考核 方案 ;对 Q390C FAH] 
具 、 低 什 易 耗 品 等 物资 通过 更 换 供 方 或 直接 从 生产 
厂家 ,一 级 批发 商 进 货 , 使 采购 价格 有 较 大 幅度 下 
降 ; 抓 修 旧 利 废 ,减少 损失 浪费 ,对 长 期 积压 的 整 机 
标 件 箱 、 附 件 箱 箱 内 物资 的 处 理 组 织 召 开 专 题 会， 
并 在 装配 车 间 的 努力 下 ,完成 了 69 台 整 机 标 件 箱 、 
附件 箱 箱 内 物资 的 除 锈 和 返 库 。 同 时 ,在 技术 中 心 
和 相关 部 门 的 努力 下 ,对 部 分 露天 存放 的 库存 积压 
成 品 进行 了 解体 再 利用 ,减少 了 损失 浪费 ; 锦 焊 车 
间 针 对 一 些 风 机 型 号 小 .机 号 较 多 的 情况 ,进一步 
加 强 了 套 裁 下 料 和 边 角 余 料 的 利用 ,有 效 降 低 了 钢 
材 消 耗 ; 各 生产 车 间 还 通过 以 上 提 换 新 、 修 旧 利 废 等 
途径 严格 控制 低 值 易 耗 品 . 五 金工 具 、 刀 具 和 木材 
等 物资 的 消耗 ,节约 了 费用 。 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 紧 跟 国家 节 
能 号 召 , 开 发 了 高 效 节 能 产品 。 铸 造 结 构 多 级 离心 
或 风机 采用 CFD 软件 优化 设计 了 蜗 壳 .叶轮 型 线 ， 
降低 了 进 气 阻力 和 噪声 ,提高 了 工作 效率 ;设计 开 
发 了 双 油 室 飞 溅 式 润 请 系 统 和 大 面积 散热 铝 合 金 
油箱 ,可 有 效 降 低 油 温 ,轴承 润 谓 良好 , 提高 了 轴承 
的 使 用 寿命 ;开发 了 具有 自主 知识 产权 的 风机 监控 
系统 ,具有 目 动 校 验 、 工 作 状 态 实 时 监测 、 防 器 振 控 
制 等 功能 , 可 根据 实际 工 况 自动 调节 风机 风量 , 降 
低 了 能 量 损耗 ,与 国内 同类 型 多 级 离心 风机 相 比 ， 
节能 6. 6% ,节省 材料 2 100kg。 新 开发 ZG -290 B 
茨 鼓风机; 风机 流量 71 ~ 1$7m /min, 升 压 9.8 ~ 
98kPa, 在 高 压 下 不 需要 水 冷却 ,填补 了 公司 其 他 系 
列 风机 在 该 性 能 参数 范围 内 的 空 日 ,更 利于 用 户 选 
型 ;完善 了 ZG 系列 风机 ,提高 了 产品 的 通用 化 程 
度 ,便于 批量 生产 ,提高 了 效率 ,降低 了 成 本 。 新 型 
集 装 式 ZG - BOX 罗 茨 风机 机 组 采用 人 人 性 化 设计 ， 
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风机 机 组 的 起 停 、 保 护 .运行 情况 显示 日常 维护 等 
功能 都 集中 在 隔 声音 外 侧面 ,操作 ,运行 .维护 十 分 
方便 ;采用 多 项 新 技术 ,使 风机 的 运行 操作 、 维 护 不 
仅 可 在 章 外 完成 ,同时 省 去 院内 维护 空间 , 减 小 
了 外 形 斥 寸 ,而 且 降 低 了 噪声 ;新颖 的 设计 ,使 机 组 
安装 .搬运 、 拆 印 、 维 护 十 分 方便 ;可 根据 用 户 需要 ， 
PLC 控制 系统 .变频 调 速 \ 压 力 、 i Ee 
现 系统 的 智能 化 控制 。 

“ae 限 公 司 注重 社会 责任 ,以 绿色 
环保 为 己任 ,重视 开发 节能 、 降 耗 、 低 噪声 及 环保 型 
新 产品 。 公 司 开 发 的 烟叶 专用 烘 烤 风机 在 节约 馈 
合金 原料 的 同时 可 大 大 节约 用 电量 ;开发 生产 的 防 
疫 风机 填补 了 国内 军用 防疫 车 防疫 风机 空白 。 公 
司 于 2012 年 年 初 通过 了 浙江 省 清洁 生产 阶段 性 审 
核验 收 ,从 提高 产品 质量 、 降 低产 品 生产 成 本 、 加 强 
管理 降低 原材料 耗 用 ,减少 污染 物 排放 ,改善 工作 
环境 提高 企业 的 竞争 力 和 经 济 效 益 等 角度 出 发 ， 
真正 把 清洁 生产 审核 工作 落实 到 人 。2014 年 9 月 ， 
公司 通过 了 ISO 19001: 2008 ISO 14001: 2004 和 
GB/T 28001 一 2011 的 “三 合 一 ”体系 认证 复审 。 公 
RA 37 个 规格 型 号 通过 了 “中 国 节 能 产品 认证 ”， 
有 28 个 型 号 风机 通过 能 效 标识 备案 。 

2014 年 年 初 ,青岛 风机 厂 有 限 公 司 制定 了 区 
能 、 降 耗 减 排 目 标 ,计划 在 年 度 内 节省 原材料 1% ， 
降低 生产 用 水 1% ,降低 生产 用 电 1% 。 按 照 计划 
安排 ,在 全 公司 范围 内 掀起 节能 降 耗 的 活动 。 对 内 
部 各 高 耗 能 部 门 实行 定 月 度 用 电量 、 定 月 度 用 水 
量 , 并 成 立 节 能 降 耗 检查 小 组 ,对 没有 完成 定量 的 
部 门 实行 降低 奖金 的 做 法 ,切实 做 到 :设备 人 走 灯 
灭 、 较 长 时 间 不 操作 的 设备 关闭 电源 、 改 造 生 产 设 
备 的 空 载 用 电 负 载 等 措施 。 在 生产 用 水 方面 采取 
循环 用 水 , 非 生产 用 水 号 召 “ 节约 每 一 滴水 ”活动 ， 
更 换 按压 式 水 阀 。 在 采取 了 有 效 的 节能 措施 后 , 基 
本 达到 年 初 计划 的 要 求 ,各 项 考核 指标 用 电量 按 常 
年 平均 数 降低 0. 6% ,生产 用 水 量 降低 0. 8% , 原 材 
料 消耗 通过 改动 加 工 工 艺 后 ,部 分 原材料 ( 普 板 
3~5mm) 降低 消耗 0.45%, 劳动 生产 率 提 
高 0. 23% 。 
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“2014 年 ,山东 宏 烨 环境 科技 有 限 公 司 减 少 能 
耗 高 的 产品 生产 ;改进 生产 工艺 ,万 元 产值 综合 能 
耗 为 0. 006 2t 标准 煤 , 比 2013 年 下 降 4. 6% ,达到 
了 万 元 产值 综合 能 耗 降低 2% 的 预期 目标 。2014 
年 ,在 风机 生产 十 罕 出 全 铝 制 与 不 锈 钢 、 镀 锌 板 风 
机 制品 的 生产 ,加 强 了 过 程 中 的 表面 防护 ,由 原来 
的 喷 塑 或 部 分 涂 装 处 理 , 变 为 裸 表 , 提 高 了 产品 的 
外 观 质量 ;生产 工艺 中 取消 了 废气 污染 工序 ,使 风 
机 生产 油漆 排放 废气 减少 100% 。2014 年 8 月 , 公 
司 被 山东 省 TORR A HAS 节能 环保 示范 
企业 。 \ 

”入 .企业 人 力 资源 管理 情况 

2014 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 进 一 
PINT BBA ABUL. OPE FRR, 
按 培训 大 纲 确 认 本 年 度 的 培养 方案 ,并 如 期 组 织 实 
施 了 内 部 控制 与 精细 化 管理 .管理 沟通 、KT 问题 解 
决 法 ,全 年 完成 40 学 时 3 个 班次 的 220 人 次 参加 
了 培训 。 人 〇 项 县 管理 培训 。 依 据 不 局 的 培训 对 象 ， 
组 织 开 展 了 两 期 项 目 管理 培训 ,完成 24 学 时 、170 
人 次 培训 。@@ 新 员工 培训 。 完 成 2013 年 入 职 的 96 
名 员工 全 部 基础 专业 课程 (1 260 学 时 ) ,同时 按照 
培养 方案 组 织 完成 了 车 间 现 场 实习 (2 520 学 时 )、 
岗位 实习 两 个 模块 (180 学 时 ) ,并 顺利 完成 新 员工 
HE, XF 2014 年 新 人 职 的 新 员工 进行 了 分 层次 、 
分 类 别 .分 阶段 的 培训 ,将 入 职 的 100 余 名 新 员工 
分 成 控制 .服务 .研发 设计 、 技 术 、 泵 类 往复 机 类 6 
个 模块 ,针对 不 同 专业 展开 不 同 内 容 的 培训 。 从 基 
础 理论 知识 (80 学 时 ) 到 分 类 别 的 专业 模块 塔 训 
(344 学 时 ) ,扩展 到 现场 实习 (430 学 时 ) ,以 及 进 
行为 期 半年 的 岗位 练兵 ,进一步 扩展 了 新 员工 培训 
的 内 容 ,强化 了 培训 的 针对 性 。 罗 技术 人 员 培 训 。 
按照 年 初 制定 的 方案 ,将 2013 年 的 培训 资料 进行 
汇总 ,形成 档案 ;对 工艺 人 员 培 训 课 程 进行 充分 调 
Bt ,并 按 计划 开课 , 采取 内 外 部 授课 教师 相 结合 
方式 ,每 次 培训 均 有 反馈 ,以 期 保证 培训 效果 ;为 了 
更 好 地 填补 2014 年 及 之 前 新 和 人 职 的 设计 、 研 发 人 
员 的 专业 基础 课程 内 容 , 对 近 150 名 员工 开展 了 为 
期 两 个 月 的 交大 专业 课程 (344 学 时 ) ,主要 从 离心 
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压缩 机 设计 原理 流体 力学 .工程 热力 学 、 传 热学 、 
轴 流 压缩 机 .汽轮机 等 企业 产品 相关 方面 进行 系 
统 全面 的 培训 。 怨 技能 培训 。 按 计划 对 新 招聘 的 
83 名 技能 工人 进行 80 学 时 的 机 械 理 论 培训 和 135 
学 时 的 技能 培训 ,同时 还 对 焊工 进行 215 学 时 的 技 
能 操作 培训 ;杨建华 技能 大 师 工 作 室 通 过 对 基层 单 
位 的 走访 、 调 研 等 多 种 形式 ,拟定 了 针对 高 级 技师 
以 上 人 员 开 展 专业 理论 知识 的 培训 ,由 工作 室 牵 头 
组 织 了 全 集团 6 名 设计 、 工 艺 理 论 方面 的 专家 、 骨 
干 对 40 多 名 技师 以 上 级 别 的 高 技能 人 才 开 展 40 
学 时 的 培训 ,培训 结束 后 进行 了 跟踪 和 反馈 ;为 了 
提升 全 集团 近年 人 职 的 机 加 工人 员 的 专业 基本 知 
识 , 在 2013 年 的 基础 上 再 次 组 织 了 机 械 基 础 与 机 
械 制 图 培训 班 ,共有 35 名 学 员 利 用 业余 时 间 参 加 
为 期 90 学 时 的 培训 课程 ,考核 达到 了 要 求 的 标准 ， 
同时 也 具备 了 转正 定 级 的 资格 ;按照 鉴定 所 管理 规 
定理 顺 审 批 流程 ,对 近 百 名 符合 要 求 的 人 员 办 理 了 
审批 手续 ,维护 了 集团 技能 工人 资格 。 人 @ 管 理 人 员 
培训 。 按 年 度 培训 计划 组 织 第 一 期 办 公 软 件 培训 ， 
26 名 学 员 参 加 3 学 时 的 培训 ,预期 效果 很 好 。(O 营 
销 人 员 培 训 。 按 照 年 初 计划 及 销售 人 员 实施 培养 
实施 方案 的 要 求 ,针对 不 同 层次 的 营销 人 员 开 展 多 
角度 的 培训 ,针对 60 名 销售 专员 开展 了 16 学 时 的 
销售 沟通 技巧 培训 ,并 对 全 集团 90 名 营销 人 员 开 
ET 16 学 时 的 项 目 型 营销 管理 培训 。@ 体 系 类 培 
训 。 环 境 管 理 关键 岗位 作业 人 员 培 训 , 聘 请 8 位 内 
部 教师 分 12 场次 2 学 时 授课 ,13 个 环境 管理 关键 
岗位 的 118 人 参加 ;测量 过 程 业 务 培训 ,对 30 多 个 
测量 体系 相关 部 门 领导 、 技 术 人 员 和 专 、 兼 职 计量 
员 共 61 人 进行 了 3 学 时 的 培训 ;保密 专业 培训 ,对 
集团 中 层 及 以 上 干部 、 全 体 涉 密 人 员 共 64 人 进行 
了 2 学 时 的 培训 ;全 员 安 全 生产 知识 培训 ,对 集团 
公司 统一 部 属 ,集团 本 部 各 部 门 、 各 子 公司 安排 组 
织 学 习 , 培 训 学 时 最 少 2 学 时 ;进行 各 类 质量 体系 
培训 ,并 配合 相关 单位 进行 了 体系 验收 。 包 对 外 培 
训 。 全 年 完成 了 合同 期 内 、 外 的 75 家 用 户 的 465 
大 次 培训 ;同时 还 完成 了 赴 哈 萨克斯 坦 用 户 现 场 培 
训 的 任务 ;完成 了 大 连理 工大 学 西安 交通 大 学 A 


阳 理工 大 学 等 15 家 院 校 的 587 人 次 的 参观 实习 工 
作 。@ 其 他 培训 。 按 照 工作 流程 合理 审批 外 培 ; 按 
要 求 完成 了 转岗 ,转正 定 级 的 培训 工作 。 
江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股 份 有 限 公 司 根据 
公司 整体 用 人 安排 ,合理 配置 各 岗位 人 员 ,完成 了 
新 老 管 理 层 的 平稳 交接 。2014 年 共 参 加 招聘 会 近 
80 场 ,接收 简历 近 1 000 份 ,面试 约 600 人 , 录用 
360 人 。 截 至 2014 年 12 月 底 ,集团 技术 及 研发 人 
员 占 员 工 总 数 的 19. 41% ,硕士 及 以 上 学 历 人 员 占 
员工 总 数 的 1. 97% ,本 科 及 大 专人 员 占 员工 总 数 的 
38.42% ,中 专 及 以 下 人 员 占 员工 总 数 的 59. 61% 
全 年 组 织 各 类 培训 近 50 场 ,培训 近 400 人 次 ,发 生 
培训 费用 31. 86 万 元 ;申报 高 级 职称 2 人 、 中 级 职 
称 5 人 .初级 职称 21 人。 对 普通 车 床 操作 工 进行 
了 高 级 工 鉴定 考试 ,有 31 人 获得 高 级 车 工 证 书 。 
刘 军 、 郑 晓 宗 被 评 为 “ 崇 川 区 科技 领军 人 才 ”, 各 获 
5 万 元 的 人 才 奖 励 。2014 年 ,公司 获得 南通 市 高 技 
能 人 才 培 养 奖励 6. 2 万 元 。 
四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 进一步 加 强人 力 次 
源 管理 , 根据 公司 生产 经 营 需要 ,先后 对 物资 采购 
部 、 储 运 部 和 销售 公司 的 中 层 干部 和 相关 岗位 人 员 
进行 了 调整 ,对 长 期 旷工 人 员 予 以 解除 劳动 合同 ， 
对 长 期 病 休 、 事 假 人 员 实 行 集中 统一 管理 。 同 时 ， 
还 进一步 加 强 了 职工 教育 培训 工作 ,全 年 针对 新 职 
工人 厂 教育 .特殊 工种 复审 及 重新 取证 、 质 量 检验 、 
装配 钳工 钻 孔 和 无 损 检测 等 共 组 织 各 类 培训 11 
次 ,培训 94 人 次 .360 学 时 ,提高 了 职工 的 业务 
水 平 。 \ | E 
浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 积极 开展 员工 培 
训 工作 ,不 断 提高 员工 素质 。2014 年 年 初 ,公司 举 
办 了 提升 企业 形象 的 礼仪 培训 ,使 员工 深入 了 解 了 
专业 的 商务 礼仪 规范 和 实用 性 常识 。7 月 份 举办 
的 “学 习 消 防 知识 “掌握 消防 技能 "安全 培训 与 演 
练 活动 , 积极 推进 了 公司 安全 工作 的 扎实 开展 。 
2014 年 ,多 渠道 开展 人 员 招聘 ,加 强人 才 引 进 及 培 
养 工作 。 公 司 一 方面 积极 配合 和 参与 上 眶 区 政府 
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组 织 的 “ 引 智 强 企 " 招 聘 活 动 , 另 一 方面 ,参与 地 区 


人 才 招 届 会 .网 络 招聘 、 校 园 招 聘 等 多 种 方式 的 


o 招聘 。 73 


浙江 明 新 风机 有 限 公司 认真 落实 安全 生产 责 
任 制 ,企业 与 车 间 班组 层 层 签订 安全 生产 责任 状 ， 
责任 明确 ,措施 落实 到 位 ,严格 实行 安全 生产 “一 票 
否决 制 "。 定 期 开展 安全 生产 教育 和 培训 ,职工 上 
岗 前 、 转 岗 后 实行 企业 车间、 班组 (岗位 ) = 
育 。 对 一 线 职工 职业 技能 进行 培训 教育 ,将 又 车 
工 .行车 工 . 电 工 .电焊 工 等 特殊 工种 及 高 级 技工 
送 专门 培训 学 校 学 习 和 实践 ,熟悉 操作 要 领 ,确保 
持 证 上 岗 ; 定 期 开展 劳动 竞赛 合理 化 建议 、 技 术 
比武 等 活动 。 认 真 开展 “安全 生产 月 ”活动 ,在 车 
间 、 办 公 楼 醒目 位 置 挂 安全 警 语 标识 ,张贴 “安全 
生产 ”和 “创建 平安 企业 ” 等 宣传 画 , 播 放 “ 安 全 发 
展 ,预防 为 主 ” 电 子 显示 屏 , 对 火灾 、 触 电 .机械 伤 
害 等 安全 事故 进行 现场 演习 。 通 过 开展 安全 生产 
领导 小 组 讨论 会 议 等 ,分 析 、 解 决 安全 生产 中 的 重 
大 问题 。 | 

甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责任 公司 加 强 了 职工 
管理 教育 工作 。 一 是 做 好 和 兰州 理工 大 学 的 互 帮 
互 学 活动 ,2014 年 接待 理工 大 学 22 名 学 生 到 公司 
进行 社会 实践 ,开展 多 方位 的 技术 交流 。 二 是 组 织 
职工 报名 参加 技能 技术 等 级 考试 ,以 取证 工作 为 契 
机 ,力求 提高 广大 员工 的 综合 素质 。 三 是 组 织 职工 
参加 由 白银 市 政府 主办 的 职工 职业 技术 大 赛 , 获 
得 机 械 加 工 第 一 名 、 第 二 名 及 焊工 组 优秀 奖 的 好 
成 绩 。 四 是 教育 引导 职工 爱 岗 敬业 ,增进 职工 对 
企业 的 认同 感 和 归属 感 。 每 个 月 到 各 车 间 召 开 职 
工大 会 一 次 ,传达 监狱 文件 精神 ,统一 职工 思想 ， 
倡导 职工 爱 厂 敬 业 、 遵 规 守 纪 ; 加 强 安全 教育 , 强 
化 自身 安全 防范 意识 ,从 多 个 方面 对 职工 进行 有 
效 的 教育 。 四 

[ 扎 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 刘 
ERAL) 
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2014 年 阀门 行业 概况 


一 生产 发 展 情况 

据 统计 ,2014 LAL dW ERMEER 
续 增长 ,规模 以 上 企业 (年 销售 收入 2 000 万 元 以 
上 的 企业 ) 共 计 1 750 家 ,资产 总 额 1 915 亿 元 , 同 
比 增长 8. 01% 。 生 产 阀 门 1 031 万 t, 同 比 增长 
0. 05% ,增幅 较 上 年 大 幅 回 落 。 实 现 主 营业 务 收 入 
2 577 亿 元 ,同比 增长 5. 66% ,增幅 较 上 年 回落 7 个 
百分点 ;实现 利润 总 额 183 亿 元 ， 同比 增长 4. 47% ， 
增幅 较 上 年 回落 8. 33 个 百分点 ;应 收 账 款 422 亿 
I; 同比 增长 6. 73% ;完成 出 口交 货 AE 371 ILI, g 
比 增长 5. 3% 。 
| _ 据 中 国 通用 机 械 工业 协会 阔 门 分 会 统计 ， 2014 
年 ,参加 统计 的 阀门 骨 寺 会 员 企业 有 127 家 , 共 完 
成 工业 总 产值 364. 58 亿 元 , 比 上 年 增长 2. 79% 。 

2014 年 ,阀门 分 会 127 家 骨干 会 员 企业 中 , 工 


业 总 产值 超过 5 亿 元 的 企业 有 25 家 。2014 年 阀门 
行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 1。 


表 1 2014 FA TETE AAE 20 名 企业 












苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 














I 211 412 
2 | 河南 通海 流体 设备 (集团 ) 有 限 公司 166 329 . 
3 | 远大 阀门 集团 有 限 公 司 162 018 
4 | 江苏 苏 盐 阀门 机 械 有 限 公 司 112 840 
5 | 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 107 723 
6 | 北京 市 阀门 总 厂 (集团 ) 有 限 公 司 101 185. 
7 | 浙江 盾 安 阀门 (集团 ) 有 限 公 司 83 625 
8 | LAR ae AB eT Se A A BR ZS A] 82 011 
9 | 大 众 阀门 集团 有 限 公司 79 340 
10 | FP BATT A BR Ze Bl 75 915 
il | 江南 阐 门 有 限 公司 75 837 
12 WAEL TARAK 75 611 
13 | 浙江 石化 阀门 有 限 公司 75 036 
14 | 兰州 高 压 阅 门 有 限 公司 74 113 


PEERAA THES Ran 72 505 





( 续 ) 







企业 名 称 







BSB RTA BR ZS ， 
上 海 开 维 襄 集 团 股 份 有 限 公 司 

| 伯 特 利 阀 门 集团 有 限 公 司 
恨 精 集团 有 限 公 司 

陕西 航天 有 泵 阀 科 技 集团 有 限 公司 


62 763 
60 104 


共计 实 


2014 年 ,阀门 分 会 127 家 骨干 会 员 企业 
现 主 营业 务 收 入 337. 61 亿 元 , 比 上 年 下 降 0.75% ; 
实现 利润 总 额 30.82 亿 元 , 比 上 年 增长 0.4% ;完成 
出 口交 货 值 44. 81 亿 元 ， 比 上 年 增长 0.79% , 2014 
年 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 表 2。 
表 2 2014 年 阅 门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 


序号 | 企业 名 称 pii 
of T (万 元 ) 
1 (apt pT TRE A BES wl 55 205 
2 | 河南 通海 流体 设备 (集团 ) 有 限 公司 | 41 402 
3 | 浙江 盾 安 阅 门 有 限 公司 16 935 
4 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 11 703 
5 | 江苏 苏 盐 阀 门 机 械 有 限 公 司 ”11 035 
.6 | 大 众 阀 门 集团 有 限 公司 .8 590 
7 | 上 海 开 维 训 集团 股份 有 限 公司 8 002 
8 | 中核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 7 574 
9 (EMATERA A 7 346 
10 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 6 543 
11 | 上 海山 科 阀 门 制造 有 限 公 司 6 411 
12 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 6 177 
13 | 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公 司 5 910 
14 | 河南 省 高 山 阀 门 有 限 公 司 5 871 
15 | 江南 阀门 有 限 公司 5 770 
16 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 5 753 
17 | 伯 特 利 阀门 集团 有 限 公司 5 055 
18 | 或 都 乘 风 阀 门 控股 集团 有 限 公 司 4 928 
19 | 陕西 航天 泵 阐 科 技 集团 有 限 公司 4 663 


上 海 科 科 闹 门 集团 有 限 公司 





二 ,科技 创新 及 技术 进步 情况 

技术 创新 是 企业 发 展 的 核心 ,阀门 行业 骨干 企 
业 在 技术 创新 方面 做 了 大 量 工作 。 

大 连 大 高 关门 股份 有 限 公 司 开发 了 大 量 核电 
阀门 新 产品 , 涵盖 核 一 级 、 核 二 级 、 核 三 级 阀门 ; 开 
发 的 长 输 管线 高 压 大 口径 全 焊接 阀门 及 LNG 超 低 
温 阀 门 已 大 量 供 货 ; 开发 的 超 ( 超 ) 临界 高 压 朴 水 
闪 \ 高 排 及 抽 汽 逆 止 闪 、 高 加 三 通 阀 和 石油 化 工 及 
ee Ce i et BR AARSE FAHA 
量 供 货 。 公 司 加 大 了 技术 改造 力度 ,购置 了 15 台 
全 数控 机 床 ,增加 了 全 自动 焊接 设备 ,新 增 10t 电 
液 锤 .操作 机 、 加 热 设备 , 增 加 产品 锻造 范围 , 阀 体 
公称 通 径 可 达 400mm。 公 司 对 试验 .检验 设备 进行 
了 大 幅度 的 更 新 改造 ,新 购置 试 压 设备 13 台 ( 套 )、 
检验 设备 38 台 ( 套 ) ,增加 了 一 条 热处理 线 , 可 对 公 
称 通 径 15 ~ 800mm 的 锻压 阀门 进行 试 压 , 对 各 种 
材料 进行 成 分 ,高温 力学 性 能 的 检验 ,对 高 /低温 阀 
门 高 压 阀门 产品 性 能 进行 检测 。 为 了 提升 公司 的 
管理 水 平 , 公 司 购 买 了 SAP 管理 程序 ,实现 无 纸 化 
办 公 , 流 程 明确 .产品 管理 可 跟踪 ,提高 了 工作 效率 
和 管理 水 平 。 为 了 提高 技术 开发 能 力 和 水 平 ,公司 
WET DEFORM 等 研发 软件 ,提高 了 研发 效率 、 质 
量 和 水 平 ,满足 产品 设计 和 需求 。 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 在 核电 站 用 
关键 阀门 样机 研发 方面 取得 重大 突破 ,多 次 填补 国 
内 空白 。 在 核燃料 真空 阅 及 浓缩 铀 生产 关键 阀门 
研发 方面 ,公司 的 高 真空 耐 压 阀 .电动 “手动 鱼雷 真 
空 闪电 动 /手动 转 简 真 空间 BASRA AS 
四 大 类 关键 阀门 已 基本 实现 国产 化 ,产品 总 体 性 能 
达到 或 超过 进口 产品 水 平 。 在 石油 化 工 领域 ,公司 
研发 的 渣 油 加 氧 处理 装置 高 压 临 氧 Y 型 截止 阀 . 乙 
烯 装置 高 漫 高 压 阀门 等 被 中 石化 组 织 的 国内 权威 
专家 鉴定 为 国际 先进 水 平 。 此 外 ,公司 研发 的 超 
( 超 ) 临界 火电 机 组 用 关键 阅 门 样机 通过 国产 化 
ile. ge si | i 
宣 达 实业 集团 有 限 公 司 加 大 科技 研发 投入 ,成 
立 了 浙江 省 重点 企业 研究 院 “ 宣 达 耐 腐蚀 特种 金属 
材料 研究 院 ” ,专注 于 前 脆性 、 基 础 性 研究 ,启动 5 


行业 概况 


个 应 用 基础 研究 项 目 、15 个 应 用 技术 开发 项 目 , 完 
成 60 项 以 上 自主 知识 产权 产品 的 开发 ,申报 专利 
RR 60 项 。 宣 达 集 团 着 力 新 材料 研究 和 产品 开 
发 ,到 2014 年 年 底 , 新 材料 产品 销售 收入 占 总 销售 
收入 的 20% ,特种 疾 门 产品 销售 收入 占 总 销售 收入 
的 40% ,常规 阀门 产品 销售 收入 占 总 销售 收入 的 
30% 。 宣 达 集 团 实现 了 以 特种 材料 研究 为 突破 , 以 
生产 耐 腐蚀 及 耐 高 温 等 特殊 工 沈 条 件 阀 门 为 主 的 
on cee 家 能 源 局 
织 的 “ 超 ( 超 ) 临 界 火电 机 组 关键 阐 门 国产 化 ”项 
共 完 成 7 台 样 机 的 研发 任务 ,包括 高 加 给 水 液 
AR 出 口 )、 电 
SMA O ZMR, ERARE F92 BARE 
FES S HE E R — Bc eb R M AR PEL 
HEAHEA. 2014 年 ,该 项 目 获得 河南 省 科技 进步 
奖 二 等 奖 ,多 数 样机 产品 已 经 应 用 于 江苏 南通 电厂 
和 河南 焦作 电厂 等 超 ( 超 ) 临界 火 电机 组 ,使 用 状况 
良好 。 公 司 获得 8 项 专利 ,包括 一 种 高 加 给 水 液 动 
三 通 阀 新 型 内 置 液压 人 、 一 种 节 流 型 疏 水 阀 、 一 种 
试 压 系 统 高 中 压 水 路 快 换 装置 .一 种 卡 短 式 对 开 环 
HERR .一 种 高 温 高 压 阀 门 用 组 合 填料 结构 、 一 
种 新 型 平行 双 曾 板 阐 阀 导 向 结构 、 内 缘 法 兰 连接 试 
压 工装 和 高 压 自 密封 端 盖 双 件 性 能 测试 方法 等 。 
江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 建成 了 江苏 省 核 
电 降 门 工 程 技术 研究 中 心 、 江 苏 省 企业 技术 中 心 、 
江苏 省 核电 阀门 重点 实验 室 、 国 家 级 博士 后 科研 工 
作 站 等 科技 创新 平台 ,先后 承担 了 国家 火炬 计划 项 
Al 项、 国家 成 果 转 化 项 目 1 项 国家 创新 基金 项 
目 工 项 以 及 省 成 果 转 化 项 目 2 项 ,开发 了 4 个 国家 
重点 新 产品 .34 个 江苏 省 高 新 技术 产品 ,获得 国家 
授权 专利 142 项 (其 中 发 明 专 利 7 项 ) ,获得 12 个 
省 市 级 科技 进步 奖 。 公 司 的 “ 蝶 球 ” 牌 商 标 被 国家 
商标 总 局 认定 为 "中 国 驰名 商标 ” ,技术 中 心 实验 室 
通过 了 CNAS 认证 。 公 司 充分 利用 产 学 研 合作 平 
台 ,应 用 新 技术 .新 材料 .新 工艺 ,开展 新 产品 的 研 
发 及 老 产品 的 更 新 换代 工作 ,不 断 优化 产品 结构 ， 
提高 产品 可 靠 性 ,降低 生产 成 本 。 公 司 还 多 渠道 地 
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引进 、 消 化 、 吸 收 国外 先进 产品 技术 , 积极 参与 高 端 
疼 门 国产 化 的 研发 工作 。 在 核电 阀门 产品 领域 , 公 
司 优势 地 位 突出 。 在 我 国 核电 工程 用 阀门 的 一 系 
列国 际 招标 中 ,获得 了 这 些 核 电工 程 已 招标 核 级 蝶 
阅 、 核 级 球阀 的 全 部 订单 ,实现 了 该 两 类 产品 的 全 
面 国产 化 。 受 国家 能 源 局 委托 研制 开发 的 “第 三 代 
核电 站 用 核 安全 级 蝶阀 等 系列 产品 进行 了 样机 技 
REE, 专家 组 一 致 认为 :江苏 神通 阀门 股份 有 限 
公司 研制 开发 的 “第 三 代 核 电站 用 核 安全 级 蝶阀 ” 
以 及 与 上 海 核 工程 研究 设计 院 联合 研制 开发 的 “第 
三 代 核 电站 用 核 安全 级 球阀 "和 “第 三 代 核电 站 用 
核 安全 级 气动 装置 ”等 产品 填补 了 国内 空白 ,并 达 
到 国外 同类 产品 先进 水 平 。 在 冶金 阅 门 产品 领域 ， 
公司 产品 主要 应 用 于 对 冶金 企业 具有 节能 、 减 排 及 
降 耗 效果 的 高 炉 煤 气 全 干 法 除尘 系统 .转炉 煤气 除 
尘 与 回收 系统 和 焦 炉 烟 气 除尘 系统 ,主要 产品 市 场 
占有 率 达 70% 以 上 。 公 司 开发 的 煤化 工 匣 刻 工 沈 
特种 阀门 在 神华 集团 .洛阳 石化 .烟台 万 华 等 工程 
项 目 中 得 到 了 成 功 应 用 ,开发 的 超 ( 超 ) 临 界 火电 站 
给 水 泵 汽轮机 排 汽 蝶阀 应 用 于 华能 电厂 、 大 唐 电 
厂 , 开 发 的 炙 车 专用 系列 阀门 为 中 集 集团 南通 公司 
的 集装箱 阅 门 实现 了 国产 化 ,开发 的 LNG SAB 
门 为 中 石化 山东 LNG 接收 站 的 阀门 实现 了 国 
产 化 。 | 
EWANARAF H 2010 年 10 月 长 输 管线 
48in( 1 200mm) 全 焊接 高 压 球阀 通过 国家 验收 后 ， 
该 类 产品 的 国产 化 取得 了 大 量 业绩 :在 西 气 东 输 三 
线 西 段 的 建设 中 ,国产 化 率 就 达到 近 50% ,在 西 气 
东 输 三 线 东 段 建设 中 国产 化 率 达到 100% ,产品 性 
能 及 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 。 进 口 产 品 的 报 
价 比 国产 化 前 下 降 50% ,在 国内 、 国 际 市场 的 竞争 
中 ,国产 化 产品 仍 能 保持 30% 的 价格 优势 ,为 国家 
重点 工程 建设 节约 了 大 量 投资 。 公 司 该 系列 产品 
的 国产 化 市 场 占有 率 约 60% ,为 企业 发 展 带 来 了 良 
好 的 经 济 效益 。 长 输 管线 大 口径 高 压 全 焊接 球 阀 
国产 化 项 目 不 同 于 以 往 产品 简单 的 仿制 ,在 其 研发 
的 过 程 中 产生 了 大 量 拥有 自主 知识 产权 的 专利 技 
术 , 培 养 了 一 批 专业 技术 人 才 , 提升 了 企业 的 装备 
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技术 水 平和 管理 水 平 ,产品 性 能 和 技术 指标 达到 其 
至 超越 国际 标准 。 公 司 充分 发 挥 已 有 的 技术 优势 ， 
人 研制 成 功 56in Class900 全 焊接 管线 球阀 ,为 今后 国 
家 建设 世界 最 大 口径 和 最 高 压力 输 气 管线 的 配套 
产品 莫 定 了 基础 。 os 

O 上海 电气 阀门 有 限 公司 完成 了 股权 结构 变更 ， 
中 方 收购 外 方 股权 取得 成 功 ,启动 了 技术 升级 改造 
项 目 “ 天 然 气 长 输 管道 关键 设备 国产 化 高 压 大 口径 
全 焊接 阀 体 管线 球阀 形成 批量 生产 能 力 ” 技 改 项 
目 。 公 司 投资 近 1 亿 元 扩充 场地 和 增添 设备 ,扩建 
生产 面积 约 5 000m? ,增加 大 吨位 起 重 设备 ,数控 加 
TPL ARER WE 60in (1 500mm) 阀门 压力 
试验 需要 的 4 600t 压力 试验 设备 .满足 60in 
(1 500mm) 阀门 焊接 需要 的 2G 位 置 罕 间 隙 热 丝 TI 
焊 设 备 ,实现 大 型 阀门 零件 的 自主 加 工 ,形成 高 压 
大 口径 全 焊接 阀 体 管线 球阀 批量 生产 能 力 。 

“ 哈 电 集团 哈尔滨 电站 和 阀门 有 限 公司 在 超 ( 超 ) 
临界 阀门 产品 研制 方面 取得 新 进展 ,自主 研发 的 超 
( 超 ) 临 界 火电 机 组 全 量 型 安全 阅 、 液 动 (电动 ) 三 
通 阀 、 抽 汽 逆 止 阀 . 主 蒸汽 电动 闸阀 .小 汽机 排 汽 电 
动 蝶阀 . 玖 水 阀 , 控 制 阀 等 七 大 类 共 17 个 品种 的 效 
门 样机 通过 了 国家 能 源 局 鉴定 。 公 司 成 为 国内 唯 
一 一 家 全 系列 ,全 品种 通过 国家 级 权威 鉴定 的 阀门 
企业 。 公 司 承 担 研 发 的 主 蒸汽 出 入 口 安 全 阀 、 泄 放 
阅 . 锅 炉 循 环 管 路 调节 阀 、 主 给 水 旁 路 调节 阀 .给 水 
泵 最 小 流量 阀 , 汽 机 高 压 供 汽 站 压力 调节 立 、 再 热 
器 路 水 调节 阀 七 大 类 共 8 个 品种 的 第 三 类 阀门 样 
机 通过 了 技术 鉴定 。 通 过 与 同行 业 对 标 ,从 材料 、 
重量 .成 本 多 个 方面 对 堵 阀 全 系列 产品 进行 优化 设 
计 , 取 得 了 显著 效果 。 公 司 完成 DN80 - CL150 全 
量 型 安全 阀 两 个 唱 种 的 优化 设计 ,解决 了 回 座 泄漏 
问题 ,节约 了 热 态 试验 及 维修 成 本 。 为 提高 超 ( 超 ) 
We FBT P= GE BO PERE, 对 两 类 阔 门 进行 了 优化 设 
计 , 完 成 4 个 品种 的 优化 。 

2014 年 ,上 海 开 维 喜 集团 股份 有 限 公司 完成 
了 股份 制 改制 。 集 团 公司 在 新 产品 开发 方面 成 绩 
突出 ,自主 研发 的 用 于 连续 重 整 装置 的 新 型 催化 剂 
耐 磨 球阀 、 用 于 延迟 焦化 装置 的 防 结 焦 球 阀 、 用 于 


油气 储 运 装置 的 强制 密封 球阀 ,用 于 加 氢 裂 化 装置 
的 高 压 轨道 球阀 和 用 于 LNG 装置 的 超低温 上 装 式 
球 闪 ,打破 了 国际 品牌 在 一 些 装 置 上 关键 阀门 的 八 
断 局 面 。 集 团 公 司 与 中 国 石化 燕山 分 公司 联合 开 
发 的 “S -ZORB 装置 关键 设备 的 研制 与 应 用 ”项 自 
荣获 中 国 石化 集团 科学 技术 进步 奖 二 等 奖 ;当前 在 
国内 拥有 19 套 成 熟 的 整套 产品 使 用 业绩 ,整体 技 
术 达 到 国际 先进 水 平 。2014 年 年 初 ,集团 公司 技 
术 中 心 由 区 技术 中 心 升级 为 上 海 市 企业 技术 中 心 。 
2014 年 7 月 ,集团 公司 煤化 工 .硅化 工 及 相关 工业 
用 钢 制 盘 阀 企业 标准 通过 了 全 国立 门 标准 化 技术 
委员 会 的 评审 。2014 年 8 月 ,改造 完成 了 全 国 首 个 
500m? 无 脂 洁净 阀门 装配 及 试验 车 间 并 投入 使 用 。 
2014 年 年 底 ,集团 公司 占 地 面积 6. 3 万 m*(95 HH) 
的 新 三 期 工程 项 目 投 和 运营。 上海 开 维 喜 集团 已 
具备 了 批量 生产 可 替代 进口 的 耐 磨 球阀 产品 的 生 
产 加 工 能 力 。 

三 ,行业 面临 的 形势 分 析 

我 国 阀门 行业 经 过 连续 10 余年 的 高 速 增长 ， 
已 经 站 在 了 全 球阀 门 制造 产量 第 一 的 高 位 。 但 随 
着 我 国 宏观 经 济 增 速 放 缓 ,这 种 连续 多 年 高 速 发 展 
的 状况 将 改变 。 

受 国内 经 济 增 速 放 缓 及 后 金融 危机 效应 影响 ， 
国内 外 普通 阅 门 市 场 需求 下 降 ,加 之 国内 阀门 行业 
长 期 处 于 无 序 低 价 竞争 状态 ,市 场 竞 争 趋 向 白 热 
化 。 同 时 ,由 于 企业 竞争 加 剧 , 立 门 行业 呈现 出 专 
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业 化 和 规模 化 并 存 的 竞争 模式 。 阀 门 行业 将 呈现 


两 极 化 特点 :一 般 通 用 阀门 的 竞争 将 更 加 激烈 ,高 


端 阅 门 国产 化 成 为 新 的 经 济 增长 点 。 当 前 ,高 端 闪 
门 国产 化 已 经 取得 了 一 定 成 绩 ,部 分 高 端 同门 国产 
化 得 到 用 户 的 广泛 认可 ,尤其 是 长 输 管线 阀门 超 
( 超 ) 临界 火电 阀门 和 核电 阀门 国产 化 将 进入 快速 
BRIA, = HAHA HH AIT 
企业 开辟 广阔 的 发 展 空间 。 

a NEPE INE 


发 展 方式 是 实现 可 持续 发 展 的 必由之路 ,产业 结构 


转型 升级 对 我 国 阀门 企业 来 说 已 迫在眉睫 。 今 后 


一 个 时 期 的 重点 工作 是 发 展 新 兴 产 业 配 套 阀门 产 


品 。 例 如 :有 些 企业 开发 煤化 工 阔 门 ,有 些 企业 开 


发 LNG 超低温 阀门 ,有 些 企 业 研 发 核电 阀门 和 长 
输 管线 阀门 等 。 


企业 必须 加 大 科研 投入 ,提高 创新 
能 力 。 
2014 年 ,我 国 阀门 行业 已 从 高 速 向 中 低速 发 


展 ,进入 中 速 平稳 发 展 、. 提 质 、 增 效 的 阶段 。 行 业 


企业 遇 到 的 困难 很 多 ,但 是 只 要 积极 消化 过 剩 产 
能 ,提高 产品 的 技术 含量 ,着 力 开发 新 产品 ,产品 
逐渐 从 低 附 加 值 向 高 附加 值 过渡 , 找 准 自身 企业 
定位 , 紧 跟 国家 “一 带 一 路 ”步伐 ,开拓 国内 外 两 
个 市 场 ,就 能 够 实现 企业 的 成 功 转型 和 行业 的 健 
康 发 展 。 

(BABA: BLS AAR 
银 立 ] 
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2014 年 压缩 机 行业 概况 


一 ,行业 发 展 情况 
据 国家 统计 局 数据 显示 ,2014 年 ,486 家 压缩 机 
( 含 制冷 ) 企 业 资 产 总 计 1 425 亿 元 ,同比 增长 2.9%， 
实现 主 营业 务 收 入 1 852 亿 元 ,同比 增长 0. 15% ;实现 
利润 总 额 106 亿 元 ,同比 下 降 1.39% ;完成 出 口交 货 值 
195 亿 元 ,同比 增长 3 21% 。249 家 企业 生产 压缩 机 


( 含 制冷 )33 648 万 台 , 同 比 增长 6. 6% 。 

”根据 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 76 家 
会 员 企 业 上 报 数据 显示 ,资产 总 额 244 亿 元 ,同比 
增长 7.09% 。56 家 企业 生产 压缩 机 1 295 772 台 ， 
同比 下 降 1. 18% 。 从 业 和 大 员 wee 24 275 A, 同比 
FRE 5. 49% 。 
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.2014 年 ;76 家 会 员 企 业 共 完成 工业 总 产值 
1729 912 万 元 ,同比 下 降 4. 68% ;完成 工业 增加 值 
541.996 万 元 ,同比 下 降 7.58% 。 总 产值 超 亿 元 的 
企业 有 39 家 , 共 完 成 工业 总 产值 160. 2 亿 元 , 占 76 
家 会 员 企业 工业 总 产值 的 92. 6% 。 

(2014 年 , 76 家 会 员 企 业 完 成 销售 产值 


1 705 501 万 元 ,同比 下 降 3.95% ;产品 销售 率 为 . 


98.59% , 较 上 年 同期 提高 1. 21 个 百分点 。 产 品 累 


计 订 货 1 964 887 万 元 ,同比 下 隆 5.22%。 其 中 ,41 
家 企业 累计 订货 额 比 上 年 下 降 ,只 有 10 家 企业 累 
计 订 货 额 同 比 增长 20% 以 上 。 7 

” “2014 年 ,76 家 会 员 企 业 实 现 主 营 业务 收入 
1 690 525 万 元 ,同比 下 降 3. 3% , 增 速 较 上 年 回落 6 
个 百分点 。76 家 企业 中 , 主 营业 务 收 入 比 上 年 增长 
的 企业 有 37 家 , 比 上 年 下 降 的 企业 有 39 家 。2014 
年 压缩 机 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 见 表 Lo 


表 2014 年 压缩 机 行业 主 党 业务 收入 前 20 名 企业 


序号 

1 开山 集团 

2 MEST A AA 
.3 1 红 五 环 集团 
4 上 海 汉 钟 精 机 股份 有 限 公 司 
5 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公司 
6 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公司 往复 机 事业 部 
7 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 

8 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公 司 

9 1 山东 省 潍坊 生 建 集团 

10 温岭 市 寇 天空 压 机 有 限 公司 

11 四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 
12  ， | 北京 京城 压缩 机 有 限 公 司 

13 四 州 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 
14 江苏 超 力 机 械 有 限 公 司 

15 中 国 石 油 集 团 济 柴 动力 总 厂 成 都 压缩 机 厂 
16 博 莱特 (上 海 ) 压 缩 机 有 限 公 司 . 
17 浙江 江天 电机 有 限 公司 

18 江苏 锡 安 达 防 爆 股 份 有 限 公 司 
19 ETP (ESE) 压缩 机 有 限 公 司 
20 自贡 通达 机 器 制造 有 限 公司 


2014 年 ,76 家 会 员 企业 共 完 成 出 口交 货 值 
128 292 万 元 ,同比 增长 18.91%5 。 Pani Het 
占 全 行业 销售 产值 的 7. 5% 。 | 


”2014 年 ,76 家 会 员 企 业 实现 aioe 133 012 k 


元 ,同比 下 降 10. 72% , 增 速 较 上 年 同期 回落 27. 2 
个 百分点 ,企业 运行 压力 不 断 增 大 。 全 行业 有 亏损 
企业 8 户 ,亏损 额 为 12 378.7 万 元 ,企业 亏损 面 
10.53% 。 却 损 企业 数量 较 上 年 同期 下 降 50% ,但 
是 亏损 额 与 上 年 同期 基本 持平 。 | 
2014 年 , 据 76 家 会 员 企 业 上 报 数据 显示 :企业 
应 收 账 款 持 续 增 长 , 达到 51. 64 亿 元 ,同比 增长 
9. 39% ; 产 成 品 库存 17. 45 亿 元 ,同比 下 降 3. 95% 。 
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| ERWINA) 同比 增长 (% ) 


199 530 22. 06 





152 179 7. 06 
118 797 ` | 2,87 
98 794 16. 29 

76 340 -1.25 

75 502 18.93 

` 70227 9. 11 
69 755 -0.41 

56 139 -11.66 

45 566 -17.61 

44 821 .4.59 

43 643 -18. 56 

38 550 -3.95 
34 293 21. 54 

30 409 -26. 99 

30. 141 -1.55 

29 150 4. 99 

29 146 -16. 03 

26 988 . -9.19 

-62.66 


=: 26124 


应 收 账 款 总 额 占 主 萌 业 务 收入 的 比重 高 达 
30. 55% , 占 同 期 全 部 流动 资产 总 额 的 31.24% ,说 


二 明 货 款 回收 过 快 增长 的 风险 依旧 没 能 得 到 有 效 控 


制 。 岸 存 虽然 同比 下 降 , 但 是 与 同期 产销 的 下 降幅 
度 相 比 表 现 平平 ,说 明 去 库存 也 未 能 取得 明显 
效果 。 

2014 年 ,76 家 会 员 企业 经 济 效益 综合 指数 为 
231. 97% , 较 上 年 同期 低 14 个 百分点 。 主 营业 务 
利润 率 为 7.87% , 较 上 年 同期 高 0. 04 个 百分点 。 
在 评价 和 考核 企业 盈利 能 力 的 核心 指标 中 ,总 资产 
贡献 率 为 8. 5% ; 较 上 年 同期 低 2. 12 个 百分点 , 低 
于 国家 标准 值 (10.7% )2. 2 个 百分点 ;反映 企业 经 


营 状 况 .资金 利用 效果 ,衡量 企业 流动 资金 周转 快 
慢 , 即 再 生产 速度 的 流动 资产 周转 率 为 1.04 次 , 较 
上 年 同期 低 0.11 次 , 低 于 国家 标准 值 (1.52 次 ) 
0.48 次 ;反映 企业 投入 的 生产 成 本 及 费用 的 经 济 
效益 的 成 本 费用 利润 率 为 8. 24% , 较 上 年 同期 低 
0.65 个 百分点 ,高 于 国家 标准 值 (4.51% )3.73 个 
百分点 ;反映 企业 经 营 风 险 的 资产 负债 率 为 
49.31% , 较 上 年 同期 低 2.76 个 百分点 , 低 于 国家 
标准 值 (60% ) 10. 69 个 百分点 ,资产 负债 率 是 逆 指 
标 , 数 值 越 低 ,说明 企 业经 营 风 险 越 低 ;反映 企业 的 
资本 完整 性 和 保全 性 及 增值 情况 的 资本 保值 增值 
率 为 105. 31% , 较 上 年 同期 低 16..41 个 百分点 , 低 
于 国家 标准 值 (120% ) 14. 69 个 再 分 点。 反映 企业 
产品 产 \ 销 衔接 状况 的 产品 销售 率 为 98. 59% , 较 上 
年 同期 高 1. 21 个 百分点 ,高 于 国家 标准 值 (96% ) 
2.59 个 百分点 。 各 项 指标 中 ;只 有 资产 仙 债 率 和 
产品 销售 率 好 于 国家 标准 值 。 2i 
RAE RARER : j 
2014 年 , 据 76 家 会 员 企业 上 报 数据 显示 :新 产 
品 产值 达到 741 299 万 元 , 比 上 年 下 降 1. 83% ;新 产 
品 产 值 率 为 和 2. 85% , 较 上 年 提升 0.55 个 百分点 。 
科技 研发 经 费 总 额 58 040 万 元 , 比 上 年 增长 1.65%。 
中 国 石 油 集 团 济 柴 动力 总 厂 成 都 压缩 机 厂 自 
主 研发 的 50MPa 高 速 高 压 大 排 量 压缩 机 组 
DTY355H120 x 87 x75 x36 在 厂 内 完成 负荷 试验 ， 
测定 最 高 排 气 压力 为 51MPa, 主机 振动 值 为 2 ~ 
3mm/s( 国家 标准 值 18mm/s) , 曲 声 等 各 项 性 能 参 
数 达 到 设计 技术 要 求 , 机 组 运行 平稳 。 该 高 速 高 压 
大 排 量 压 缩 机 组 的 成 功 研 制 , 填 补 了 国内 空白 , 拓 
展 了 压缩 机 市 场 应 用 领域 ,在 气 驱 采油 、 高 压 注 气 、 
气体 钻井 领域 具有 广阔 的 市 场 前 景 。 
四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 成 功 研制 全 国 
自 套 构 装 燕 发 结 帅 装置 ,该 装置 作为 零 排 放 处 理 单 
元 的 重要 组 成 部 分 ,将 生产 污水 .检修 污水 .生活 污 
水 经 生化 处 理 ,达到 GB/T 18920《 城 市 污水 再 生 利 
用 城市 杂 用 水 水 质 》 规 定 的 水 质 指标 后 , 回 用 作 厂 
内 绿化 用 水 和 场地 冲洗 ,多 余 水 进入 零 排 放 处 理 单 
元 进行 蒸发 结晶 处 理 。 循 环 冷 却 水 系统 排污 水 和 
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锅炉 房 排 污水 等 较为 清洁 的 生产 废水 则 进行 电 渗 
析 处 理 ,生产 的 淡水 用 作 循 环 冷 却 水 系统 补充 水 ， 
浓 盐 水 则 进行 蒸发 结晶 处 理 , 从 而 实现 零 排 放 。 

沈阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 研 
制 的 4M150 大 型 活塞 式 压 缩 机 最 大 可 承受 气体 力 
1 500kN, 可 以 满足 当前 石化 行业 所 有 加 和 氧 装置 的 
需要 ,广泛 应 用 于 石油 化 工 、 煤 化 工 等 行业 。 该 产 
MiG FAT 150 万 ~200 万 ya 重油 加 所 .240 万 ~ 
330 万 t/a 加 毛 裂 化 .150 万 ~400 万 t/a HI IMA 
等 装置 ,最 大 轴 功 率 达 15 000kW。 研 制 的 首 台 高 
速 楼 装 往复 式 压 缩 机 ,在 厂 内 经 过 累计 240h 连续 
运转 试车 成 功 ,各 项 技术 指标 均 符 合 设 计 要 求 , 广 
泛 用 于 油气 田 上 游 开采 及 CNG 站 建设 两 大 板块 。 
此 人 台 高 速 宰 装 往复 式 压缩 机 是 为 中 石化 西北 局 塔 
河 油 田 设计 制造 的 ,用 于 天 然 气 的 增 压 外 输 。 其 设 
计 工 况 为 :进口 压力 0.25 ~0. 65SMPa ,进口 温度 30 ~ 
50C , 排 气 压力 3.0 ~3.4MPa ,气量 要 求 为 4 670 ~ 
10 020N . m /Ah。 采 用 两 列 两 级 压缩 ,电动 机 了 驱动 ， 
额定 转速 994r/min, 最 大 轴 功 率 648kW。 其 中 
HS2000 系列 基础 件 最 高 设计 杆 载荷 为 250kN, 单 
列 最 高 功率 为 SOOKW ,最 高 设计 转速 1 000r/min, 
并 形成 系列 型 谱 , 列 数 可 选择 2 列 4 列 .6 列 。 

由 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 设计 制造 的 
塔 河 炼 化 60 万 t/a 连续 重 整 装置 国产 功率 最 大 压 
缩 机 C202AB 带 负 和 荷 试 车 一 次 成 功 。 该 压缩 机 为 
当前 国内 重 整 装 置 最 大 功率 压缩 机 。C202AB 压缩 
机 属于 对 称 平衡 型 往复 式 压 缩 机 ,六 列 六 饶 三 级 压 
缩 ,一 级 压缩 3 个 气 氏 ,二 级 压缩 2 个 气 饶 ,三 级 压 
缩 工 个 气 和 红 ,气缸 为 双 作 用 ,气缸 进 、 排 气 口 均 按 上 
进 下 出 布置 ,功率 为 5 500kW, 

沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 提供 的 国 内 首 
台中 石油 山东 泰安 60 万 t/a 天 然 气 液化 (LNG ) 低 
温 BOG 压缩 机 组 开车 成 功 ,验证 了 国产 化 设备 的 
先进 性 和 可 靠 性 ,标志 着 低温 BOG 压缩 机 设计 自 
主 化 和 设备 全 面 国产 化 的 发 展 进程 中 取得 又 一 重 
大 突破 ,不 仅 填补 了 国内 空白 ,也 打破 了 天 然 气 关 
键 设 备 一 直 由 国外 压缩 机 巨头 董 断 的 局 面 。 山 东 
泰安 60 万 t/a LNG 装备 是 当前 国家 能 源 局 批准 的 
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LNG 技术 与 装备 的 国产 化 工程 ,是 中 石油 引领 国内 
LNG 产业 国产 化 高端 化 的 战略 性 工程 ,也 是 当前 
国内 规模 最 大 的 基于 双 循 环 混合 冷 剂 液 化 (DMR ) 
工艺 的 LNG 国产 化 项 目 。 低 温 BOG 压缩 机 是 用 于 
LNG 装置 上 的 关键 机 组 。 应 用 于 低温 BOG 压缩 机 
的 高 镍 低温 球体 材料 是 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 
公司 与 中 国 赛 球 工程 公司 联合 研发 的 耐 低温 新 型 
材料 ,填补 了 我 国 超低温 ( - 196°C ) 铸铁 材料 领域 
的 空白 ;活塞 杆 采 用 高 强度 耐 低温 沉淀 硬化 不 锈 钢 
材料 ;大 型 高 镍 球 铁 气 短 采 用 隔 冷 腔 结 构 , 有 效 限 
止 低温 传导 ;大 型 曲轴 机 械 密封 .刚性 胀 套 联 轴 器 
结构 以 及 填料 密封 环 增强 膨胀 石墨 材料 研究 均 是 
在 吸收 国外 先进 技术 的 基础 上 改进 提高 和 创新 的 
新 技术 ;应 用 先进 的 计算 分 析 软 件 对 机 组 进行 优化 
设计 ,使 结构 设计 更 合理 ,为 机 组 长 周期 安全 运行 
提供 有 旋 的 技术 支持 。 经 过 行业 内 多 名 专家 鉴定 ， 
该 压缩 机 整体 技术 水 平 已 达到 国际 同类 产品 先进 
水 平 。 

上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 司 持续 走 节 能 减 
排 道 路 , 以 技术 创新 为 核心 ,以 品质 提升 为 基石 , 实 
现 产品 结构 和 营销 模式 的 “ 双 转 型 ”, 推 动 企 业 实现 
全 面 升级 。 公 司 持续 将 每 年 业务 收入 的 5% 作为 新 
产品 研发 资金 ,不 断 开发 高 技术 含量 、 高 附加 值 的 
产品 ,专注 细 分 市 场 的 产品 应 用 开发 ,生产 高 度 个 
性 化 产品 ,当前 产品 效率 已 达到 86% ,新 客户 占 到 
总 量 的 30% 。2014 年 ,上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 
公司 专门 成 立 了 合同 能 源 管理 公司 ,从 系统 节能 人 
手 ,关注 直接 用 户 的 节能 降 耗 需求 ,针对 不 同 客户 
的 需求 ,出厂 产品 增 配 不 同 能 量 回收 装 符 。 为 了 适 
应 市 场 需求 ,公司 为 纺织 化 纤 行业 开发 了 低压 空 压 
机 ,为 持续 用 气 、 用 气量 需求 大 的 用 户 开发 了 两 级 
压缩 空 讨 机 ,为 医疗 .制药 .食品 等 行业 提供 了 无 油 
空 压 机 。 o 

上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 司 积极 响应 国家 
节能 减 排 政 策 的 号 召 , 将 发 展 节能 产品 放 在 首要 位 
置 ,成 功 研 发 了 两 级 压缩 螺杆 式 系 列 空气 压缩 机 。 
该 产品 被 认定 为 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 项 目 。 
该 项 目 成 功 解决 了 螺杆 主机 压缩 效率 提高 .制造 工 


162 


艺 简化 、 机 组 零 部 件 性 能 优化 等 技术 难题 ,降低 了 
能 耗 , 延 长 了 整 机 寿命 ,产品 的 输入 比 功率 达到 并 
优 于 GB19153 标准 中 的 能 效 等 级 一 级 ,顺利 通过 了 
GC 国家 节能 认证 。 经 上 海 市 专业 查 新 机 构 水 平 查 
新 证 明 :主要 技术 指标 达到 国际 先进 水 平 。 
苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公司 立足 “高 效 、 
节能 ”理念 ,加 大 公司 产品 的 开发 和 技术 储备 ,开发 
符合 市 场 需求 的 永 磁 节 能 产品 ,全 力 挖 气节 能 改造 
的 蓝海 市 场 。 从 产品 能 效 等 级 .电动 机 防护 等 级 、 
产品 使 用 状态 等 多 个 方面 ,对 当前 产品 性 能 进行 再 
一 次 提升 ,实现 质 的 飞跃 ,更 加 符合 市 场 的 需求 。 
同时 ,提升 产品 后 市 场 的 服务 能 力 。 公 司 不 仅 在 沈 
阳 、 廊 坊 、 成 都 ,佛山 和 公司 总 部 成 立 产 品 服务 中 
心 ,并 利用 手机 移动 终端 技术 ,实现 网上、 网 下 都 
有 服务 中 心 ” ,全 面 提 升 产品 的 综合 竞争 力 。 公 司 
的 TRL -PM 系列 永 磁 产 品 于 2014 年 人 围 国家 《 节 
能 产品 圳 民工 程 》 第 六 批 产 品目 录 。 
由 合肥 通用 机 械 研究 院 、 沈 阳 透 平 机 械 股份 有 
限 公 司 、 台 州 环 天 机 械 有 限 公司 和 中 国 石化 广州 分 
公司 联合 开发 的 “大 型 往复 压缩 机 流量 无 级 调节 系 
统 ”, 是 国内 自主 研制 的 首 套 利用 部 分 行程 顶 开 进 
气 阀 技术 进行 往复 压缩 机 气量 自动 无 级 调节 的 装 
置 , 它 能 够 根据 工艺 流程 气量 的 需求 ,利用 液压 动 
力 ,主动 控制 进 气 阀 局 期 性 的 开启 和 关闭 。 该 系统 
经 中 国 石化 广州 分 公司 2 号 重 整 装置 压缩 机 组 
C511A 及 天 然 气 制 氨 装置 解析 气压 缩 机 K7001A 
上 投 用 后 ,运行 平稳 ,控制 精准 ,节能 效果 显著 。 
”宁波 鲍 斯 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 在 煤层 气 开 
发 领域 开展 以 螺杆 压缩 机 为 主 的 成 套装 置 的 研究 ， 
走出 了 一 条 产 . 学 、 研 开发 新 产品 的 道路 。 该 公司 
和 煤炭 科学 研究 总 院 、 上 海 交 通 大 学 合作 ,开发 出 
地 面 预 采 螺 杆 压 缩 机 组 煤层 气管 道 增 压 输送 用 螺 
杆 压 缩 机 组 和 煤矿 采 空 区 ( 煤 采 空 后 封存 的 矿井 ) 
煤层 气 螺杆 压缩 机 组 。 并 研发 小 型 权 装 煤层 气 成 
套装 置 ,有 小 型 的 榴 装 CNG RES BADD HR 
装 LNG 成 套装 置 。 宁 波 鲍 斯 能 源 装备 股份 有 限 公 
司 与 煤炭 科学 研究 总 院 还 成 立 了 低 浓度 煤层 气 提 
纯 制 CNG 和 LNG 工程 技术 中 心 ,建立 了 含 氧 煤层 


气 爆 炸 性 能 研究 实验 室 。 

经 科技 部 批准 .依托 合肥 通用 机 械 研 究 院 建 设 
的 压缩 机 技术 国家 重点 实验 室 , 于 2014 年 全 面 完 
成 建设 目标 。 压 缩 机 技术 国家 重点 实验 室 是 国家 
技术 创新 体系 的 重要 组 成 部 分 ,是 开展 行业 应 用 基 
础 研究 .聚集 和 培养 优秀 科技 人 才 、 开 展 科 技 交 流 
的 重要 基地 ,是 发 展 共性 关键 技术 、 增 强 技术 辐射 
能 力 \ 推 动产 学 研 合作 发 展 的 重要 平台 。2014 年 
12 月 ,科技 部 组 织 专家 对 该 重点 实验 室 进 行 了 验 
收 并 批准 通过 。 该 实验 室 围 绕 压缩 机 基础 技术 、 压 
缩 机 节能 减 排 技术 、 压 缩 机 寿命 与 可 靠 性 技术 、 产 
品 新 技术 等 研究 方向 ,开展 了 压缩 机 工作 过 程 热力 
学 与 动力 学 特性 .主机 节能 和 系统 节能 关键 技术 、 
整 机 性 能 预测 、 状 态 监测 及 故障 诊断 技术 关键 部 
件 失效 分 析 及 寿命 预测 等 相关 应 用 基础 与 关键 共 
性 技术 研究 。 与 行业 骨干 企业 、 研 究 院 所 、 学 校 共 
同 承担 了 国家 “973 ”计划 项 目 “ 高 端 压缩 机 组 高 效 
可 靠 及 智能 化 基础 研究 "“9%73” 计 划 课 题 “ 压 缩 机 
工作 过 程 数值 仿真 与 节能 关键 技术 研究 ”、 国 家 
“973” 计 划 前 期 研究 专项 课题 “压缩 空气 储 能 系统 
设计 理论 及 其 控制 方法 研究 ”, 以 及 国家 科技 支撑 
计划 项 目 大 型 流体 机 械 节 能 技术 研究 与 应 用 ”等 
国家 科研 攻关 项 目 。 

浙江 开 轴 压缩 机 股份 有 限 公司 推出 首 台 永 
变频 螺杆 空气 压缩 机 ,该 机 拥有 自主 知识 产权 ,在 
欧美 国家 已 经 开始 广泛 推广 使 用 。 新 款 VPI A 
变频 螺杆 空 压 机 主机 采用 新 开发 的 “Y” 型 线 , 最 高 
转速 7 600r/min。 永 磁 电 动机 转子 与 阳 转 子 实行 
共 轴 设计 ,传动 效率 100% ; 永 磁 电动 机 无 轴承 、 中 
OIER RH as SBF, SOR a ee 减 
少 故障 点 。 

温州 因而 化 机 制造 有 限 公司 以 市 场 为 导向 ， 以 
技术 为 龙头 ,以 工艺 往复 压缩 机 为 主要 研发 对 象 ， 
实施 研究 .中 试 、 工 程 设 计 、 制 造 、 推 广 应 用 的 一 体 
化 ,缩短 新 产品 的 开发 周期 ,提升 了 公司 压缩 机 产 
品 的 综合 水 平 ,实现 了 对 市 场 的 快速 反应 。 公 司 为 
提高 自身 产品 品质 ,持续 加 大 新 产品 研发 和 技 改 的 
投资 力度 。 西 安 交 大 -温州 固 耐 联合 研发 中 心 是 


行业 概况 


国家 发 展 与 改革 委员 会 批准 成 立 的 以 西安 交通 大 
学 为 依托 单位 的 国家 级 工程 研究 中 心 ,是 世界 银行 
科技 发 展 子 项 目 之 一 ,总 资产 为 世 行 贷 称 368 万 美 
元 、 国 内 配套 资金 3 050 万 元 ,建设 了 国内 本 行业 具 
有 领先 水 平 的 加 工 设 备 与 试验 台 位 以 及 4 000m’ 
的 研发 大 楼 。 该 中 心 与 国内 许多 重要 院 所 和 企业 
有 长 期 密切 的 合作 关系 ,并 与 美国 英国、 德国 、 韩 
国 、 新 加 坡 及 中 国 香港 ,台湾 地 区 的 院 校 及 科研 机 
构 进 行 了 广泛 的 科技 交流 。 该 中 心 承 担 多 项 国家 、 
省 部 及 国外 企业 在 内 的 委托 研发 项 目 ,并 取得 许多 
重要 成 果 , 获 国家 科技 进步 奖 及 发 明 奖 9 项 ,国际 
博览 会 .国际 发 明 展览 会 奖 6 ETEA 41 项 ， 
拥有 专利 条 项 。 

阿 特 拉 斯 … 科普 柯 推 出 单 轴 RT153 涡轮 压缩 
机 及 GA90 + - 160 喷 油 螺杆 压缩 机 系列 。 单 办 
RT153 涡轮 压缩 机 能 够 为 大 型 空 分 装置 和 化 肥 生 
产 装 置 提 供 超 过 和 0 万 m/h 的 体积 流量 。RT153 
型 压缩 机 体积 流量 为 31.5 万 ~42 万 m/h, MAX 
率 的 增加 , 它 的 新 目标 是 空 分 行业 能 量 敏 感 过 程 。 
GA90 + - 160 系列 压缩 机 的 转子 采用 全 新 的 升级 
设计 , 相 比 之 前 的 设计 最 高 可 提升 性 能 5% 。GA 
系列 配备 高 效 冷 却 器 ,可 在 任何 苛刻 的 工 况 ,甚至 
SSC 的 环境 温度 下 稳定 运行 。 通 过 智能 操作 系统 ， 
压缩 机 的 运行 表现 和 节能 降 耗 得 到 了 进一步 优化 。 
GA90 + -160 融合 了 多 项 节能 技术 ,包括 IE3 E 
DL 100% 去 除 冷 凝 水 的 内 置 水 分 离 器 能量 回收 系 
统 和 集成 式 于 燥 器 。 独 特 的 集成 式 干 燥 器 能 提供 
清洁 干燥 的 压缩 空气 ,从 而 提高 系统 的 可 靠 性 , 降 
低能 耗 ; 更 小 的 占 地 面积 和 一 一 体 化 的 设计 ， 能 将 安 
装 成 本 降 至 最 低 。 

安 瑞 科 ( 蚌 堆 ) 上 压缩 机 有 限 公司 自主 开发 的 高 
E M 型 往复 活塞 式 压缩 机 ,行程 为 89mm, 设计 转 
速 为 1 500r/min ,装机 功率 可 达 450kW。 整 个 压缩 
机 组 采用 一 体 化 构 装 设计 ,以 便于 设备 运输 ,缩短 
机 组 安 六 施工 周期 ;机 组 配置 降 品 箱 体 , 箱 体 采用 
工业 化 设计 理念 ,在 满足 降 品 、 防 水 等 基本 要 求 的 
同时 ,整体 美观 .大气 , 既 满足 冷却 风流 速 要 求 ,又 
解决 降 品 功能 。 该 机 在 CNG 母 站 ,标准 站 及 中 小 
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型 的 LNG 液化 工厂 aw 日 增 压 等 方面 具有 
广阔 的 应 用 前 景 。 

PAA LAÐ ERIA RUA TIHEI BLX75 -~ 
100A AJERAN AMEA TE, BH 
技术 指标 均 达 到 国际 先进 水 平 。 公 司 针 对 重 粉 尘 
环境 而 特别 推出 的 超 高 过 滤 精 度 、 易 清洁 纳米 空气 
过 滤器 ,不 仅 能 阻止 小 颗粒 (1 ~ 3um) 的 粉尘 进入 
压缩 空气 系统 ,而 且 有 效 降低 了 气体 通过 空气 过 滤 
器 时 的 流 阻 。 其 吸附 介质 的 表面 处 理 采 用 独到 的 
工艺 ,颗粒 拦截 能 力 强 ,而 且 特 别 易 于 清理 ,保证 了 
使 用 的 效果 ,也 保证 了 其 他 易 损 件 的 使 用 寿命 ,性 
能 明显 优 于 普通 纤维 滤纸 空气 过 滤器 。 

三 、 基 本 建设 情况 | 

— 2014 年 2 月 ， 广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公司 总 装 
车 间 正 式 动工 建设 ,该 项 目 投资 近 2 000 万 元 ,建筑 
MARA 15 000m 。 新 厂房 的 投产 彻底 改变 了 原 有 
生产 布局 ,作为 新 的 总 装 车 间 , 不 仅 为 大 幅 提 高 产 
能 水 平 提供 了 充足 的 空间 ,而 且 为 箱 板 产 能 的 提升 
释放 了 空间 ,也 为 压力 容器 项 目 打 下 了 基础 。 针 对 
原 有 的 制造 体系 不 完整 的 问题 ,其 中 尤为 突出 的 是 
箱 板 配件 和 压力 容器 配件 的 高 成 本 ,在 考察 公司 原 
有 场地 使 用 情况 、 人 力 资源 配备 等 综合 情况 后 , 公 
司 的 制造 部 门 启动 了 箱 板 项 目 。 自 设备 安装 到 出 
产品 仅仅 用 了 3 个 多 月 的 时 间 , 箱 板 的 量 产 ,不 仅 
有 效 降 低 了 生产 成 本 ,保证 了 供 货 的 及 时 性 ,更 为 
新 产品 的 开发 提供 了 保障 。 在 箱 板 项 目 完 成 后 , 接 
下 来 要 进行 的 压力 容器 项 目 也 正在 推进 中 。 通 过 
这 些 项 目的 实施 ,公司 将 实现 全 产业 链 制造 ,将 制 
造成 本 控制 在 最 低 水 平 ,并 且 实 现 低 成 本 制造 条 件 
下 的 高 品质 。 届 时 ,广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公 司 不 
仅 拥有 单 螺 杆 空气 压缩 机 、 涡 旋 空 气压 缩 机 、 水 泣 
滑 无 油 单 螺杆 空气 压缩 机 ,还 将 有 电动 固定 (移动 ) 
双 螺 杆 空气 压缩 机 .柴油 动力 双 螺 杆 空气 压缩 机 、 
两 级 压缩 双 螺 杆 空气 压缩 机 及 永 磁 变频 螺杆 空气 
压缩 机 等 全 谱系 螺杆 空气 压缩 机 产品 。 

2014 年 5 月 ,上 海信 然 压缩 机 有 限 公司 和 亚太 
通用 机 械 股 份 有 限 公 司 共 同 投资 成 立 的 信和 尔 胜 机 
械 (江苏 ) 有 限 公 司 一 期 厂房 建设 基本 完工 。 公 司 
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总 共 占 地 面积 超过 20 万 m (300 余 亩 ) , 首 期 建设 
完工 面积 约 4 万 m 。6 月 18 日 ,部 分 厂房 已 经 进 
人 规模 化 生产 。 设 计 年 生产 能 力 50 000 余 套 空 压 
机 整 机 设备 。 | 

30 ~90kW 和 大 于 90kW 两 条 精益 生产 线 的 正 
式 投产 ,标志 着 博 莱特 ( 上海) 压缩 机 有 限 公司 完成 
了 全 部 3 条 精益 生产 线 的 改造 ,同时 也 意味 着 今后 
所 有 博 莱 特产 品 将 通过 精益 的 方式 来 设计 、 生 产 和 
制造 。 新 精益 生产 线 的 投入 将 会 大 大 提高 公司 的 
生产 力 ,缩短 产品 交付 时 间 并 显著 提高 产品 质量 。 
不 仅 如 此 ,新 生产 线 大 幅 降 低 了 对 生产 空间 的 需 
求 ,3 条 生产 线 只 占用 了 以 前 一 半 的 生产 空间 , 生 
产 线 长 度 大 幅 缩 短 到 不 到 原来 的 一 半 ; 装 配 人 数 也 
减少 将 近 一 半 , 生 产 效率 大 大 地 提高 。 另 外 ,经 过 
精益 生产 的 改建 ,供应 商 的 交 货 期 也 缩短 近 一 半 。 
精益 生产 不 仅 提高 了 生产 效率 ,也 提高 了 产品 的 质 
量 ,产品 测试 首次 通过 率 明 显 提高 。 

四 、 企 业 重 组 并 购 情 况 

”新 江 开山 压缩 机 股份 有 限 公司 与 卧龙 电气 集 

团 股 份 有 限 公司 在 浙江 衢州 共同 出 资 设立 合资 公 
司 。 双 方 以 合资 公司 为 主要 合作 平台 ,为 空 压 机 配 
套 开 发 永 磁 高 效 电 动机 ,开发 大 中 功率 低压 高 效 电 
动机 ,进一步 提高 空 压 机 的 能 效 水 平 。 双 方 还 将 开 
发 螺杆 脱 胀 发 电站 旺 需 的 大 量 大 功率 发 电机 , 进 一 
步 提高 螺杆 膨胀 发 电站 的 发 电 效率 。 另 外 ,双方 考 
虑 根据 开山 股份 业务 发 展 和 产品 配套 需要 开展 进 
一 步 合作 ,如 防爆 电动 机 等 产品 的 合作 。 

为 提升 装配 和 工程 制造 效率 ,上 海信 然 压 缩 机 
有 限 公 司 决 定 重组 其 在 国内 的 压缩 机 制造 业务 。 
上 海信 和 然 压缩 机 有 限 公 司 在 上 海 的 生产 工厂 于 
2014 年 12 月 底 更 改 为 仓储 、 售 后 服务 中 心 ,生产 基 
地 正式 搬迁 到 江苏 省 徐州 市 丰县 高 新 区 信和 然 压 腑 
机 工业 园区 内 。 通 过 这 次 重组 ,公司 将 进一步 提升 
产品 的 制造 效率 ,提供 更 多 的 创新 产品 ,缩短 交 贷 
期 ,使 客户 获得 更 好 的 体验 。 

阿 特 拉 斯 . 科普 柯 已 收购 新 西 兰 兰 卡 斯 特集 
团 的 压缩 机 分 销 和 服务 业务 ,收购 了 Ash Air( 新 西 
兰 ) 有 限 公 司 Fox Air 新 西 兰 有 限 公 司 及 Ash Air 


油气 有 限 公 司 等 企业 。 这 些 位 于 新 西 兰 的 企业 ， 
2013 财 年 综合 收入 约 为 3 000 万 新 西 兰 元 ( 合 1. 62 
亿 瑞 典 克 表 ) ,拥有 约 120 名 员工 。 这 些 企业 为 该 
地 区 广大 客户 提供 高 质量 的 工业 压缩 机 及 相关 设 
备 的 销售 和 服务 。 

五 .标准 化 | 

根据 工业 和 信息 化 部 [2014] 第 32 号 公告 ,由 
全 国 压缩 机 标准 化 技术 委员 会 归口 的 5 项 行业 标 
准 批准 发 布 ,实施 日 期 为 2014 年 10 月 1 日 。 

(1) JB/T 11882 一 2014《 一 般 用 喷 水 单 螺杆 空 
气压 缩 机 》。 本 标准 规定 了 一 般 用 栈 水 单 螺 杆 空气 
压缩 机 的 术语 和 定义 、 符 号 .基本 参数 .要 求 .试验 
方法 检验 规则 .标志 、 包 装 及 贮存 等 要 求 。 本 标准 
适用 于 驱动 电动 机 功率 为 7.5 ~ 250kW ,额定 排 气 
压力 为 0. 4MPa .0.7MPa .0.8MPa 1.0MPa 的 一 般 
用 固定 及 其 改装 的 移动 单 螺杆 空 压 机 。 其 他 压力 
等 级 的 单 螺杆 空 压 机 可 参照 本 标准 执行 。 

(2) JB/T 11883 一 2014《CNG 母 站 及 子 站 加 气 
用 增 压 压缩 机 》。 本 标准 规定 了 CNG 母 站 及 子 站 
加 气 用 增 压 压缩 机 的 术语 .型 号 和 结构 形式 、 要 求 、 
试验 方法 检验 规 则 标志 、 包 装 及 贮存 。 本 标准 适 
用 于 额定 排 气 压力 为 25MPa、 电 动机 功率 不 大 于 
355kW 的 母 站 压缩 机 及 电动 机 功率 不 大 于 90kW 
的 子 站 压缩 机 。 a A 
机 可 参照 本 标准 执行 。 

(3) JB/T 11884 一 2014《 无 润滑 二 氧化 碳 回收 
用 中 压 压 缩 机 》。 本 标准 规定 了 无 润滑 二 氧化 碳 回 
收 用 中 压 压 缩 机 的 基本 参数 、 aa 试验 方法 、 


行业 概况 


检验 规则 及 标志 包装 和 贮存 。 本 标准 适用 TRA 
压力 为 0.002 ~ 0.02MPa、 额 定 排 气 压力 为 2.0 ~ 


“4.0MPa 驱动 电动 机 功率 为 90 ~710kW 的 压缩 机 。 


(4)JB/T 8935 一 2014《 工 艺 流程 用 压缩 机 安全 
要 求 》。 本 标准 规定 了 工艺 流程 用 压缩 机 的 安全 通 
则 安全 装置 和 防护 设备 的 具体 要 求 。 本 标准 适用 
于 离心 . 轴 流 、 往 复 和 回转 等 所 有 类 型 的 工艺 压缩 
机 及 其 附属 设备 ,包括 驱动 机 中间 冷 却 器 ,缓冲 
器 .分离 器 或 净化 器 .中 间 连 接管 路 和 润滑 、 密 封 油 
及 水 冷却 系统 等 。 本 标准 不 适用 于 : GB 22207 一 
2008《 容积 式 空 :气压 缩 机 安全 要 求 》) 规 定 的 空 s 气压 
缩 机 ; 压缩 机 零 部 件 的 基本 机 械 设计 ; 压缩 机 相关 
工艺 装置 的 设计 和 操作 。 

(5) JB/T 6430—2014 一般 用 喷 油 螺杆 空气 压 
缩 机 》。 本 标准 规定 了 一 般 用 喷 油 螺杆 空气 压缩 机 
OA MS BASH BR RHE MEM 
则 标志、 包装 及 贮存 等 要 求 。 本 标准 适用 于 驱动 
机 功率 为 2. 2 ~ 630kW ,额定 排 气 压力 为 0.3MPa、 
0. 5MPa .0.7MPa .0.8MPa .1.0MPa 和 1. 25MPa 的 
一 般 用 固定 及 其 改装 的 移动 螺杆 空 压 机 。 额 定 排 
气压 力 不 大 于 1. 6MPa 的 其 他 螺杆 空 压 机 亦 可 参照 
本 标准 执行 。 本 标准 不 适用 于 一 般 用 变频 喷 油 螺 
杆 空气 压缩 机 。 

根据 2014 年 国标 委 综合 [2014] 67 号 和 
(2014)89 号 文 ,国家 标准 化 管理 委员 会 下 达 2014 
年 国家 标准 制 修订 计划 ,其 中 压缩 机 行业 标准 制定 
计划 项 目 4 项。2014 年 压缩 机 行业 国家 标准 制 修 
订 计 划 见 表 2。 | oo 


表 2 2014 年 压缩 机 行业 国家 标准 制 修订 计划 
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2014 年 ,在 国家 宏观 经 济 发 展 整体 放 缓 的 形 
势 下 ,真空 设备 行业 经 济 增长 较 2013 年 有 所 放 缓 。 
真空 设备 行业 面临 中 低 端 产品 产能 过 剩 .国家 固定 
资产 投资 增 速 降低 、 新 项 目 大 幅 减 少 的 局 面 ,在 这 
种 形势 下 ,如 何 增强 企业 的 创新 能 力 .增强 市 场 竞 
争 能 力 成 为 企业 的 核心 课题 。 
”2014 年 ,真空 设备 生产 企业 发 挥 各 自 的 优势 , 调 
整 产 品 结构 ,消化 吸收 国外 先进 技术 , 坚持 自主 创 
新 ,提高 产品 质量 ,开发 国内 外 市 场 ,加 强 顾客 服务 
意识 ,仍然 获得 了 较 好 的 业绩 。 据 中 国 通用 机 械 工 
业 协 会 真空 设备 分 会 统计 ,2014 年 真空 设备 分 会 17 
家 会 员 企业 共 完 成 工业 总 产值 315 993 万 元 。2014 
年 真空 设备 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 见 表 1。 


R1 2014 年 真空 设备 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 











ot 


企业 名 称 
















号 元 
1 SAAS RAR a) 

2 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 

3 | 湘潭 宏大 真空 技术 股份 有 限 公司 29 857 
4 | 中 国 科学 院 沈 阳 科 学 仪器 股份 有 限 公 司 | 20 148 
5 | 兰州 真空 设备 有 限 责 任 公 司 19 861 
6 | 川北 真空 科技 (北京 ) 有 限 公司 18 000 
7 | 辽宁 真 龙 真空 设备 制造 有 限 公 司 15 600 
8 | 浙江 杭 真 能 源 科技 股份 有 限 公司 11 959 
9 | 中山 凯旋 真空 技术 工程 有 限 公司 11 645 





| 一 
ae) 


WERJGCOLA) ARAA 


2014 年 ,淄博 真空 设备 厂 有 限 公司 先后 通过 、 


了 JS09001 质量 管理 体系 认证 和 国家 煤 安 认证 的 
复审 ,通过 ISO 14001:2011 环境 管理 体系 和 GB/T 
28001 一 2011 职业 健康 管理 体系 的 复审 ,并 通过 了 
中 石化 供应 商人 网 的 评审 。2014 年 9 月 ,公司 与 韩 
国 新 井 真空 正式 达成 合作 协议 ,并 计划 于 2015 年 
成 立新 的 合资 子 公司 。2014 年 ,公司 连续 第 三 年 
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荣 磨 “中 国 化 工装 备 百 强 企 业 ” ,通过 “国家 级 高 新 
技术 企业 "重新 认定 ,共有 4 项 专利 获得 国家 审 tt 
和 授权 。 公 司 研制 开发 的 2EK 节能 型 双 级 水 环 真 
空 汞 获得 淄博 市 科学 技术 进步 奖 ,SKC 型 大 型 锥 体 
式 液 环 泵 及 机 组 获得 淄博 市 高 新 区 科学 技术 奖 。 
2014 年 ,公司 生产 各 类 真空 泵 1 513 台 ( 套 ) ,一 次 
装配 合格 率 93. 9% 。 完 成 工业 总 产值 7 466 万 元 ， 
实现 利润 总 额 200 万 元 .利税 650 万 元 。 
” “中国 科学 院 沈阳 科学 仪器 股份 有 限 公 司 以 高 
真空 超 高 真空 . 超 洁净 真空 技术 为 基础 ,主要 研制 
生产 真空 应 用 设备 、 真 空 获得 设备 以 及 高 档 真 空 部 
件 ,当前 专注 于 集成 电路 、LED 等 国家 战略 性 新 兴 
产业 的 发 展 与 应 用 。 公 司 将 “技术 创新 ,管理 创新 、 
商业 模式 创新 "作为 企业 的 核心 竞争 力 , 确 立 不 可 
轻易 模仿 的 核心 竞争 优势 ,打造 细 分 市 场 蓝海 ,在 
财务 ,市场 .内 部 运营 与 成 长 发 展 等 方面 全 方位 进 
行 提升 与 完善 ,确保 公司 战略 目标 的 实现 。 公 司 在 
加 强 自身 建设 的 同时 ,将 信息 化 建设 作为 技术 创新 
的 基础 ,保证 及 时 .快捷 ,准确 地 收集 和 传递 外 部 最 
新 的 市 场 信息 .科研 成 果 及 行业 动态 ,提高 企业 对 
外 部 市 场 的 快速 反应 能 力 。 公 司 的 网 络 通 信 设 施 
齐全 ,产品 设计 遵循 国际 标准 并 通过 内 部 网 络 系统 
实行 网 络 化 管理 ,保证 了 产品 与 国内 外 同类 装备 的 
MEt. AAR CAD, PDM, CAPP, ERP 等 系 
统 ,为 产品 研发 .工艺 技术 开发 及 生产 经 营 管 理 提 
供 了 技术 信息 平台 。2014 年 ,在 行业 整体 不 景气 
的 情况 下 ,公司 发 挥 技术 优势 ,主导 产品 国内 市 场 
占有 率 达 10% ~ 15% ,基本 完成 了 各 项 经 营 指 标 : 


”实现 销 此 收入 15 321 万 元 ,利润 总 额 781 万 元 , 缴 


纳税 金 546 万 元 。 
山东 华 成 集团 的 水 环 真空 泵 产品 是 在 消化 吸 
收 德国 先进 技术 的 基础 上 通过 自主 创新 逐步 发 展 


起 来 的 , 当前 产销 量 已 连续 11 年 位 居 国 内 同行 业 
前 茂 。 公 司 通过 科技 创新 ,自主 研制 了 8 种 规格 的 
特大 型 水 环 真空 泵 ,技术 指标 处 于 国际 领先 水 平 。 
产品 已 成 功 应 用 于 四 川 绵阳 军事 基地 飞机 风 洞 试 
验 西南 交通 大 学 高 速 列 车 综合 性 能 模拟 试验 等 科 
技 前 沿 领 域 。 

浙江 杭 真 能 源 科技 股 份 有 限 公司 始终 坚持 “ 科 
技 创新 科学 管理 、 持 续 改进 、 顾 客 满意 ”的 质量 方 

针 ,一直 致力 于 节能 高 效 真 空 系统 产品 的 研发 ,并 
高 度 重视 核心 技术 的 保护 工作 。 当 前 ,公司 拥有 已 
获 授权 的 发 明 专 利 3 项 .实用 专利 16 项 ,6 项 发 明 
专利 申请 已 获得 受理 。2013 年 ， 公司 注册 了 杭州 
素 烨 节能 科技 有 限 公司 ,取得 浙江 省 发 改 委 批准 的 
合同 能 源 管理 经 营 资质 。2014 年 , 与 第 二 重型 机 
械 集团 公司 和 常熟 龙腾 特殊 钢 有 限 公司 各 签订 一 
套 合同 能 源 项 目 ,公司 开始 由 单一 的 真空 设备 制造 
迈 向 节能 项 目 服务 。 

2014 年 ,山东 精工 泵 业 有 限 公司 面 对 真 空 设 
备 行业 产品 供 大 于 求 的 结构 性 矛盾 进一步 加 剧 的 
形势 ,积极 转变 企业 发 展 方式 ,由 多 年 来 的 规模 产 
量 效益 型 向 技术 品质 效益 型 转变 , 注重 发 展 质量 ， 
在 困境 中 求 得 生存 和 发 展 。 公 司 积极 调整 经 营 工 
作 思 路 ,外 拓 市 场 ,内 抓 管理 ,强化 外 贸 工 作 , 增 加 
销售 收入 ,满足 生产 经 营 活动 和 研发 创新 的 资金 需 
求 。 公 司 坚持 自主 创新 ,通过 积极 采取 差异 化 战 
略 , 高 新 技术 产品 收入 稳定 增长 , 占 全 年 销售 收入 
的 86% ,同比 提高 6 个 百分点 ;全 年 高 新 技术 产品 
创收 项 目 10 项 ,同比 增加 3 项 。 

湘潭 宏大 真空 技术 股份 有 限 公 司 专 业 从 事 以 
大 型 连续 镀膜 生产 线 为 主 的 各 类 真空 镀膜 设备 及 
其 零 部 件 的 研发 .设计 .生产 、 销 售 和 技术 服务 。 公 
司 是 行业 内 少数 具有 镀膜 生产 线 设备 整体 设计 及 
系统 集成 能 力 的 企业 之 一 ,能 够 为 客户 提供 整体 解 
决 方案 ,最 终 实现 “ 交 钥 匙 ”工程 。 公 司 坚持 技术 优 
先 的 发 展 理念 ,始终 把 技术 创新 和 自主 研发 作为 提 
高 公司 核心 竞争 力 的 重要 举措 。2013 年 ,公司 实 
现 营业 收入 2.59 亿 元 、 净 利润 3 720 万 元 ,缴纳 税 
金 2299 万 元 。 受 宏观 经 济 下 行 和 下 游行 业 投资 周 
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期 波动 的 到 加 影响 ,2014 年 经 营业 绩 出 现 较 大 幅 
BEAST OS ,实现 销售 收入 1. 55 亿 元 、 净 利润 1 526 
万 元 ,缴纳 税金 2 084 万 元 。 

辽宁 真 龙 真空 设备 制造 有 限 公司 主要 生产 制 
造 真 空 获 得 设备 ,公司 始终 坚持 “ 以人为本、 科学 管 
理 ” 的 管理 理念 “信誉 至 上 .品牌 第 一 ”的 经 营 宗 骨 
以 及 “精细 严谨 .品质 为 先 ” 的 质量 方针 ,专门 设置 了 
老 产 品 改进 核心 产品 研发 队伍 ,企业 自主 创新 能 力 
不 断 增强 。2014 年 ,公司 产品 产量 4 360 台 ( 套 )。 
公司 根据 市 场 需求 适时 调整 产品 结构 ,在 研制 新 产 ， 
品 的 同时 对 老 产 品 进行 改进 ,取得 很 好 的 成 果 , 提 高 
了 现 有 产品 的 技术 水 平 。 其 中 ,内 热 式 高 真空 油 扩 
散 泵 达到 国际 同类 产品 水 平 ,填补 了 国内 空白 。 

沈阳 蓝 菱 真 空 设备 制造 公司 极为 注重 产品 质 
量 ,在 生产 过 程 中 建立 了 完善 的 产品 档案 ,使 产品 
生产 过 程 具有 可 追溯 性 ,一 旦 出 现 质 量 问题 可 以 根 
据 其 产品 档案 查 到 装配 责任 人 或 责任 配套 厂家 。 
这 一 措施 不 但 对 提高 员工 的 责任 心 .提高 产品 质量 
起 了 很 大 的 作用 ,而 且 在 一 定 程度 上 降低 了 公司 的 
三 包 成 本 ,为 公司 挽回 了 不 少 损 失 。 公 司 在 对 全 体 
员工 进行 质量 教育 的 基础 上 ,定期 对 产品 质量 进行 
抽查 ,及 时 解决 市 场 反馈 的 问题 。 

二 ,市场 及 销售 

2014 年 ,中 国 科学 院 沈阳 科学 仪器 股份 有 限 
公司 继续 实施 “标准 化 .产业 化 .市场 化 "战略 ,致力 
于 成 为 国内 领先 国际 一 流 的 真空 设备 企业 。 公 司 
稳固 科研 真空 仪器 设备 国内 市 场 领导 地 位 ,重视 并 
积极 参与 国家 重大 科技 基础 设施 项 目 建 设 ,聚焦 大 
半导体 .先进 光电 晶体 .航空 航天 、 军 工 等 领域 工艺 
装备 需求 ,提供 相关 领域 需求 的 批量 化 产品 ,做 强 
做 大 干 式 真空 泵 、 离 子 泵 真空 获得 产品 业务 ,打造 
成 公司 长 期 稳定 的 战略 级 产品 ;重视 技术 服务 业务 
开展 ,积极 拓展 新 的 商业 发 展 模式 和 国际 市 场 销售 
业务 ,实现 产品 多 元 化 发 展 目标 。 公 司 以 市 场 为 导 
向 进行 业务 调整 .定位 与 布局 。 公 司 引进 吸收 先进 
制造 技术 ,提升 产品 性 能 .水 平 , 现 有 科研 真空 仪器 
设备 向 高 端 化 发 展 , 拉 开 与 国内 竞争 对 手 差距 ; 干 
RATE ,离子 泵 业务 做 好 “研发 中式 及 小 批量 生 
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产 "的 整体 规划 以 及 配套 实施 计划 落实 ,重点 围绕 


提升 产品 质量 、 降 低 生产 成 本 ,提升 市 场 竞 争 力 开 
展 工作 ;在 坚持 发 展现 有 IC、LED .光伏 业务 的 同 
时 ,围绕 基础 技术 平台 进行 外 延 ,寻求 制造 有 核心 
竞争 能 力 .相对 需求 稳定 的 工业 化 批量 产品 。 

山东 华 成 集团 积极 开发 市 场 ,并 采取 了 诸多 有 
效 的 措施 :@ 为 适应 市 场 经 济 的 需要 ,集团 打破 传 
统 的 领导 体制 ,每 个 子 公 司 都 任命 多 名 副 总 经 理 抓 
销售 ,大 大 加 强 市 场 开 发 领导 力量 ,提高 了 对 市 场 
的 掌控 力度 和 对 市 场 反馈 的 应 对 能 力 ,增强 了 驾驭 
HH GEM BMH. ONG RAB, Wh 
间 环 节 ,缩短 与 市 场 的 距离 。 公 司 建立 了 强大 的 销 
售 队伍 ,由 懂 技 术 的 开发 型 人 才 组 成 面向 全 国 各 行 
各 业 的 市 场 开 发 小 组 ,建立 了 遍布 全 国 的 销售 网 
络 。@@ 制 定 科学 的 销售 政策 ,充分 调动 销售 人 员 的 
积极 性 与 主动 性 。 公 司 承担 全 部 销售 费用 ,不 实行 
销售 包干 制 , 全 力 做 好 销售 人 员 的 后 盾 。@ 建 立 运 
行 有 效 的 市 场 情报 体系 。 公 司 每 月 召开 一 次 董事 
长 与 业务 员 的 直接 对 话 会 ,系统 地 收集 市 场 情报 资 
料 , 为 企业 产品 开发 .市 场 开 发 .货款 回收 提供 决策 
依据 。 通 过 采取 以 上 措施 ,拓宽 了 市 场 ,产品 销 往 
国内 所 有 省 份 ,并 出 口 到 俄罗斯 印度、 巴西 .印度 
尼 西 亚 等 国家 。 

浙江 杭 真 能 源 科技 股份 有 限 公司 一 直 坚 守 “ 以 
质量 创 品牌 ,以 技术 创新 促 发 展 ”的 经 营 宗 旨 , 成 为 
国内 专业 设计 .制造 喷射 真空 奏 、 真 空 系统 成 套 、 真 
空 精炼 成 套 设备 的 骨干 企业 。 公 司 注重 品牌 意识 
的 培养 ,实施 品牌 战略 。 当 前 ,公司 的 产品 被 广泛 
应 用 于 石油 化工、 冶金 .航空 航天 、 油 脂 、 制 药 . 轻 
工 .纺织 食品 , 制 糖 及 制 盐 等 行业 。 在 石油 炼 制 行 
业 , 公 司 已 为 国内 多 家 千 万 吨 级 的 常 减 压 装置 提供 
了 节能 型 抽 真 空 系 统 和 高 效 冷凝 器 ,产品 性 能 达到 
进口 设备 同等 水 平 ;在 航空 航天 领域 ,公司 为 航天 
科技 集团 六 院 设 计 制 造 的 国内 最 大 的 燕 汽 暑 射 泵 
抽 真 空 系统 抽 气 量 达 到 540th, 动力 蒸汽 耗 量 达 
2 740tVh; 在 冶金 行业 ,公司 为 第 一 重型 机 械 集团 公 
司 和 第 二 重型 机 械 集团 公司 等 多 家 公司 设计 制造 
了 600t 等 级 的 超大 型 VC 真空 浇铸 装置 ,公司 新 开 
发 的 节能 型 罗 芯 真空 泵 真空 系统 被 大 量 用 于 真空 
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精炼 装置 中 ;在 化 纤 行业 ,公司 为 国内 20 万 t 大 型 
连续 聚 酯 装置 提供 乙 二 醇 喷 射 人 汞 真空 系统 和 刊 板 


式 喷 淋 冷 凝 器 设备 ,产品 性 能 达到 进口 设备 的 水 


平 。 产品 出 口 到 乌克兰 .南非 ,伊朗 .西班牙 .印度 、 
泰国 .印度尼西亚 菲律宾、 马来西亚 .新 加 坡 等 国 
家 和 中 国 台 湾 地 区 。 公 司 与 VAI TECHNOMETAL 
公司 .DANIELI 公司 INTECO 公司 合作 制造 真空 精 
炼 设备 ,当前 已 制造 了 18 套 真空 精炼 设备 ,性 能 达 
到 外 方 的 技术 要 求 。 | 

2014 年 ,广东 肯 富 来 泵 业 股份 有 限 公司 调整 销 
售 政策 ,鼓励 业务 员 多 跑 市 场 .多 开拓 新 客户 ,多 关 
注 小 项 目 ;积极 探索 新 的 销售 政策 模式, 大力 开拓 
新 兴 市 场 和 行业 ,在 国外 市 场 调整 并 尝试 更 多 合作 
模式 方法 和 机 制 ,扩大 销售 网 络 建设 ;加 大 宣传 力 
度 ,不断 强化 客户 服务 , 提升 肯 富 来 品牌 形象 ;高 度 
重视 每 一 个 项 目 .每 一 个 机 会 ,采取 灵活 的 销售 措 
施 ,努力 提高 获取 项 目 订单 的 成 功率 ,实现 积 少 成 
多 以 小 促 大 。 公 司 通过 努力 ,在 严峻 的 市 场 环境 下 
仍然 取得 较 好 的 业绩 :在 国内 节能 改造 和 环保 项 目 
上 获得 大 批 订 单 ,同比 均 有 较 大 幅度 的 增长 。 国 外 
市 场 新 增订 单 也 有 一 定 程度 的 增长 ,尤其 是 自主 品 
牌 .高 技术 含量 的 真空 泵 出 口 增长 较 大 ,批量 出 口 英 
国 、 比 利 时 等 欧洲 国家 。 大 口径 中 开 泵 也 赢得 欧洲 
的 订单 ,巩固 了 公司 高 端 产品 在 国际 市 场 上 的 地 位 。 

山东 精工 泵 业 有 限 公 司 对 现行 的 销售 管理 制 
度 进行 调整 和 完善 , 引 在 建立 对 企业 营销 工作 及 销 
售 人 员 的 科学 合理 的 动态 管理 机 制 ,促进 公司 实现 
生产 经 营 活动 的 良性 循环 和 可 持续 发 展 。 新 的 销 
售 政策 提高 了 销售 人 员 的 积极 性 ,一 年 来 ,订货 合 
同 量 和 人 金额 旺 平稳 .逐步 增加 态势 ,并 中 标 超过 300 
万 元 的 项 目 合同 。 在 销售 收入 同比 回落 的 情况 下 ， 
货款 回收 率 同比 提高 30% ,部 分 拖欠 超过 两 年 的 货 
款 得 到 清理 , 产 成 品 库存 量 减少 15%。 公 司 自 
2010 年 获得 自 营 出 口 权 以 来 ,通过 积极 有 效 的 规 
范 化 运作 ,产品 出 口 业 务 稳步 推进 。2014 年 ,出 口 
REKKE 160 台 ( 套 ) , 均 为 公司 近年 来 研发 的 高 
新 技术 产品 ;出 口交 货 值 达 130 万 元 。 产 品 出 口 至 
东南 亚 . 中 亚 、 中 东非 洲 以 及 欧美 地 区 ,出 口 产品 
中 以 泵 类 产品 为 主 ,也 有 非 泵 类 机 械 产品 。 在 国内 


外 需求 降温 ,通用 机 械 产品 出 口 总 量 下 降 的 情况 
下 ,公司 不 仅 保住 了 传统 出 口 市 场 ,而 且 发 展 了 土 
耳 其 美国 加拿大、 印度 等 国家 的 新 用 户 。 有 些 产 
品 进入 发 达 国 家 高 端 市 场 ,应 用 到 重要 军事 技术 领 
域 ,如 2014 年 出 口 至 欧洲 某国 的 2 台 2BE3 -60 水 
环 真空 泵 ,应 用 于 该 国 的 先进 军机 风 洞 实验 装置 。 

爱 发 科 中 北 真空 (沈阳 ) 有 限 公 司 生产 的 新 型 
熔炼 炉 .连续 烧结 炉 .连续 时 效 炉 是 生产 高 性 能 磁 
石 的 保证 。2014 F, AMAR HAE A AES 
炉 12 台 。 公 司 2014 EFF IH IR KI ae 
汽车 配件 和 换 热 器 行业 , 主要 是 汽车 油 冷 却 器 \ 针 
焊 板式 换 热 器 .EGR SH. AREAS 
家 国内 外 汽车 配件 厂商 签订 了 合同 。 

2014 年 ,中 山 凯 旋 真 空 技 术 工程 有 限 公司 捕 
提 市 场 机 遇 , 攻 坚 克 难 ,在 逆境 中 谋 发 展 。 在 电工 
装备 市 场 总 需求 大 幅 萎 缩 的 情况 下 ,积极 向 其 他 行 
业 寻 出 路 ,与 核 工业 、 航 天 工业 和 科研 院 所 等 用 户 
签订 了 合同 订单 。 新 签 合同 订单 总 额 下 滑 较 大 ,但 
公司 的 合同 数量 没有 下 降 , 市 场 占有 率 稳 中 有 升 。 
真空 炉 项 目 是 公司 在 技术 成 熟 后 向 市 场 大 规模 推 
广 的 新 项 目 ,截至 2014 年 年 底 , 该 项 目 新 增 合同 订 
单 1215 万 元 。 上 述 成 绩 的 取得 得 益 于 销售 工作 方 
法 的 创新 ,主要 做 法 是 :销售 部 门 改 变 以 往 等 靠 \ 依 
赖 大 客户 的 观念 ,主动 出 击 ,拜访 客户 ,寻找 需求 信 
息 ; 邀 请 客户 到 公司 参观 考察 ;利用 互联 网 了 解 市 
场 需求 信息 和 招 投标 信息 ,及 时 派 人 与 客户 进行 沟 
通 ,主动 上 门 拜 访 。 | 

三 .科研 成 果 及 新 产品 

中 国 科 学 院 沈阳 科学 仪器 股份 有 限 公司 在 科 
研 组 织 方面 ,实行 “国内 机 构 + 国外 专家 ”的 立体 合 
作 模式 。 公 司 与 东北 大 学 中国 科技 大 学 中科院 
金属 所 等 科研 机 构建 立 了 长 期 稳定 的 技术 合作 关 
系 ,搭建 “基础 研究 -应 用 研究 ~ 产业 应 用 ”的 合理 
渠道 ,在 开发 新 产品 .解决 行业 基础 /共性 /关键 技 
术 问 题 及 人 才 队 伍 建设 等 方面 开展 了 长 期 深入 的 
合作 ,共同 推进 产品 的 研究 开发 .成 果 转 化 及 产业 
化 工作 。 | 7 a 
2014 年 ,公司 共 承 担 政府 科研 任务 9 项 ,其 中 
比较 有 代表 性 的 项 目 有 :名 国家 重大 科学 仪器 设备 
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开发 专项 项 目 “ 耐 腐蚀 超 洁净 系列 涡 旋 干 式 真空 泵 
开发 和 应 用 ”。 该 项 目 拟 攻克 涡 旋 干 菏 的 关键 技 
术 ; 通 过 系统 集成 ,研制 形成 具有 一 定 功能 的 耐 腐 
蚀 超 洁净 系列 涡 旋 干 式 真空 泵 成 套 样 机 ;开展 涡 旋 
干 式 真空 泵 在 同步 辐射 光束 线 .质谱 仪 等 科学 仪器 
设备 以 及 航天 工程 等 国家 重大 工程 上 的 应 用 测试 ， 
验证 功能 和 总 体 性 能 ,形成 具有 自主 知识 产权 、 功 
能 及 健全 和 质量 稳定 可 靠 地 耐 腐蚀 超 洁净 涡 旋 干 
泵 。@ 国 家 科技 重大 专项 项 目 “ 防 腐 真 空 集成 系统 
研发 和 示范 应 用 ”。 该 项 目 针 对 20 - 14nm 栅 刻 伺 
工艺 对 真空 获得 系统 提出 的 特殊 要 求 , 拟 提供 由 而 
强 腐蚀 、 高 精度 和 快速 反应 的 智能 调 压 真空 阅 门 ， 
高 耐 腐蚀 、 高 可 靠 性 .节能 、 安 全 的 小 体积 .大 抽 速 
真空 获得 及 真空 检测 等 设备 和 零 部 件 组 成 的 智能 
联动 调 压 防腐 真空 集成 系统 ,增强 国产 真空 集成 系 
统 的 配套 能 力 ,降低 国产 化 机 刻 蚀 机 设备 的 核心 零 
部 件 的 采购 成 本 ,促进 栅 刻 蚀 机 产品 具备 产业 化 能 
力 及 市 场 竞争 力 。 

”2014 年 ,公司 共 完 成 3 项 重大 新 产品 开发 : 
(D85kg 级 蓝宝石 晶体 生长 炉 。 该 产品 通过 电阻 加 
热 将 三 氧化 二 铝 原料 熔化 ,经 过 籽 晶 引导 ,采用 精 
密 上 称 重 技术 进行 微量 提 拉 生长 优质 光学 级 蓝 宝 
石 单 晶 ,广泛 应 用 于 智能 设备 .大 规模 集成 电路 以 
及 军工 等 领域 , 年 度 实现 产品 销售 35 台 ( 套 )。 
@JGH - 5000A 真空 干 泵 机 组 。 该 产品 由 上 泵 罗 芯 
干 汞 和 下 和 泵 多 级 干 泵 组 成 ,攻克 了 特殊 结构 设计 、 表 
面 处 理工 艺 一体 化 电机 设计 、 特 殊 动 密封 结构 等 关 
键 技术 ,是 具有 同类 产品 国际 先进 水 平和 完全 自主 
知识 产权 的 高 速 .大 抽 速 真空 获得 设备 。 主 要 应 用 
于 光伏 PECVD MOCVD 刻 蚀 等 工艺 环境 , 极 具 产业 
化 能 力 及 市 场 竞争 力 , 年 度 实现 产品 销售 2 台 ( 套 ) 。 
@ 无 油 涡 旋 真 空 泵 。 该 产品 采用 泵 内 无 油 设计 ,可 
获得 清洁 的 真空 环境 ,无 需 水 冷 ,具有 低 噪声 . 耐 府 
蚀 、 操 作 简便 .维护 费用 低廉 的 特点 。 主 要 用 于 薄膜 
制备 设备 .大 科学 工程 与 化 学 分 析 , 半 导体 封装 设备 
等 无 油 抽 气 系统 的 配 泵 ,医疗 仪器 .生物 制品 与 药品 
制备 等 领域 ,年 度 实现 产品 销售 68 台 ( 套 ) 。 公 司 全 
年 共 申请 专利 17 项 ,获得 授权 专利 9 项 ,全 部 为 发 明 
专利 “一 种 运动 部 件 位 置 的 真空 信号 引出 装置 " 荣 
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获 沈 阳 市 专利 奖 三 等 奖 。 

:2014 年 6 月 ,山东 华 成 集团 研制 的 核电 站 用 真 
空 机 组 通过 国家 能 源 局 .中 国 机 械 工 业 联 合 会 的 联 
合 鉴定 ,产品 技术 达到 国际 先进 水 平 ,可 完全 替代 
进口 。2014 29H, AWA ERM 2BECISO 超 
大 型 水 环 真空 泵 一 次 性 试验 成 功 ,设备 单 台 抽 气量 
达到 3 000m /min ,配套 电动 机 功率 4 OOOKW ,将 应 
用 在 国防 飞机 试验 高 超 项 目 上 。 

2014 年 ,浙江 杭 真 能 源 科技 股份 有 限 公 司 为 
国家 重点 工程 航天 六 院 航 天 动力 试验 技术 研究 所 
的 大 型 推进 器 高 空 模拟 装置 设备 制造 了 一 套 大 型 
高 压 空 气 距 射 真空 条 系 统 , 动力 空气 压力 为 
6. OMPa , 抽 气 量 为 166Vh ,动力 空气 耗 量 为 776th。 
为 航天 六 院 航 天 动力 试验 技术 研究 所 的 大 型 推进 
器 高 空 模拟 装置 设备 制造 了 一 套 超 大 型 蒸汽 喷射 
真空 泵 系统 ,动力 燕 汽 压力 为 1. 3MPa NEA 
540t/h ,动力 蔡 汽 耗 量 为 2 740th 。 

2014 年 ,广东 肯 富 来 稍 业 股份 有 限 公 司 在 石 
油 化 工行 业 多 个 项 目 上 取得 了 历史 性 突破 :研制 出 
大 气量 高 排 压 的 串联 火炬 气压 缩 机 ,在 洛阳 石化 
顺利 投入 运行 ,节能 、 环 保 效 果 显 著 ,成功 取 代 原 有 
的 螺杆 压缩 机 。 延 长 石油 集团 也 随即 选 购 该 压缩 
机 ,并 一 次 投 运 成 功 。 公 司 研制 的 60m /min 大 流 
量 ,高 排 压 亚 硝 气压 缩 机 组 ,在 中 科 合 成 油 公司 成 
功 投 入 运行 。 公 司 研 制 的 填补 国内 空 昌 的 大 流量 
VCM 回收 压缩 机 组 ,经 过 新 疆 天 业 公司 现场 运行 
对 比 , 运 行 效果 优 于 日 本 进口 的 产品 。2014 年 , 公 
司 开 展 了 实验 室 建设 项 目 ,该 项 目 已 申报 广东 省 重 
点 实验 室 , 并 纳入 佛山 市 创新 城市 建设 重点 工程 项 
日 。 实 验 室 实施 的 研究 开发 计划 项 目 共 8 个 ,其 中 
湿式 试验 台 已 投入 使 用 ,填补 了 国内 液 环 永 湿式 试 
验 台 的 空白 。 公 司 与 华南 理工 大 学 合作 开展 两 个 
产 学 研 项 目 , 取 得 一 定 的 成 效 ;获得 2 项 实用 新 型 
专利 授权 ,申请 了 2 项 发 明 专 利和 1 项 国际 发 明 
专利 。 

山东 精工 泵 业 有 限 公司 根据 用 户 需 求 变 化 和 
真空 设备 行业 发 展 方向 ,积极 致力 于 研发 基于 计算 
机 嵌入 技术 的 机 电 一 体 化 水 环 真 空 机 组 和 具有 优 
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异 抗 腐蚀 性 能 的 水 环 式 真 空 汞 、 压 缩 机 ,在 应 用 信 
息 技术 、 新 材料 技术 、 机 械 设备 防腐 技术 等 现代 新 
技术 改造 传统 产品 方面 进行 了 大 胆 探索 ,取得 了 多 
项 创新 成 果 。 公 司 研发 的 远程 监控 智能 型 水 环 真 
空 机 组 应 用 于 化 工 .电力 .冶金 . 轻 工 等 行业 , 可 实 

现 产 品 寿命 分 析 及 全 生命 周期 信息 跟踪 和 反馈 , 初 
步 形 成 系列 化 集成 化 .模块 化 研发 制造 能 力 ,技术 
水 平 处 于 国内 领先 。 该 机 组 采用 ARM 微 处 理 器 ， 
单独 编程 ,性 能 先进 可 靠 , 且 与 DCS 系统 及 PLC 等 
工业 控制 器 相 比 ,具有 成 本 低廉 ,节约 能 耗 , 经 济 实 
用 的 特点 。 公 司 针对 国内 AC 发 泡 剂 生产 的 洗涤 
过 滤 工 艺 长 期 存在 的 效率 低 .能 耗 高 .劳动 强度 大 、 
污染 严重 等 弊端 ,为 AC 生产 企业 技术 改造 研发 一 
种 抽 气 量 大 、 耐 腐蚀 性 能 优异 的 复合 材质 水 环 真空 
机 组 。 这 种 新 型 水 环 真空 机 组 与 带 式 过 滤 机 配套 ， 
取代 了 以 洗涤 桶 配 带 水 喷射 穴 的 AC 发 泡 剂 洗涤 
过 滤 传 统 工艺 ,提高 了 AC 发 泡 剂 生产 效率 和 产品 
质量 ,减少 了 电力 消耗 和 环境 污染 ,延长 了 机 组 的 
使 用 寿命 ,有 效 降低 了 AC 生产 成 本 。 公 司 研发 的 
能 够 在 350 民 高 温 环境 下 正常 运行 并 满足 工艺 要 求 
的 核电 用 水 环 真空 汞 ,具有 较 高 的 技术 含量 和 附加 
值 ,产品 填补 了 国内 空白 ,具有 国内 领先 水 平 。 公 
司 研发 了 专用 的 超大 型 瓦斯 抽 采 泵 及 瓦斯 提纯 、 提 
浓 再 利用 技术 的 机 电 一 体 化 水 环 真空 机 组 。 针 对 
现 有 煤矿 抽 采 瓦斯 气体 的 特大 型 水 环 式 真空 泵 存 
在 的 技术 问题 ,通过 对 泵 的 相关 技术 参数 进行 优化 
设计 ,使 特大 型 水 环 式 真空 泵 提高 最 大 抽 气 量 , 增 
强 可 靠 性 ,满足 煤矿 抽 采 瓦斯 气体 的 需求 ,成 为 专 
用 的 瓦斯 抽送 泵 (该 项 研发 成 果 已 有 授权 专利 1 
项 ) ;针对 现 有 的 “恒定 水 位 水 封 式 防爆 器 "存在 的 
设计 缺陷 ,通过 改进 优化 设备 内 部 结构 ,增加 安全 
附件 ,研发 一 种 能 够 提高 设备 的 安全 性 能 、 消 除 安 
全 隐患 .工作 稳定 可 靠 的 新 型 煤矿 瓦斯 防爆 器 ( 该 
项 研发 成 果 已 有 授权 专利 1 项 ) 。 在 已 有 的 远程 监 
控 智 能 型 水 环 真 空 机 组 的 基础 上 ,通过 对 现 有 技术 
的 再 创新 ,研发 适用 于 瓦斯 提纯 、 提 浓 再 利用 技术 、 
能 耐 受 多 种 化 学 介质 长 期 腐蚀 的 复合 材质 水 环 真 
室 蔷 /机 组 系列 产品 。 公 司 与 沼 博 市 “矿山 装备 技 


术 产 业 技术 创新 战略 联盟 ”内 企业 进行 技术 合作 ， 
以 研发 的 “ 负 压 自动 放水 器 " 及 “新 型 钢 塑 复合 管 
路 ”作为 配套 装置 ,形成 融入 信息 技术 的 机 电 一 体 
化 瓦斯 抽 采 及 瓦斯 提纯 、 提 浓 再 利用 成 套装 置 , 进 


一 步 提高 了 公司 高 新 技术 产品 的 市 场 竞争 力 ,并 在 


企业 联合 攻关 、 集 成 创新 方面 进行 了 有 益 的 探索 ， 
为 丽 固 和 发 展 本 地 区 产业 技术 创新 战略 联盟 迈 出 
了 坚实 步伐 。 公 司 通过 产品 结构 创新 、 工 艺 创 新 和 
引进 技术 消化 吸收 再 创新 ,逐步 形成 了 企业 自 有 知 
识 产权 体系 。 当 前 ,公司 已 有 授权 专利 16 项 ,其 中 
发 明 专利 2 项 ;研发 的 高 新 技术 产品 中 ,有 2 项 列 人 
山东 省 科技 计划 项 目 ,有 2 项 列 人 淄博 市 科技 计划 
i 2014 年 申报 省 .市 科技 计划 项 目 及 技术 创新 项 
项 ,其 中 “ 耐 腐蚀 水 环 真空 泵 智能 机 组 ”已 立项 ， 
HA 2014 年 度 淄博 市 95 项 科技 发 展 计划 项 目 中 。 
湘潭 宏大 真空 技术 股份 有 限 公 司 坚 持 “ 技 术 优 
先 ” 战 略 ,通过 持续 不 断 的 技术 创新 来 打造 公司 核心 
竞争 力 。 公 司 拥 有 省 认定 企业 技术 中 心 ,在 真空 、 材 
料 工艺 机械、 自动 化 控制 等 关键 技术 领域 拥有 6 项 
发 明 专利 .26 项 实用 新 型 专利 ,3 项 软件 著作 权 和 多 
项 非 专 利 技术 。 公 司 的 “CIGS 薄膜 太阳 能 电池 前 电 
极 导电 玻璃 镀膜 设备 ”被 认定 为 国家 重点 新 产品 ， 
“大 面积 连续 磁 控 溅 射 真空 镀膜 研发 项 目 ” 被 列 人 
“国家 火炬 计划 ”项 目 和 “科技 型 中 小 企业 技术 创新 
基金 创新 " 项目 ,并 荣获 2013 年 湘潭 市 科学 技术 进 
步 奖 一 等 奖 。 公 司 的 专利 成 果 “ 大 面积 抗 反 射 导 电 
膜 连 续 磁 控 溅 射 镀膜 生产 线 " 获 得 2013 年 度 湖南 省 
专利 奖 一 等 奖 2014 年 度 中 国 专利 优秀 奖 ,科研 项 目 
“大 面积 连续 磁 控 溅 射 真空 镀膜 设备 关键 技术 ”荣获 
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2014 年 度 湖南 省 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

辽宁 真 龙 真空 设备 制造 有 限 公 司 生产 的 KN/ 
KIN 系列 高 真空 油 扩散 泵 已 获得 国家 实用 新 型 专 
利 及 外 观 设计 专利 。 其 中 ,KN - 630 内 热 式 油 扩散 
泵 经 过 两 年 的 研发 测试 ,验证 ,对 关键 节能 技术 进 
行 了 攻关 ,已 完成 并 通过 了 沈阳 市 科技 局 组 织 的 科 
技 攻关 项 目 验 收 , 并 获得 了 国家 实用 新 型 专利 证 
书 。 该 产品 投入 市 场 后 已 经 奉 代 了 部 分 进口 产品 。 
对 高 真空 油 扩 散 泵 加 热 方 式 进行 改进 取得 很 好 的 
成 果 ,改进 后 的 新 产品 深 受 客户 欢迎 ,具有 较 高 的 
市 场 占有 率 。 | 

沈阳 蓝 鞭 真空 设备 制造 公司 依靠 科技 进步 , 实 
施 科 技 攻关 ,大 力 提高 企业 的 技术 装备 水 平 。 公 司 
针对 市 场 低 迷 的 现状 ,加 大 了 非 标 产品 的 设计 , 完 
成 了 CDQ - 630 阀门 不 锈 钢 方 接口 的 设计 、K - 
630TDA 扩散 去 的 设计 调试 ;完善 了 CDQ - 63 R H 
的 设计 ,CHF25 、QCF40 BAN 快 邱 法 兰 口 等 系列 
非 标 冷 时 的 设计 。 

2014 年 ,中 山 凯 旋 真 空 s 技 术 工程 有 限 公司 获 
得 了 10 项 实用 新 型 专利 ,主持 制定 了 JB/T 
12010 一 2014《 非 晶 合 金 铁心 变压器 真空 注油 设 
4) JB/T 12011 一 2014《 高 压 互 感 器 真空 干燥 注油 
设备 》 和 IB/T 12012 一 2014《 集 成 式 真空 注油 设 
备 》3 项 行业 标准 。 公 司 获 得 “广东 省 工程 技术 研 
究 中心 “ 广 东 省 名 牌 产品 ”和 “质量 品牌 示范 单 
位 "等 称 导 。 

( 撰 稿 人 :中 国 通用 机 要 工业 协会 真空 

会 苏 原 ] | 
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2014 年 干燥 设备 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 
据 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 干燥 设备 分 会 统计 ， 
2014 年 ,干燥 设备 行业 22 家 重点 骨干 企业 共 完 成 


工业 总 产值 271 308 万 元 ,实现 主 营业 务 收 入 
214 844 万 元 , 较 上 年 有 所 下 滑 , 仅 少数 企业 持平 或 
略 增长 。2014 年 干燥 设备 行业 22 家 重点 企业 工业 
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总 产值 见 表 1。2014 年 于 燥 设 备 行业 22 家 重点 企 
Db MSA Be 20 


#1 2014 年 干燥 设备 行业 22 家 
重点 企业 工业 总 产值 | 


企业 名 称 总 产值 


五 家 庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 61 892 

天 华 化 工 机 械 及 自 0 ies RA \ 司 | 42 700 
山东 天 力 干燥 股份 有 限 公 司 27 105 
常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公司 23 658 
江苏 国 粮 仓储 工程 有 限 公司 18 000 
江苏 省 范 群 于 燥 设 备 厂 有 限 公 司 16 356 
| 常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 11 500. 
广东 弘 科 农业 机 械 研究 开发 有 限 公司 9 542 
青海 三 四 一 九 干燥 设备 有 限 公 司 7685 
江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公司 6 500 
蛤 尔 滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 : 5 830 
东台 市 食品 机 械 三 有 限 公司 o 5 574 
浙江 尔 乐 干燥 设备 有 限 公司 5 200 
江苏 宇通 干燥 工程 有 限 公 司 | 5 000 
TO FIA PIRES) ARAA 4 600 
BM Be TRIB APRA .| 4559 
上 海 千 山 远东 制药 机 械 有 限 公司 | 4 278 
杭州 钱 江 干燥 设备 有 限 公司 | 3 500 
PO 1) 8 Re AR al E 2717 
苏州 市 自力 化 工 设 备 有 限 公司 | 2516 
常州 市 统一 干燥 设备 有 限 公司 | 2000 
成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公司 596 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 





R2 2014 年 干燥 设备 行业 22 家 
重点 企业 主 营 业务 收入 








企业 名 称 


石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 














1 

2 | 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 有 限 公司 | 27 574 
3 | 山东 天 力 干燥 股份 有 限 公 司 |26987 
4 | 常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公司 22 586 
5 | 江苏 省 范 群 干燥 设备 厂 有 限 公 司 12 338 
6 | 常州 一 步 干燥 设备 有 限 公司 10 500 
7 | 青海 三 四 一 九 干 燥 设 备 有 限 公司 7 685 
8 | 江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公司 6 400 
9 | 哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 5 731 

东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 


( 续 ) 
















企业 名 称 
Ne Benes, a (万 元 ) 
浙江 尔 乐 干燥 设备 有 限 公司 





2| 江苏 字 通 干燥 工程 有 限 公司 4 595 
13 | 无 锡 昂 益 达 干 燥 设 备 厂 有 限 公司 4411 
14| 常州 金陵 干燥 设备 有 限 公 司 4 036 
15| 江 苏 国 粮仓 储 工程 有 限 公司 3 800 
16 | 杭州 钱 江 干燥 设备 有 限 公司 3 400 
17 | 上 海 千 山 远东 制药 机 械 有 限 公 司 3 076 
18 | 四川 望 昌 干 燥 设 备 有 限 公司 2 222 
19 | 苏州 市 自力 化 工 设备 有 限 公司 2 136 
20| 广 东 弘 科 农 业 机 械 研 究 开 发 有 限 公司 2 000 


常州 市 统一 于 燥 设 备 有 限 公 司 
成 都 倍 力 干燥 设备 有 限 公司 


山东 天 力 干燥 股份 有 限 公 司 针对 各 行业 直到 
的 干燥 技术 难题 ,持续 不 断 地 将 具有 重要 应 用 前 景 
的 科研 成 果 进 行 系 统 化 、 配 套 化 和 工程 化 研究 开 
发 ,在 流 化 床 .蒸汽 回转 AR RE SOE R 
有 竞争 优势 的 主导 产品 ,面向 化 工 . 石 化 .建材 、 环 
GIGS .电力 等 行业 。 公 司 承担 了 2 000 多 项 节能 
减 排 干 燥 工 程 ,研发 的 大 型 干燥 设备 部 分 达到 国际 
水 平 ， shal ida lank A 
的 国产 化 。 

天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 有 限 公司 
(简称 “天 华 院 ” ) 隶 属国 资 委 的 中 央企 业 一 一 中 国 
化 工 集团 公司 , 原 为 化 工 部 化 工 机 械 研 究 院 和 化 工 
部 自动 化 研究 所 合并 成 立 的 部 直属 科研 机 构 , 是 原 
化 工 部 十 大 重点 科研 院 所 之 一 和 三 个 科技 体制 改 
革 试 点 单位 之 一 。 天 华 院 成 立 于 1958 年 ,1965 年 
由 北京 迁 至 兰州 ,2000 年 完成 企业 化 转制 和 天 华 
化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 注册 工作 ,2012 年 


改制 为 天 华 化 工 机 械 及 自动 化 研究 设计 院 有 限 公 
“ 语 。 主 要 从 事 化 工 机 器 、 化 学 工程 及 设备 .材料 及 


腐蚀 .生产 过 程 自动 控制 、 在 线 分 析 仪 表 、 放 射 性 检 
测 仪表 及 环保 技术 与 设备 的 研究 开发 .工程 设计 、 
产品 制造 和 推广 应 用 工作 。 天 华 院 于 2007 年 组 建 
国家 干燥 技术 及 装备 工程 技术 研究 中 心 , 共 于 2011 
年 9 月 通过 了 国家 科技 部 组 织 的 综合 评议 验收 。 


干燥 工程 中 心 通 过 不 断 调 整 和 完善 体制 建设 ,跟踪 
市 场 发 展 动态 ,大力 进行 研发 .试验 和 产业 化 设施 
建设 ,推进 技术 成 果 转 化 ,经 济 效益 逐年 增长 , 现 已 
成 为 国内 一 流 、 国 际 先进 的 集 新 产品 和 新 技术 开 
发 中 试 孵化 .标准 化 建设 .促进 自主 创新 和 新 成 果 
转化 . 塔 养 一 流 工程 技术 人 才 及 信息 交流 、 行 业 服 
务 于 一 体 的 国家 级 专业 科研 和 成 果 转 化 中 心 。 
2014 年 ,石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公 司 完 成 
工业 总 产值 61 892 万 元 , 比 上 年 增加 1 318 万 元 ; 
销售 收入 52 635 万 元 , 比 上 年 增加 710 万 元 ;利润 
总 额 5 960 万 元 , 比 上 年 增加 110 万 元 。 
常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公司 生产 各 类 产品 
共计 388 台 ( 套 ) ,其 中 :高 低温 带 机 31 台 , 流 化 床 
台 , 预 干燥 机 、 焙 烧 炉 35 台 , 非 标 产 品 156 台 ; 完 
成 工业 总 产 利 23 658 万 元 , 比 上 年 增加 1 199 万 
元 ;销售 收入 22 586 万 元 , 比 上 年 增加 1 224 万 元 ; 
利润 总 额 2 500 万 元 , 比 上 年 增加 728 万 元 。 
哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 随 着 销售 
市 场 不 断 开拓 及 业务 量 的 增加 ,生产 任务 也 逐年 递 
增 , 原 有 生产 车 间 已 经 影响 了 公司 产品 的 生产 加 
工 。 2014 年 ,公司 在 哈尔滨 市 宾 西 经 济 技术 开发 
区 购置 了 面积 为 5.2 万 m 的 土地 ,规划 建设 了 生 
产 基地 ,用 于 满足 公司 产品 的 生产 加 工 。 
苏州 市 自力 化 工 设 备 有 限 公 司 主 要 生产 污 泥 
干燥 机 、 鱼 是 粉 干燥 机 和 褐 煤 于 燥 机 。2014 年 , 公 
司 以 打造 江苏 有 影响 力 的 企业 为 上 且 标 ,加 大 研发 经 
费 投 入 ,加 强 技术 创新 ,不 断 提升 企业 的 自主 核心 
技术 研发 及 产业 化 开发 能 力 , 取 得 了 丰硕 的 科研 成 
末 , 获 得 了 多 项 专利 ,并 将 具有 自主 知识 产权 的 科 
人 研 成 果 应 用 于 产品 开发 ,积极 探索 科研 、 专 利 成 果 
产业 化 的 新 模式 ,并 呈现 了 良好 的 发 展 势头 。 . 
二 ,市场 及 销售 | 
企业 的 生存 和 发 展 ,必须 以 市 场 为 导向 ,市 场 
需求 就 是 企业 技术 创新 的 方向 。 一 方面 ,市 场 需求 


促进 了 企业 加 强 技术 创新 和 科技 成 果 产业 化 ; 另 一 


方面 ,企业 依靠 技术 进步 促进 产业 升级 ,最 大 程度 
地 满足 市 场 需求 ,提高 了 企业 的 经 济 效益 。 
2014 年 ,山东 天 力 干燥 股份 有 限 公 司 主要 精力 


行业 概况 


放 在 超重 力 反 应 技术 、 脱 硫 脱 硝 一 体 化 技术 、 超 临界 
AE 海参 干燥 及 其 者 液 浓 缩 技术 及 装备 的 研发 . 超 
临界 水 氧化 技术 ` 茹 发、 结晶 方面 ,取得 了 阶段 性 成 
果 , 这 些 技术 在 有 机 废水 处 理 、 气 体 净 化 、 热 敏 性 化 
合 物 的 提取 和 纯化 纳米 粉 体制 备 等 领域 应 用 广阔 。 
2014 年 ,公司 实现 产品 销售 收入 26 987 万 元 。 

天 华 院 研发 的 技术 和 产品 成 功 应 用 于 石油 化 
工 \ 煤 化 工 、 化 工 \、 冶 金 、 建 材 、 食 品 、 医 药 等 诸多 行 
业 ,涵盖 绝 大 多 数 干燥 方式 和 行业 。 多 项 高 效 、 环 
保 、 节 能 、 先 进 的 干燥 技术 及 产品 ,填补 国内 空白 ， 
成 为 先进 高 效 节能 技术 改造 传统 产业 的 典范 , 例 
如 :节能 减 排 效益 显著 的 新 型 蒸汽 管 煤 调 湿 技 术 ， 
高 效 脱 除 废水 中 氨氮 成 分 的 真空 热泵 闪 蒸 汽 提 脱 
DOK , 污 泥 无 害 化 处 理 技术 ,电厂 .煤化 工行 业 的 
褐 煤 提 质 及 水 回收 技术 。 另 外 ,PTA 干燥 装置 应 用 
到 比利时 ,美国 .西班牙 等 地 ;承担 的 闭路 石化 400 
万 t/a PTA 干燥 机 组 是 当前 世界 上 规格 最 大 的 ,对 
提升 我 国 干燥 设备 行业 技术 水 平 及 国际 影响 力 意 
义 重大 。 

石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公 司 在 巩固 现 有 的 
销售 领域 的 基础 上 ,深入 分 析 相 关 行 业 市 场 ,加 大 
市 场 开拓 力度 ,成 功 开拓 网 络 市 场 ,销售 业绩 增加 
了 新 的 增长 点 。2014 年 ,公司 出 口 额 1 630 万 元 ， 
盘 式 干燥 机 、 桨 叶 干 燥 机 等 畅销 产品 销 往 印度 尼 西 
亚 \ 埃 及 法国、 美国 等 国家 。 另 外 ,公司 还 积极 参 
加 各 相关 的 展览 会 和 行业 会 议 ,宣传 公司 形象 和 产 
品 ,提升 公司 的 知名 度 。 

”常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公 司 积极 开发 网 络 
营销 ,加 大 网 络 营销 投入 ,产品 先后 销售 全 国 25 个 
省 .自治 区 直辖市。 公司 长 期 与 国内 知名 院 校 合 
作 , 参 加 国内 外 干燥 设备 展会 和 各 类 技术 讲座 ,及 
时 了 解 干燥 技术 最 前 沿 的 信息 ,企业 每 年 都 有 新 的 
产品 实施 工业 化 转化 ,成 为 企业 新 的 经 济 增长 点 。 
2014 年 出 口 值 4 689 万 元 , 预 干 燥 机 、 焙 烧 炉 喷雾 
干燥 机 等 产品 先后 出 口 到 德国 、 波 兰 、 美 国 . 日 本 、 
韩国 马来西亚. 印度尼西亚. 越南、 伊朗 等 10 多 个 
国家 和 地 区 ,在 国际 市 场 上 有 着 较 高 的 信誉 。 

江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公司 2014 年 实现 销售 
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WA 6 400 万 元 利润 205 万 元 ,公司 总 资产 5 250 
万 元 ,资产 负债 67. 24% 。 

2014 年 ,上 海 干 山 远东 制药 机 械 有 限 公 司 各 
类 灭 菌 式 蒸汽 真空 冷冻 干燥 机 共 销 售 13 台 ( 套 )， 
比 土 年 减少 3 台 ( 套 ) ;销售 额 2 029 万 元 , 比 上 年 
下 降 24. 1% 。 公 司 出 口 各 类 江干 机 9 台 ( 套 ) , 比 
上 年 增加 2 台 ( 套 ) 。 在 国内 市 场 蓉 缩 的 情况 下 , 国 
际 市 场 得 到 了 扩展 ,在 传统 的 越南 、 俄 罗斯 市 场 基 
础 上 重点 拓展 了 印度 市 场 ,印度 市 场 的 成 长 空间 非 
HEK | : | | 

青海 三 四 一 九 干燥 设备 有 限 公司 2014 年 产品 


销售 合同 额 7 721 万 元 , 除 餐 厨 垃圾 专用 干燥 设备 


外 ,新 型 的 污水 处 理 装 置 也 获得 市 场 的 认可 ,销售 
前 景 良好 。 | 

蛤 尔 次 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公 司 承 建 粮食 
干燥 、 种 子 加 工 及 粮食 仓储 项 目 60 余 项 ,销售 收入 
近 亿 元 。 产 品 已 覆盖 新 疆 、 甘 肃 、 贵 州 .四 川 湖南、 
湖北、 陕西 宁夏、 安徽 .河南 河北、 山东 北京、. 江 
苏 .浙江 内 蒙古 .广东 海南 吉林、 辽宁 、 黑 龙 江 等 
省 .自治 区 .直辖 市 ,并 远 销 欧洲 、 非 洲 。2014 Æ, 
公司 在 稳定 原 有 销售 区 域 的 前 提 下 ,大 力 开 拓 销 售 
市 场 ,产品 成 功 销 往 贵州 湖北 等 省 ,使 公司 产品 的 
市 场 占 有 率 进一步 扩大 。 | 

苏州 市 自力 化 工 设备 有 限 公 司 以 市 场 需求 为 导 
癌 ,不 断 开发 新 技术 、 新 工艺 和 新 产品 ,采用 先进 的 
经 营 管理 方法 和 组 织 形 式 科 学 地 组 织 生产 .销售 和 
服务 ,取得 了 良好 的 社会 效益 和 经 济 效 益 。2014 年 ， 
公司 实现 销售 收入 2 136 万 元 .新 产品 产值 765 
万 元 。 

东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公 司 产品 出 口 到 近 30 
个 国家 和 地 区 ,2014 年 实现 销售 收入 5 549 万 元 ， 
新 产品 市 场 占有 率 达 60% 以 上 。 公 司 一 直 致 力 于 
农 副产品 深加工 技术 装备 的 研究 和 开发 ,针对 我 国 
暮 类 资源 丰富 的 特点 ,开发 出 资源 综合 利用 率 高 、 


产品 品质 稳定 优良 、 适 用 面 广 .性 能 售 价 比 优 于 进 
口 设备 的 茵 类 全 粉 生产 技术 设备 ,推动 了 我 国 暮 类 
综合 加 工 技术 的 发 展 ,并 产生 了 良好 的 经 济 效益 和 
社会 效益 。 开 发 的 暮 类 全 粉 生产 线 中 的 主 关键 设 
备 多 用 途 辊 简 干 燥 机 广泛 应 用 于 a 淀粉 .三 合 一 速 
溶 营 养 麦 片 及 各 种 营养 米 片 ( 粉 ) 的 生产 ,还 广泛 适 
用 于 其 他 黏稠 状 物料 的 干燥 熟化 ,如 粘 合 旗 、 啤 酒 
酵母 回收 水 果 和 蔬菜 以 及 化 学 制品 。 主 要 客户 为 
内 外 暮 类 全 粉 生产 企业 和 食品 .淀粉 生产 企业 ， 
市 场 主要 立足 国内 马铃薯 HE REFE, , 同 
时 面 回 东南 亚 、 欧 洲 等 昔 类 盛产 国家 。 

三 .科技 成 果 及 新 产品 

天 华 院 完成 了 我 国 90% 的 石化 干燥 设备 国产 
化 工作 ,先后 球 担 国家 及 省 部 级 科研 开发 课题 107 
项 ,取得 科研 成 果 72 项 、 中 国 专 利 104 项 美国 专 
利 1 项 (一 种 增设 燕 汽 管 式 干 燥 降 低 燃 煤 电 三 煤耗 
的 方法 ,授权 号 US 8661821 BR, 授权 日 
2014. 03. 04) ,科技 奖励 26 项 (其 中 国家 级 科技 奖 
励 6 项 ) ,起 草 行业 标准 9 项 。 近 年 来 主要 取得 “ 煤 
气 化 工程 褐 煤 燕 汽 管 回转 圆 简 预 干燥 技术 研究 与 
工程 化 应 用 ”“ 新 型 燕 汽 管 回 转 干 燥 法 煤 调 湿 成 套 
技术 及 装备 “PTA 新 型 压力 过 滤 技 术 的 开发 与 工 
业 应 用 ”“45 万 t/a 聚 丙烯 流 化 床 于 燥 器 研制 、 
“SEBS 研磨 机 组 国产 化 ”和 “PX 氧化 干燥 单元 稳产 
降 耗 研究 ”等 重大 科技 创新 成 果 。“ 热 泵 办 蒸汽 所 
脱毛 法 ”获得 中 国 化 工 专 利 优 秀 奖 ,“ 污 泥 搅 动 型 间 
接 热 干 化 和 复合 循环 流 化 床 清洁 焚烧 集成 技术 ” 获 
得 国家 科技 进步 奖 二 等 奖 ,“PTA 过 滤 洗 涤 预 干燥 
一 体 化 压力 过 滤 技 术 及 装备 "获得 中 国 化 工科 学 技 
术 奖 一 等 奖 。 起 草 实施 的 行业 标准 HG/T 4597— 
2014《 真空 连续 干燥 机 》 和 HG/T 4596 一 2014《 涡轮 
干燥 机 》 于 2014 年 10 月 1 日 开始 实施 。2014 年 取 
得 中 国 专 利 共 25 项 ,其 中 发 明 专 利 10 项 。2014 年 
天 华 院 获得 授权 的 专利 情况 见 表 3。 


表 3 2014 年 天 华 院 获得 授权 的 专利 情况 
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专利 名 称 


精 对 茶 二 外 酸 装 置 氧 化 单元 相对 苯 二 下 酸 的 过 泪 尝 谋 分 离 的 方法 








201010571736. 6 






2014. 03. 12 





























oe, ( 8) 
2 STS TL TTT eT ere ee eee srry . 201110144318. 3 2014. 10.22 
3 “| 一 种 焦 炉 炼焦 气流 -填充 床 煤 调 湿 方法 及 装置 201110144319. 8 2014. 01. 29 
4 | 精 间 苯 二 甲酸 装置 氧化 单元 粗 间 苯 二 甲酸 过 滤 、 洗涤 套 洗 方法 201110278217. 5 2014. 08. 27 
5 | 一 种 增设 热泵 的 “醋酸 + 水 " 共 沸 精 馅 节能 降 耗 方法 | 201110278219. 4 2014. 08. 27 
6 | 一 种 连续 真空 干燥 及 焙烧 组 合 方法 及 其 装置 = j 201110342443. 5 2014. 10. 22 . 
7 | RIVER Dit . 造 粒 一 体 化 煤 调 湿 工 艺 及 其 专用 设备 201210166019. 4 2014. 06. 18 
8 | 一 种 节能 型 尾气 自 情 式 循环 污 泥 干燥 系统 及 其 应 用 方法 201310332803. 2 2014, 10. 22 
9 | 一 种 煤 的 热 载体 干 饮 系统 及 其 方法 ”| 201310333329. 5 ”2014. 10. 22 
10 | 一 种 煤 基 油 渣 的 综合 利用 方法 201310425990. 9 2014. 11. 26 
11 煤 基 油 渣 葵 取 残留 物 中 但 取 剂 的 回收 设备 201320622245. 9 2014. 03. 26 
2 | 印染 污 泥 干燥 设备 201320818519.1 | 2014.06.18 
13 | 城市 污 泥 干 燥 设 备 ”201320819515. 5 2014. 06. 18 
14 | 聚 乙 烯 醇 中 微量 有 机 溶剂 的 置换 设备 201420010602.0 2014. 07. 16 
15 | 薄膜 干燥 机 ”201420010597.3 2014. 06. 18 
16 | GVEA TR I — 一 体 化 机 组 201420079091. 8 2014. 07. 16 
17 | 一 种 可 移动 燃气 燃烧 器 201420154005. 5 2014. 10. 15 
18 | 压力 过 滤 机 双 了 驱动 结构 201420201461.0 2014. 08. 27 
19 | 一 种 卧 式 热 解 干 馏 炉 密封 结构 201420201480. 3 2014. 08. 27 
20 | 压力 过 滤 机 隔离 系统 压力 密封 装置 201420256262. X 2014. 11.26 
21 | 螺旋 锥 轴 挤 压 脱 水 机 201420425712. 3 2014. 12. 31 
22 | 盘 式 活化 炉 201420435573. 2 2014. 12. 31 
23 | 单 轴 圆 盘 式 污 泥 干 化 机 201320327699.3 | 2014.01.08 
24 “| 一 种 换 热管 浮动 式 转动 干燥 装置 201320426393.3 .| 2014. 03. 12 
25 | 用 于 热电 联 产 的 节能 型 印染 污 泥 干 燥 系 统 201320468592. 0 2014. 01. 08 


2014 年 ,石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 被 评 
为 石家庄 市 技术 创新 示范 企业 “干燥 盘 生产 的 新 
工艺 及 装备 ”项 目 通过 石家庄 市 科技 局 组 织 的 专家 
鉴定 ,成 果 水 平 鉴定 为 国内 领先 水 平 。 

常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公司 于 2003 年 建立 
常州 市 干燥 工程 技术 研究 中 心 ,2012 年 获得 江苏 
省 认定 企业 技术 中 心 .江苏 省 高 新 技术 企业 称号 ， 
2011 年 和 2014 年 两 次 获得 “中 国 化 工行 业 技术 创 
新 示范 企业 ”称号 。2014 年 , “制备 三 元 催化 剂 载 
体 的 全 自动 成 套装 备 ”项 目 获 得 江苏 省 科技 成 果 转 
化 资金 扶持 1 100 万 元 ,并 获得 常州 市 高 新 技术 产 
品 称 号 , 共 申 报 了 16 项 专利 。 近 三 年 来 ,工程 中 心 
先后 承担 了 三 元 催化 剂 预 干燥 器 、 涂 覆 干 燥 装 置 、 
三 元 催化 剂 焙烧 炉 、P 板 发 泡 机 、 安 全 气 宫 药剂 生 
产 线 .高 精度 混 粉 系统 .空心 桨 叶 于 燥 机 、 纳 米 催 化 


剂 制 粉 系统 、 磷 酸 铁 锂 烧结 提纯 装置 等 项 目 , 并 依 ， 


托 常州 市 范 群 干燥 设备 有 限 公 司 实现 量 产 , 增 加 销 























































































行业 概况 


售 额 近 3 亿 元 。 
” ”2014 年 ,江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公 司 申请 的 
实用 新 型 专利 : 桨 叶 干 燥 机 及 其 桨 叶 结 构 获得 授 
权 , 专 利 号 ZL 201420248612.8。 新 产品 .新 工艺 、 
新 技术 在 研 项 目 共 6 项 。 | 

2014 年 ,上 海 千 山 远东 制药 机 械 有 限 公 司 荣 
获 上 海 市 高 新 技术 企业 称号 。 公 司 的 真空 冷冻 干 
燥 机 系列 技术 研发 项 目 , 申 请 专利 10 项 ,当年 5 项 
专利 得 到 认定 。 公 司 研发 的 冻 干 机 自动 进出 料 系 
统 获 得 成 功 , 并 提供 给 客户 使 用 。 该 系统 填补 国内 
空 日 ,系统 倒 瓶 率 小 于 万 分 之 一 ,达到 国内 领先 、 国 
际 先进 水 平 。 公 司 研 发 的 -120 气 低温 真空 冷冻 干 
燥 机 ,填补 国内 空白 ,达到 国际 先进 水 平 ,研发 出 工 
程 样机 ,运行 平稳 。 

青海 三 四 一 九 干燥 设备 有 限 公司 研 发 的 JS - 
BC 新 型 污水 处 理 装置 JS - BC 系统 是 在 转盘 式 生 
物 反 应 器 的 基础 上 改进 而 成 的 高 效 生 化 处 理 系统 。 
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该 系统 可 实现 一 般 生 化 处 理工 艺 无 法 处 理 的 有 机 
性 高 浓度 废水 无 稀释 处 理 , 日 有 效 解 决 了 除 氮 B 
和 消除 恶臭 等 诸多 污水 处 理 难题 ,是 具有 划时代 意 
义 的 污水 处 理 新 技术 。 在 餐 语 废弃 物 废水 .垃圾 渗 


滤液 .医疗 废水 .生活 污水 等 高 有 机 浓度 .高 氨氮 的 


废水 处 理 中 ,结合 物化 .生化 深度 处 理 技 术 ,实现 高 
浓度 有 机 废水 的 达标 处 理 ,避免 纯粹 的 物理 处 理 带 
来 的 污水 二 次 污染 问题 ,同时 大 幅度 地 降低 污水 处 
理 的 运行 成 本 ,该 装置 广泛 用 于 各 类 污水 处 理 。 
2014 年 ,公司 餐 厨 垃圾 资源 化 处 理 项 目 获得 青海 
省 科技 成 果 , 有 关 项 目 已 通过 国家 及 相关 部 门 的 验 
收 ,进入 规模 化 生产 阶段 。 在 此 基础 上 ,企业 加 快 
创新 步伐 ,深入 开展 先进 的 污水 处 理 装置 的 研制 生 
产 并 取得 进展 。 
哈尔滨 东 宇 农业 工程 机 械 有 限 公司 2014 年 研 
发 的 封闭 式 带 式 输送 机 、 储 粮仓 可 控 分 粮 跌 落 梯 等 
产品 申请 了 国家 实用 新 型 专利 ,已 获得 授权 。 这 些 
专利 产品 已 应 用 在 粮食 烘 干 仓储 工程 项 目 中 ,使 用 
效果 良好 。 封 闭 式 带 式 输送 机 的 部 件 被 封闭 在 输 
送 机 箱 时 ,确保 输送 物料 在 输送 过 程 中 不 飞溅 \ 不 
撒 落 。 这 样 能 保证 在 设备 使 用 过 程 中 现场 整洁 干 
净 , 还 具有 外 形 美观 . 防 尘 、 防 水 等 优点 。 储 粮仓 可 
控 分 粮 跌落 梯 在 跌落 梯 分 粮 斗 中 加 设 流量 控制 装 
置 ,并 实现 在 仓 外 (上 ) 可 根据 需要 随意 调控 ,满足 
了 粮食 人 仓 时 流 经 跌落 梯 、 仓 内 各 部 分 粮食 储量 一 
致 的 仓储 要 求 , 可 确保 谷物 人 仓 时 不 破碎 、 不 偏 仓 ， 
有 效 提高 了 仓 容 的 利用 率 和 储存 的 安全 性 。 
苏州 市 自力 化 工 设备 有 限 公 司 加 强 技术 创新 ， 
不 断 提升 企业 的 自主 核心 技术 研发 及 产业 化 开发 
能 力 ,获得 了 多 项 专利 。 公 司 生产 的 双 轴 叶片 干燥 
机 是 一 种 传导 加 热 型 的 新 型 连续 干燥 机 ,具有 热 效 
率 高 .干燥 强度 大 、 处 理 适 应 物料 广 、 体 积 小 、 操 作 
维修 简便 等 优点 ,适用 于 处 理 各 种 谊 糊 状 、 粒 状 、 粉 
状 热 稳 定性 好 的 物质 ,广泛 运用 于 化 工 、 轻 工 、 食 


品 \ 医 药 等 行业 。 污 泥 干 燥 机 采用 传导 加 热 方式 ， 


由 相互 路 合 的 两 根 叶片 轴 、 带 有 夹层 的 W 型 完 体 
机 座 及 传动 部 分 组 成 。 污 泥 的 整个 干燥 过 程 在 封 
闲 的 状态 下 进行 ,有 机 挥发 物 异味 气体 及 其 水 分 在 
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密闭 氛围 下 通过 引 风 装置 送 至 尾气 处 理 装置 ,从 而 
避免 对 环境 的 污染 。 加 热 介 质 一 般 选 用 车 汽 .导热 


儿 , 加 热 介质 分 为 两 路 分 别 进 和 干燥 机 壳 体 夹层 和 


奖 叶 轴 肉 腔 , 将 机 腔 和 桨 叶 轴 同时 加 热 ,以 传导 加 
热 方 式 对 污 泥 进 行 干 化 处 理 。 褐 煤 干燥 机 是 公司 
完全 自主 研发 制造 的 大 型 干燥 设备 ,克服 了 褐 煤 干 
燥 机 中 的 诸多 问题 , 集 热效率 高 .处理 能 量 大 .运行 
成 本 低 等 优点 于 一 身 , 是 褐 煤 干燥 机 行业 颇具 先进 
性 和 技术 性 的 产品 。 鱼 虾 粉 干燥 机 是 公司 的 一 项 
独到 发 明 , 这 是 干燥 技术 运用 于 食品 行业 的 另 一 项 
成 功 试验 ,提高 了 鱼 虾 粉 行业 的 生产 效率 。 同 时 ， 
能 够 有 效 处 理 掉 色 虾 粉 干燥 时 产生 的 尾气 ,避免 了 
对 环境 的 污染 。 

江苏 宇通 干燥 工程 有 限 公 司 一 直 致 力 于 干燥 、 
粉碎 ,混合 . 制 粒 .提取 浓缩 等 设备 的 开发 和 生产 ， 
重视 市 场 调研 ,不 断 开发 新 产品 ,并 注重 科技 创新 。 
公司 先后 与 上 海 .武汉 .沈阳 等 地 的 各 大 院 、 所 合作 
开发 了 多 项 新 产品 ,如 LPGB 系列 闭路 循环 晓 筋 干 
燥 机 FZGB 系列 低温 高 真空 干燥 机 、PCLC 系列 喷 
雾 干燥 机 等 。 现 有 各 类 专利 57 项 ,其 中 发 明 专 利 
15 项 。 公 司 奉行 “科学 技术 是 第 一 生产 力 ”的 宗 
旨 , 每 年 推出 2 个 以 上 新 品 ,申报 5 项 以 上 专利 , 制 
定 2 个 以 上 产品 标准 , 深 受 广大 用 户 的 青睐 。 

东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 坚持 “ 引 消 结合 、 
软 硬 并 重 ” 的 技术 改造 方针 ,不 断 调 整 产业 结构 , 延 
伸 产 业 链 条 ,提升 科技 含量 ,着 力 构建 资源 节约 型 、 
环境 友好 型 .生产 安全 型 为 技术 特点 的 企业 。 公 司 
完成 了 10 多 种 产品 的 工艺 改造 .技术 参数 的 改进 
等 ,整体 技术 水 平 达到 国内 领先 。 人 @ 高 效 昔 块 脱皮 
去 皮 技 术 。 针 对 传统 机 械 去 皮 和 化 学 去 皮 法 的 不 
足 ,巧妙 地 利用 饱和 水 蒸气 进行 瞬间 的 保温 蒸煮 后 
迅速 释放 ,使 暮 块 在 又 热 骤 冷 中 ,实现 对 昔 块 表皮 
的 快速 膨胀 与 收缩 ,迫使 其 表皮 与 肉质 自动 分 离 ， 
达到 膨化 脱皮 的 效果 。 之 后 再 通过 干 刷 输送 设备 
对 其 翻动 搓 揉 , 既 干 净 彻 底 地 对 莫 块 进行 高 效 脱皮 
去 皮 , 又 对 肉质 不 构成 损伤 。@ 暮 块 无 撞击 连续 输 
送 技 术 。 创 造 性 地 采用 螺旋 状 单 叶片 桨 .叶片 包 角 > 
22$。 的 超大 角度 ,利用 单 泵 叶 两 面 所 形成 的 压力 





差 完 成 物料 输送 ,物料 不 与 稍 叶 接触 ,从 根本 上 解 
决 了 叶 面 对 物料 的 撞击 损伤 。 凶 高 效 微 剪 切 暮 片 
制备 技术 。 和 采用 网 格 私 刀 片 组 ,运用 切片 机 的 端面 
旋 切 和 径 癌 圆 切 两 种 工作 原理 , 提高 切片 效率 , 降 
TER i. ORR HVE St A Ae Bi ts EK 
术 。 设 计 应 用 预 者 机 及 冷却 A SS RS, E 
昔 片 熟化 充分 ,蒸煮 转化 程度 均匀 ;采用 漂 烫 WR 
者 和 高 压 蒸煮 科学 协调 的 制 泥 工 艺 ,有 效 破 坏 薯 块 
中 过 氧化 氨 酶 和 过 氧化 酶 ,防止 暮 片 氧化 神 变 。 
@ 高 黏 物料 匀 膜 快速 干燥 技术 。 针 对 物料 较为 符 
笛 的 特征 ,优化 干燥 辊 简 \ 布 膜 义 膜 系统 和 刮刀 疙 
置 的 结构 型 式 ,采用 螺旋 均 料 管 使 高 黏稠 昔 泥 均匀 
布 膜 布料 ,在 小 辊 简 上 增加 刮刀 装置 和 废 敬 泥 吻 除 
交 置 ,从 而 使 物料 在 大 、 小 辊 简 的 转动 压 研 下 均匀 


成 膜 ,均匀 受热 干燥 , 突破 了 高 符 物 料 难以 均匀 于 
燥 的 技术 难题 。@ 颗 粒 全 粉 回填 工艺 技术 。 采 用 


回填 或 多 次 回填 和 部 分 复 水 ,使 全 粉 细胞 壁 更 加 坚 
固 , 复 水 效果 非常 好 ,能 全 面 保持 暮 类 的 营养 成 分 。 

四 ,企业 管理 情况 

天 华 院 重 视 新 型 节能 设备 开发 ， 坚持 以 节能 降 
耗 \ 安 全 、 环 保 、 重 大 技术 装备 开发 和 国产 化 攻关 研 
制 为 主题 ,以 基础 理论 和 放大 研究 为 基础 开展 技术 
研究 工作 ,通过 现 有 开放 联合、 竞争 的 产 学 研 联盟 
机 制 ,推动 技术 成 果 的 工程 化 .成果 转 化 和 成 果 推 
三, 完善 管理 制度 ,完善 自我 良性 循环 发 展 机 制 。 

石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公 司 在 2013 年 年 底 
制定 了 新 的 战略 规划 ,以 成 为 国际 先进 的 过 程 技术 
服务 与 装备 供应 商 为 愿景 ,以 持续 开发 优良 过 程 技 
术 与 装备 、 促 进 资源 的 循环 利用 ,为 改善 人 类 生存 
环境 做 出 贡献 作为 公司 发 展 的 使 命 。 公 司 自 2014 
年 开始 进行 全 面 战略 部 署 。 公 司 现 有 $ 个 全 资 或 
控股 子 公司 ;河北 工大 太阳 能 设备 有 限 公 司 ,河北 
工大 化 工 机 械 有 限 公 司 .石家庄 工大 科技 开发 有 限 
公司 ,天津 衡 创 工 大 现代 塔 器 技术 有 限 公司 和 河北 
PAF HUI A RZ el 

江苏 先锋 干燥 工程 有 限 公 司 以 国家 和 省 市 的 
产业 政策 和 市 场 为 导向 ,以 提高 企业 经 济 效益 为 中 
心 , 以 创新 发 展 为 主线 ,完善 技术 创新 管理 体系 ,加 
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强 产 学 研 合 作 , 加 大 科技 投入 ,注重 科技 人 才 培 养 ， 
加 速 科技 成 果 转 化 ,推动 产业 结构 优化 升级 ,增强 
企业 自主 创新 能 力 , 提 高 企业 核心 竞争 力 , 促 进 企 
业 可 持续 ,快速 .健康 发 展 。 

上 海 千 山 远东 制药 机 械 有 限 公司 推 行 6$ 生产 
现场 管理 ,通过 严格 监督 和 执行 ,公司 生产 现场 管 
理 得 到 明显 改善 。 通 过 研发 .设计 .生产 .销售 、 客 
户 、 售 后 服务 一 系列 环节 有 机 结合 ,各 类 信息 及 时 
汇总 .传递 处理 , 推 高 冻 干 机 质量 ,产品 深 受 客户 
好 评 。2014 年 ,公司 加 快 转型 发 展 步伐 , 抓 住 机 
遇 ,继续 保持 自主 创新 优良 传统 ,做 出 “三 个 统一 ， 
一 个 战略 发 展 部 署 ,整合 于 山 总 部 和 上 海 千 山 远 
东 优 质 资源 ,剥离 弱项 ,产品 结构 布局 更 加 突出 , 通 
过 战略 调整 使 企业 优势 扩 大 ,实现 跨越 式 发 展 。 

2014 年 ,青海 三 四 一 九 干 燥 设备 有 限 公司 入 


驻 青海 装备 制造 产业 园 孵 化 基地 ,进一步 完善 企业 


组 织 结构 ,立足 青海 省 、 面 向 全 国 开展 装备 制造 领 
域 的 各 项 业务 ,主要 产品 仍然 以 干燥 设备 及 环保 设 
备 为 主 , 但 面向 市 场 需求 及 企业 发 展 需要 在 其 他 相 
天 领域 寻求 发 展 ,同时 针对 青海 盐湖 集团 等 大 型 企 
业 的 发 展 过 程 中 对 装备 制造 的 需求 开展 业务 。 根 
据 企业 发 展 的 需要 ,公司 多 次 组 织 各 层次 的 人 员 进 
行 不 同 的 培训 学 习 , 如 管理 人 员 职 业 培 训 、 销 售 人 
员 业 务 培训 、 E E ll 
级 培训 考核 。 

东台 市 食品 机 械 广 有 限 公司 强 化 安全 管理 ， 再 
实 安全 责任 ,建立 以 制度 管理 为 基础 \ 以 思想 教育 
为 先导 、 以 技术 管理 为 支撑 、 以 人 才 管 理 为 目标 的 
安全 管理 长 效 机 制 。 公 司 加 强 资金 管理 ,强化 风险 
意识 ,正确 处 理 和 平衡 销售 增长 与 应 收 账 款 管理 
防止 出 现 坏账 风险 。 公司 坚持 科技 创新 ,加 大 新 产 
MAH .开发 力度 。 一 方面 提升 全 粉 加 工 领域 , 另 
一 方面 专人 研 暮 条 的 生产 工 和 ,优化 技术 指标 , 完成 
新 产品 研发 任务 2 ~3 个 。 公 司 建立 了 系统 的 质量 
控制 .监测 和 保障 体系 ,通过 了 ISO9001 质量 管理 
体系 认证 。 在 质量 管理 体系 持续 改进 过 程 中 ,加 强 
采购 和 物资 检验 管理 ,通过 严 把 主要 原 辅 材料 质量 
关 , 杜 绝 了 不 合格 原材料 流 和 人 生产 环节 ,从 源头 上 
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确保 了 原材料 质量 。 在 生产 过 程控 制 方面 , 理 顺 管 
理 思路 ,夯实 基础 管理 ,要 求 各 职能 部 门 完善 规章 
制度 ,规范 管理 流程 ,加 大 现场 监督 检查 力度 ,提高 
服务 保障 能 力 。 各 生产 车 间 优 化 工艺 技术 条 件 , 修 
订 设 备 操 作 规 程 , 引导 职工 严格 按照 操作 规程 操 
作 .精准 执行 ,减少 了 人 为 因素 对 产品 质量 的 影 啊 。 
公司 始终 理 御 ”以 技术 为 基础 ,以 质量 为 根本 ,以 人 
才 为 核心 "的 原则 ,尽力 谋求 与 国内 外 有 关 企 业 、 院 
校 进一步 合作 REET RR AA SH 
与 融合 ,保持 企业 活力 ,促进 企业 发 展 。 一 是 放手 
培养 技术 骨干 。 公 司 总 经 理 、. 生 产 副 总 亲自 参与 研 
发 工程 ,公司 鲜 究 设计 人 员工 艺 设计 人 员 倾 力 合 


作 , 相 互 提高 ,不 断 加 强 自身 建设 ,个 人 综合 能 力 明 
显 提高 。 同 时 对 产 学 研 合作 方 的 科研 人 员 发 挥 传 、 
帮 、 带 的 纽带 作用 ,让 他 们 学 有 所 用 、 学 以 致 用 。 
二 是 抓 研发 队伍 的 壮大 。 在 普遍 提高 研发 团队 素 
质 的 基础 上 ,公司 还 加 大 了 人 才 引 进 力 度 ,先后 从 
高 校 毕 业 生 中 招聘 录用 了 29 名 人 员 ,通过 车 间 实 
习 后 ,直接 安排 到 技术 部 门 , 参 与 产品 研发 。 三 是 
抓 人 力 资源 的 优化 整合 。 将 部 分 专业 素质 好 、 业 
务 能 力 强 、 在 外 安装 调试 的 人 员 充 实 到 研发 队伍 
中 来 。 a l 

[所 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 
Sw BR) 


2014 4 年 气体 高 设备 行业 概况 


2014 年 ,我 国 经 济 发 展 进 和 人 新 常态 ,经 济 增 速 
从 高 速 增长 转向 中 高 速 增长 。 钢 铁 、 化 肥 、 石 化 , 煤 
化 工 .建材 等 行业 产能 依旧 严重 过 剩 ,国际 市 场 也 
未 有 明显 改善 ,市 场 持续 低迷 ,加 之 气体 分 离 设备 
行业 近 几 年 投资 扩大 的 产能 到 了 集中 释放 期 ,供需 
矛盾 更 显 突出 ,市 场 竞争 更 加 激烈 。2014 年 ,气体 
分 离 设 备 行 业 产 销 增 速 继续 下 降 ,降幅 有 所 缩小 ， 
利润 同比 大 幅 下 降 , 整 体 经 济 效益 下 滑 。 尽 管 如 
此 ,行业 企业 通过 不 断 创 新 ,调整 产品 结构 ,加 快 企 
业 转 型 升级 ,拓展 产业 链条 , 挖掘 传统 低温 空 分 设 
备 市 场 潜力 ,开拓 新 型 煤化 工 .LNG 等 新 兴 产 业 市 
场 ,产销 获得 了 有 力 支 撑 , 行 业 仍然 保持 了 较 强 活 
力 。 在 市 场 倒 通 机 制作 用 下 ,企业 适应 市 场 变化 的 
能 力 得 到 提升 ,内 生发 展 动力 有 所 增强 。 

一 、 生 产 发 展 情况 

2014 年 , 据 中 国 通 用 机 械 工业 协会 气体 分 离 
设备 分 会 统计 :参与 统计 的 14 家 会 员 企 业 完 成 工 
业 总 产值 192. 87 亿 元 ,同比 下 降 2. 41% ;实现 营业 
收入 188 亿 元 ,同比 下 降 3.49% ;实现 利润 总 额 
9. 11 亿 元 ,同比 下 降 23.7% 。 产 销 指标 在 绝对 量 
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上 继 2012 年 达到 历史 最 高 水 平 后 连续 两 年 回调 ， 
财务 费用 ,管理 费用 增加 明显 。 

2014 年 ,行业 中 不 少 企业 工业 总 产值 实现 了 
增长 ,如 苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 ,杭州 福 斯 达 实 
业 集 团 有 限 公司 和 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 
公司 等 企业 、 液 化 空气 (杭州 ) 有 限 公司 、 开 封 黄河 
空 分 集团 有 限 公 司 和 开封 东京 空 分 集团 有 限 公司 
等 企业 ,工业 总 产值 增长 幅度 最 高 的 超过 20% 。 营 
业 收 入 实现 增长 的 企业 有 :苏州 制 氧 机 有 限 责任 人 
司 .杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 、 四 川 空 分 设备 
(集团 ) 有 限 责 任 公司 液化 空气 (杭州 ) 有 限 公 司 、 
开封 东京 空 分 集团 有 限 公 司 和 上 海 启 元 空 分 技术 
发 展 股 份 有 限 公司 。 利 润 实现 增长 的 企业 有 :苏州 
制 氧 机 有 限 责任 公司 、 杭 州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公 
司 、. 开 封 东 京 空 分 集团 有 限 公 司 和 上 海 启 元 空 分 拉 
术 发 展 股 份 有 限 公司 。 

2014 年 ,全 行业 共生 产 空 分 设备 166 套 , 比 上 
年 减少 46 套 , 其 中 生产 10 000m/h 以 上 空 Wve 
57 套 。 全 部 设备 折合 制 氧 总 容量 292.94 万 m/ 
fa] LE FRE 4. 33% 。2014 年 ,生产 3 万 m/h 及 以 上 


等 级 空 分 设备 36 台 ,设备 制 氧 容量 236.56 万 m/ 
h; 生 产 6 万 m /h 及 以 上 等 级 空 分 设备 18 套 , 设 备 
制 氛 容量 162. 45 万 m/h, 

2014 年 ,行业 内 各 企业 积极 开发 新 产品 ,延伸 
服务 领域 ,生产 发 展 呈 现 如 下 特点 : 

(1) 企 业主 要 产品 由 单一 的 空 分 设备 转 问 空 分 
设备 与 天 然 气 液化 装置 .其 他 气体 分 离 与 液化 设 
备 。 其 中 ,以 四 州 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 、 
成 都 深 冷 液化 设备 股份 有 限 公 司 .杭州 福 斯 达 实业 
集团 有 限 公 司 为 代表 的 一 些 企 业 ,其 非 空 分 设备 产 
品 的 产值 已 超过 或 接近 总 产值 的 50% , 且 取 得 较 好 
的 经 济 效 益 。2014 年 ,行业 内 各 企业 几乎 都 在 承 
接 液 化 天 然 气 产业 链 中 的 设备 ,有 中 小 型 的 液化 天 
然 气 装置 LNG 加 气 站 AAPA RES. 

(2) 不 少 设 备 制造 企业 向 设备 总 包 EPC 转型 。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 自 2010 年 起 组 建 工 程 公 
本 ,向 用 户 提供 包括 工程 设计 、 土 建安 装 .成 套 调试 
等 一 条 龙 服务 ,取得 良好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 .四 州 空 分 设备 (集团 ) 有 
限 责任 公司 、 开 封 空 分 集团 有 限 公 司 、. 中 国 空 分 设 
SARA A) .杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 等 主要 
成 套 企 业 均 能 为 用 户 提供 EPC 总 包 服 务 ,其 工业 
服务 产值 占 比 已 上 升 到 15% 以 上 。 制 造 商 的 自主 
总 承包 、 总 集成 ,不 仅 确 保 了 建设 质量 和 周期 ,控制 
了 建设 成 本 , 保证 空 分 设备 安全 可 靠 营 运 , 且 有 助 
Ro 
工程 承包 商 的 转型 升级 。 | 

(3) 制 造 业 转 型 向 工业 服务 业 的 市 场 发 展 迅 
速 。 当 前 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 、 四 川 空 分 设 
备 (集团 ) 有 限 责任 公司 、 陕 西 鼓风机 (集团 ) 有 限 
公司 ,开封 黄河 空 分 集团 有 限 公司 、 开 封 东京 空 分 
集团 有 限 公 司 ,河南 开元 空 分 集团 有 限 公 司 .杭州 
福 斯 达 实 业 集 团 有 限 公 司 、 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 
股份 有 限 公司 北京 北大 先锋 科技 有 限 公 司 、 上 海 
瑞 气 气体 设备 有 限 公司 等 设备 制造 企业 均 有 气体 
投资 项 目 。 尤 其 是 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 ,充分 
发 挥 其 在 设备 制造 领域 的 优势 ,以 上 市 为 契机 大 力 
发 展 气体 业务 ,至 2014 年 年 底 投 资 的 气体 公司 已 
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有 27 家 ,总 制 氧 容量 达 100 万 m /h ,投产 的 气体 项 
目 年 工业 产值 已 突破 27 亿 元 ， 达到 了 与 制造 板块 

同步 的 水 平 。 

(4) 加 快 新 产品 、 特色 产品 的 开发 力度 ， 加 强 内 
部 管理 ,降低 生产 制造 成 本 ,成 为 行业 各 企业 的 基 
本 理念 。 如 :苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 开发 的 所 装 
xt LNG 装置 ,上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 
司 开发 的 高 纯 氨 做 提 取 装 置 , 开 封 空 分 集团 有 限 公 
司 .杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 开 发 的 绕 管 式 换 
热 器 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 四川 空 分 设备 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 ,苏州 三 川 换 热 器 有 限 公 司 开发 
的 高 压板 翅 式 换 热 器 等 ,形成 了 一 批 特色 新 产品 ， 
取得 了 较 好 的 经 济 效益 。 

= HOR 

2014 年 ,气体 分 离 设 备 分 会 参与 统计 的 会 员 
企业 完成 出 口交 货 值 8.35 亿 元 , 同比 下 降 
21. 87% 。2014 年 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 出 口 
1 套 1 600m Ah 空 分 设备 ; 四川 空 分 设备 (集团 ) 有 
限 责 任 公司 出 口 1 套 13 000m Ah 空 分 设备 .1 套 
42 000m /h 空 分 设备 .56 人 台 低 温 储 模 ;苏州 制 氧 机 
有 限 责 任 公司 出 口 1 套 10 000m /h 空 分 设备 ,2 套 
小 型 空 分 设备 .1 BAKE 2 套 高 纯 氮 设备 ; 开 
封 东 京 空 分 集团 有 限 公司 出 口 1 套 5 000mvh 空 
分 设备 ;河南 开元 空 分 集团 有 限 公 司 出 口 1 套 VP- 
SA — 1800/93 变 压 吸 附 制 氧 设备 ;杭州 福 斯 达 实 业 
集团 有 限 公 司 出 口 3 套 小 型 空 分 设备 ;邯郸 制 氧 机 
三 出 口 10 套 小 型 空 分 设备 。 

2014 年 ,行业 出 日 产品 的 订货 有 所 上 升 。 其 
中 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 取得 印度 60 000m / 
h、30 000m Ah 空 分 设备 订单 ,四 川 空 分 设备 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 取得 土 尔 其 42 000m Ah 空 分 设 
备 合同 以 及 中 小 型 空 分 设备 .天然气 液 化 装置 等 合 
同 。 特 别 是 30 000m’/h 以 上 大 型 空 分 设备 订单 数 
量 较 多 , 必 将 带 来 下 一 年 度 出 口 额 的 增长 。 

三 .行业 产品 发 展现 状 

1. 冷 能 利用 空 分 设备 实现 国产 化 

MERE LNG 接收 站 建设 逐渐 增多 ,LNG 冷 
能 利用 空 分 设备 因 具 有 优良 的 节能 性 且 有 较 好 的 
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经 济 效益 ,获得 了 行业 企业 的 重视 。 

,2014 年 6 月 20 日 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
旗下 江苏 杭 氧 润 华 气 体 有 限 公 司 自 主 研发 的 国内 
HE LNG 冷 能 利用 空 分 设备 试车 成 功 。 该 项 目 可 
年 产 工业 用 、 民 用 以 及 医用 液 氧 RA AR eh 20 万 
t, 填补 了 国内 企业 在 该 领域 的 空白 。 直 四 川 空 分 
设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 投资 设计 制造 的 全 国产 
化 的 唐山 曹妃甸 LNG 接收 站 冷 能 利用 空 分 设备 
2015 年 进入 调试 阶段 。 该 项目 利用 中 石油 唐山 
ING 接收 站 的 冷 量 ,预计 投产 后 ,每 天 能 生产 液 氧 
540t WRAL 150t、 液 氧 26t, 高 纯 液 氧 7t。 此 前 ,国内 
LNG 项 目 冷 能 利用 空 分 设备 均 为 美国 气体 化 工 产 
品 有 限 公 司 制造 。 

2. 大 型 .特大 型 空 分 设备 形成 竞争 新 格局 

近 三 年 来 ,8 万 ~12 万 m/h 等 级 空 分 设备 成 
为 新 的 竞争 焦点 。 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公司 种 林 
德 公司 于 2013 年 年 初 各 取得 神华 宁 煤 400 万 Va 
煤 制 油 项 目的 6 E10 万 mwh 等 级 空 分 设备 合同 ， 
标志 着 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 开始 与 林 德 公司 、 
液化 空气 (杭州 ) 有 限 公司 .美国 气体 化 工 产品 有 限 
公司 在 8 万 ~12 万 mh 空 分 设备 市 场 上 进行 同 
RAPo | 
当前 ,8 万 ~12 万 m/h 特大 型 空 ;分 设备 主要 
在 林 德 公司 液化 空气 (杭州 ) 有 限 公 司 .美国 气体 
化 工 产品 有 限 公司 .杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 之 间 
进行 角逐 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 、 四 川 空 分 设备 
(集团 ) 有 限 责 任 公 司 .杭州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公 
司 在 6 万 m/h 等 级 空 分 设备 上 获得 了 突破 , 均 取 

得 了 订单 。 

2014 年 3 月 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 与 北京 
能 源 集团 公司 签订 两 套 90 000m Ah 空 分 设备 和 一 
套 后 备 系统 的 设计 、 供 货 和 服务 合同 ,填补 了 杭州 
制 氧 机 集团 有 限 公 司 9 万 m/h 等 级 空 分 设备 的 空 
白 。2014 年 12 月 10 日 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 
负责 生产 的 神华 宁 煤 空 分 项 目 5 号 空 分 冷 箱 顺利 
封顶 ,提前 20 天 完成 了 神华 宁 煤 项 目 建 设 指挥 部 
制定 的 2014 年 度 目标 。 

2014 年 6 月 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 为 池州 僵 
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德 气 体 有 限 公 司 设计 制造 安装 的 6 万 mh 28 
备 毛 产品 产量 .纯度 达标 ,该 设备 一 次 性 开车 成 功 ， 
经 过 几 个 月 的 稳定 运行 ,产品 已 经 完全 达到 客户 要 
求 。 该 空 分 设备 是 开封 空 分 集团 有 限 公司 承接 的 
首 套 6 万 mW/h 空 分 设备 。 
2013 年 1 月 ,杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 承 
接 阳 煤 集团 一 套 6 万 m/h 空 分 设备 ,2014 年 年 初 
又 获得 乌 兰 集团 3 套 6. 3 万 mW/h 空 分 设备 合同 。 
2014 年 7 月 ,四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 
公司 与 黑龙 江 宝 泰隆 煤化 工 股份 有 限 公司 签订 了 
一 套 63 000m /h 空 分 成 套 设备 的 设计 、 供 贫 和 服 
务 合同 ， 这 是 该 公司 承接 的 放大 6 F m/h SRA 
分 设备 。 
3. KH RAMS PERRERA BB 
离 技术 获 重 要 突破 
我 国 大 型 KMS 分 设备 技术 不 断 提高 , 表 
现在 3 万 mh 等 级 及 以 上 空 分 流程 计算 .成 套 技 
术 与 国际 品牌 公司 相当 , 实际 运行 的 电 耗 、 氧 提取 
率 指标 均 与 进口 的 同类 型 产品 接近 。 在 成 套 技术 
取得 进步 的 同时 ， 大 型 空 分 设备 的 关键 配套 部 机 的 
研制 取得 了 重大 突破 。 | 
陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公 司 研制 出 为 6 万 
ms]h 8 万 m/h 10 F m/h 特大 型 空 分 装置 配套 
的 大 型 空气 压缩 机 组 ,其 中 ,6 万 m/h 空 分 压缩 机 
已 在 2014 年 投入 运行 ,8 万 m/h, 10 H m/h 空 分 
压缩 机 分 别 在 2014 年 3 月 、11 月 在 厂 内 完成 机 械 
试车 。 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公司 2014 年 研制 
出 国内 最 大 的 为 10 万 m/h 空 分 装置 配套 的 轴 流 
+ 离心 式 空气 压缩 机 组 , 处 理气 量 60 A m/h, I 
压 机 出 口 压力 6.0MPa ,为 国内 首创 ,开创 了 10 万 
m/h 等 级 特大 型 空 分 压缩 机 组 国产 化 的 先河 。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 成 功 研制 出 所 装 压 
缩 机 组 ,代表 了 传统 空 分 压缩 机 产品 的 主要 发 展 方 
向 。 公 司 开 发 了 15 000m/h 单 轴 低 泄漏 型 氮气 增 
压 机 、 高 效率 齿轮 式 氮 压 机 (流量 13 000 ~ 
35 000m’*/h, IEJ 3. 7MPa) 和 高 效率 齿轮 式 增 压 机 
(流量 12 500 ~60 000m?/h, FEW) 4.2MPa) ,掌握 了 
LNG 冷 剂 压缩 机 研制 技术 、 大 空 透 叶轮 高 效 直 接 钳 


制 技术 . 单 轴 转子 和 齿轮 式 转子 的 高 速 动 平 衡 以 及 
联 轴 带 法 兰 盘 的 液压 连接 技术 等 。 公 司 开发 的 高 
转速 油 润滑 轴承 膨胀 机 ,设计 转速 为 62 700r/min, 
为 当前 转速 最 高 的 油 润滑 轴承 膨胀 机 产品 ,产品 配 
套印 度 尼 西亚 用 户 ;开发 的 膨胀 机 叶轮 直径 
240mm ,300mm .360mm 系列 中 压 膨胀 机 ,配套 国内 
5 万 ~10 万 myvh 等 级 空 分 及 液化 设备 ,开发 的 
450mm 直径 的 膨胀 机 ,可 配套 8 万 ~9 万 mA/h 等 
级 空 分 装置 。 公 司 开发 的 上 、 下 塔 用 大 流量 工艺 氧 
流程 泵 ,流量 为 400m /h, 扬 程 为 80m; 已 成 功 运行 
于 8 万 m/h 等 级 空 分 设备 中 ;8.7MPa 高 压 液体 泵 
成 功 通过 72h 低温 连续 运行 ; 空 分 设备 后 备 系统 中 
压 离心 泵 ,流量 为 10 ~ 40m’/h ,扬程 为 240 ~ 320m; 
LNG FARE WAR Tit Bt 18m’/h, HEH 240m, HH 
展 相 关 低温 领域 做 好 了 技术 储备 。 

此 外 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 、 杭 州 福 斯 达 实 
业 集团 有 限 公司 开发 了 大 型 天 然 气 液化 装置 .大 型 
石化 装置 配套 用 绕 管 式 换 热 器 。 杭 州 福 斯 达 实 业 
集团 有 限 公司 已 生产 低温 甲醇 洗 用 绕 管 换 热 器 30 
多 套 ,其 中 最 大 规格 为 :直径 3.2m KE 30m, Hi 
州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 .四 川 空 分 设备 (集团 ) 有限 
责任 公司 等 企业 开发 了 分 子 第 切换 系统 用 三 杆 阐 
系列 (公称 通 径 600 ~ 1 400mm) ,成 功 应 用 到 2 万 ~ 
12 F m/h 空 分 设备 分 子 筛 系统 ;开发 了 中 高 压 氧 
HRACE PN40 ~ PN150 中 高 压 氧 用 调节 个、 安全 
R 截止 阀 、 止 回 阀 等 ) ,低温 多 级 降 压 调节 阀 LNG 
装置 用 波纹 管 调节 阀 和 氟 握 装置 用 特殊 波纹 管 调 
阀 等 系列 产品 。 行 业内 众多 企业 不 仅 在 大 型 的 
液 氧 , 液 氮 低温 液体 贮 槽 单 台 容 量 上 突破 1 000m, 
2 000m .3 000m? 幅 槽 的 研制 .开发 ,在 液化 天 然 气 
由 村 应 用 方面 ,中 国 空 分 设备 有 限 公司 .四 川 空 分 
设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 分 别 研 制 开发 了 5 万 ~ 
6 万 m 的 LNG 低温 液体 贮 龟 ， FAT 3 万 m ER 
的 业绩 。 

4. 天 然 气 液化 装备 发 展 迅速 

2014 年 ,我 国 天 然 气 消费 量 增长 迅速 ,液化 天 
然 气 装备 产业 得 到 了 快速 发 展 ,气体 分 离 设备 行业 
作为 天 然 气 装备 产业 的 主体 ,天 然 气 液化 装置 及 储 


行业 概况 


运 设备 年 产值 超过 50 亿 元 , 占 行业 工业 总 产值 的 
比例 从 2012 年 的 15% 上升 到 20% . 行业 代表 性 
生产 企业 有 :四 川 空 分 设备 (集团 ) 有限 责任 公司 、 
杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 、 成 都 深 冷 液化 设备 
股份 有 限 公 司 .杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 、 中 国 空 
分 设备 有 限 公 司 , 开 封 空 分 集团 有 限 公司 、 苏 州 制 
氧 机 有 限 责任 公司 和 开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 是 气体 分 
离 设备 行业 最 早 开发 天 然 气 领域 市 场 的 企业 之 一 ， 
在 天 然 气 液 化 装置 流程 工艺 产品 制造 等 方面 拥有 
成 熟 的 技术 和 丰富 的 经 验 , 占有 较 大 的 市 场 份额 。 
2014 年 10 月 13 日 ,四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 
任 公 司 设计 制造 的 内 蒙古 兴 圣 天 然 气 有 限 责 任 会 
司 200 万 m /d 天 然 气 液化 成 套装 置 实现 一 次 开车 
成 功 。 该 装置 由 四 川 空 分 集团 EPC 总 包 , 采 用 
MRC 混合 冷 剂 制冷 工艺 技术 ,技术 含量 高 .工艺 成 
熟 \ 生 产 稳定 ,综合 能 耗 和 生产 成 本 在 国内 最 低 。 
2014 年 12 月 24 日 ,四 川 空 分 设备 (集团 ) 有限 责 
任 公司 与 博爱 三 峡 益 众 新 能 源 有 限 公 司 签订 的 60 
万 m;/d 天 然 气 液化 EPC 项 目 成 功 产 出 合格 的 
LNG 产品 ,该 套装 置 一 次 性 开车 成 功 。 | 
2014 年 6 H 28 日 ,开封 东京 空 分 集团 有 限 公 
司 与 新 疆 吴 通 百 圣 能 源 科技 有 限 公司 签 订 50 万 
m /d LNG 设备 供 货 合同 ,标志 着 该 公司 进入 天 然 
气 液化 领域 取得 实质 性 进展 。 
” ”此 外 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 完成 了 90 万 
m /d 天 然 气 液化 装置 的 设计 工作 以 及 与 其 配套 的 
BOG 压缩 机 、 天 然 气 膨胀 机 的 设计 工作 ;河南 开元 
空 分 集团 有 限 公司 同 中 国 科学 院 合作 开发 出 焦 炉 
煤气 制 LNG 装备 ,把 经 过 净化 后 的 焦 炉 煤气 通过 
分 离 和 液化 的 工艺 生产 LNG; 苏州 制 氧 机 有 限 责 任 
公司 生产 了 一 套 6.7 H m’/d LNG 液化 设备 。 

、 气体 分 离 设 备 行业 利用 在 低温 .分离 方面 的 技 
术 和 制造 优势 ;将 产业 链 从 传统 制 氧 、 制 氮 拓 展 至 
天 然 气 液化 等 更 为 广泛 的 深 冷 低温 领域 ,有 利于 企 
业 的 转型 升级 。 但 也 应 该 看 到 ,中 集 集团 、 查 特 公 
司 、 富 瑞 特 装 公司 及 中 石油 、 中 石化 等 单位 加 入 到 
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液化 天 然 气 装备 制造 行业 ,加 剧 了 气体 分 离 设 备 行 
业 的 竞争 局 面 。 
四 、 科 研 成 果 及 新 产品 | 

”杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 积极 开展 科研 工作 ， 
进行 了 空 分 基础 技术 研究 、12 万 m /h SR AT 
大 型 空 分 设备 研制 LNG 冷 能 利用 空 分 设备 研发 、 
武钢 志和 抱 精 提取 装置 的 研究 、3 ~5 溢 流 型 /环流 型 
筛 板 的 研制 开发 、. 变 压 吸附 分 离 技 术 研 究 复杂 空 
气 分 离 类 成 套装 备 超大 型 化 等 关键 技术 研究 、8 万 
m /h 等 级 化 工 型 大 型 空 分 设备 研制 ,吉林 长 岭 日 
处 理 10 万 m 液化 天 然 气相 关 技 术 开 发 .PDH ME 
项 目 国产 化 研制 移动 式 所 装 液化 天 然 气 装置 研 
发 .高 度 热 兢 合 空气 分 离 流 程 开 发 .采用 填料 下 塔 
及 卧 式 双 层 主 冷 的 特大 型 节能 空 分 设备 研制 高效 
低 阻 力 大 截面 高 压 换 热 器 的 研制 、10 万 mm/h ERR 
煤化 工 特大 型 空 分 设备 研制 ,大 型 液体 空 分 设备 研 
制 、 高 纯 氧 塔 组 合 具有 提取 贫 氨 得 能 力 的 新 型 空 分 
HE COH, 分 离 装 置 研 制 . 带 氮 塔 内 压缩 空 分 设 
备 的 研制 、 煤 制 施 烃 项 目 甲 烷 次 冷 分 离 装 置 研制 、 
混合 烷烃 脱氧 项 目 冷 箱 分 离 系 统 成 套 国产 化 研制 、 
铝 合 金 自 动 焊接 技术 及 设备 研发 、 国 产 特 大 型 空 分 
群 的 仪表 及 自动 化 控制 系统 研究 等 课题 研究 ,获得 
重要 人 研究 成 果 。 

2014 年 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 加 快 新 产品 
研发 ,新 技术 、 新 产品 .新 工艺 研发 项 目 21 项 ,其 中 
13 项 已 基本 结 题 并 逐渐 推 向 应 用 。 公 司 开展 CO - 
H, 分 离 冷 箱 研制 项 目 , 通 过 对 不 同 的 工艺 流程 进 
行 模拟 计算 ,进行 能 耗 ,投资 .提取 率 等 方面 的 比较 
后 ,采用 前 端 预 净化 和 冷 箱 内 单 塔 精 馏 流程 使 CO 
和 和 氧气 的 回收 率 提高 ,指标 达到 国际 先进 水 平 。 公 
司 完 成 了 全 液体 膨胀 机 厂 内 机 械 运 转 试验 及 用 户 
的 现场 安装 工作 ,完成 了 20 000m /h 多 平行 轴 齿 
轮 增 速 型 中 压 氮气 离心 压缩 机 的 图 样 设计 工作 , 完 
成 了 配套 60 万 va 合成 氨 低 温 液 氮 洗 工艺 包 的 设 
计 工 作 , 完 成 了 90 万 m/d 天 然 气 液化 装置 的 设计 
工作 以 及 与 其 配套 的 BOG 压缩 机 、 天 然 气 膨胀 机 
的 设计 工作 ,完成 配套 2 万 m/h 空 分 立 式 径 问 流 
分 子 筛 吸 附 器 的 图 样 设计 工作 。 此 外 ,大 型 迷 官 式 
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氧气 压缩 机 的 研制 工作 进入 关键 零 部 件 的 试制 加 


工 阶段 ,大 型 LNG 铝 制 绕 管 换 热 器 研制 项 目 当 前 
已 完成 大 量 实验 及 小 型 LNG 铝 制 绕 管 换 热 器 样机 
试制 , 待 实验 室 测试 。 | 

Yel PS F908 ot eA a RA 司 同 中 国 科学 院 合 
作 开 展 焦 炉 煤气 生产 液化 天 然 气 装置 俩 究 开 发 项 
H ,把 经 过 净化 后 的 焦 炉 煤气 通过 分 离 和 液化 的 工 
艺 生产 LNG。 公司 的 甲醇 尾气 制 LNG 研究 开发 项 
目 , 通 过 对 甲醇 尾气 中 甲 烧 中 C0,、 有 机 硫 、 无 机 
硫 、 水 、 重 烃 进 行 脱 除 净化 ,进入 天 然 气 回收 装置 ， 
在 冷 箱 内 再 采用 氮气 膨胀 制冷 循环 ,产生 液体 产 
品 。 公 司 还 开展 了 新 型 节能 型 制 氮 工 艺 的 研发 、 高 
合金 钢 冶 炼 工 艺 型 节能 空 分 设备 研发 项 目 。 

此 外 ,四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 开展 
了 低 成 本 富 氧 燃烧 用 新 型 空 分 装置 研究 开发 及 不 
范 、200 万 m*/d. 天 然 气 液 化 成 套 设 备 创新 研制 、 
30 000m LNG 低温 液体 贮 槽 研制 等 项 目的 研发 工 
作 ,获得 诸多 成 果 。 开 封 东 京 空 分 集团 有 限 公 司 开 
展 了 利用 离心 力 脱 除 压 缩 空气 中 游离 水 装置 的 赋 
发 .真空 绝热 低温 液体 储 模 的 研发 .4 500m /h 四 级 
离心 式 空气 压缩 机 的 研发 .6 500m /h 三 级 离心 式 
空气 压缩 机 的 研发 .化 工 冷 箱 中 高 效 气 液 分 离 胡 的 
研发 等 项 目 ,获得 重要 成 果 。 杭 州 福 斯 达 实 业 集团 
有 限 公司 的 煤化 工 型 大 型 空 分 设备 (4 万 m/h 等 
级 以 上 ) 研 制 项 目 已 完成 4 万 me/h 等 级 6 万 m /hb 
等 级 空 分 设备 的 设计 ;特大 型 电动 机 的 软 起 动 狠 置 
已 基本 完成 ;利用 蒸汽 轮机 驱动 的 高 效 节能 型 日 产 
50 万 w 液化 天 然 气 装置 当前 已 完成 9% 。 邯 郸 
制 氧 机 厂 开 发 出 YA -300Y 型 液化 及 冷 量 回 收 塔 、 
KZON — 100/100 制 氧 设备 等 新 产品 。 苏 州 制 氧 机 
有 限 责任 公司 开展 了 KDON -2800/2000 .KDON - 
6500/4000, KDON ~ 4500/3200 空 分 设备 的 研发 和 
KDON -3000/200Y 制 氨 设备 的 研发 。 上 海 局 元 空 
分 技术 发 展 股份 有 限 公 司 开 展 高 纯 氨 氨 提 取 设 备 、 
KDONAR - 3000/3000/100 型 空 分 设备 及 天 然 气 液 
化 设备 的 研发 ,获得 重要 成 果 。 

五 .企业 管理 及 改革 

当前 ,气体 分 离 设 备 行业 绝 大 多 数 企业 都 进行 


了 股份 制 改制 ,建立 起 现代 企业 管理 制度 ,并 不 断 
规范 化 。 企 业 管 理 更 加 注重 质量 管理 ,结合 先进 的 
ERP 软件 ,建立 起 高 效 的 产销 存 和 风险 控制 系统 。 

企业 和 资本 市 场 结 合 程度 逐渐 紧密 ,行业 内 已 
有 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 、 四 川 天 一 科技 股份 有 限 
公司 .杭州 中 泰 深 冷 技术 股份 有 限 公司 等 几 家 企业 
在 A 股市 场 上 市 ,苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 、 上 海 
启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 司 等 企业 提出 了 上 
市 计划 。 焦 作 环 宇 石化 装备 科技 有 限 公 司 已 于 
2014 年 在 新 三 板 成 功 挂牌 ,开封 东京 空 分 集团 有 
限 公 司 为 在 新 三 板 挂牌 做 了 准备 工作 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 在 “十 一 五 "末期 提 
出 了 “ 重 两 头 、 拓 横向 、 做 精品 ”的 战略 实施 方案 ,并 
大 力 开拓 气体 市 场 , 通 过 几 年 的 发 展 ,逐步 实现 预 
定 的 战略 目标 。 公 司 从 2013 年 开始 实施 “ 找 问题 、 
强 管理 求 效益 ”精细 化 管理 工作 ,并 一 直 把 它 列 为 
年 度 的 重点 工作 之 一 ,由 各 职能 部 门 和 各 子 公司 的 
主要 负责 人 贯彻 落实 。 这 项 工作 的 开展 ,使 得 一 些 
长 期 在 企业 经 营 管理 工作 中 被 忽视 的 问题 逐渐 被 
BR PEAY TE ,使 得 企业 的 运行 质量 得 到 了 一 定 改 
善 。 为 了 配合 精细 化 管理 工作 的 要 求 ,公司 推广 
SAP -ERP 系统 ,实现 物流 、 资 金 流 、 信 息 流 、 人 力 
资源 流 的 整合 。 由 于 空 分 产品 属于 大 件 小 批量 ,与 
其 他 行业 的 产品 存在 着 很 大 的 差异 ,对 于 ERP 信 
县 系统 确实 仍然 在 适应 的 过 程 中 。 公 司 应 用 其 他 
系统 (如 BI、 九 恒 昨 资金 管理 等 ) 强 化 了 公司 在 信 
县 管理 方面 的 不 足 。 在 质量 体系 运行 和 持续 改进 
过 程 中 ,公司 坚持 技术 领先 .质量 可 靠 、. 服 务 优良 、 
诚信 经 营 .持续 改进 的 质量 方针 , 大 力 推进 卓越 绩 
效 模式 ,持续 开展 技术 创新 .管理 创新 和 精品 工程 ， 
以 优质 产品 和 优质 服务 实现 顾客 的 持续 满意 。 针 
对 空 分 设备 的 生产 特点 ,公司 编制 了 “质量 管理 经 
济 责任 制 实施 细则 ”, 每 季度 对 各 部 门 的 产品 质量 
和 工作 质量 进行 考核 。 在 质量 考核 的 同时 ,公司 设 
立 质量 奖励 基金 , 按 月 组 织 优质 产品 评选 , 按 季 度 
组 织 质 量 标兵 和 质量 信得过 班组 评选 ,定期 评定 优 
秀 检验 员 ,优秀 质 管 员 .质量 优胜 个 人 ,还 随时 对 产 
品质 量 和 工作 质量 提高 做 出 贡献 的 员工 进行 质量 


行业 概况 


奖励 。 通 过 考核 和 奖励 ,增强 了 各 部 门 提高 工作 质 
量 和 产品 质量 的 自觉 性 ,建立 了 人 人 重视 质量 的 良 
好 氛围 。 公 司 还 通过 定期 质量 分 析 会 .专题 质量 分 
析 会 .工艺 纪律 检查 部门 质量 目标 检查 质量 体系 
内 部 审核 和 专项 审核 .压力 容器 质量 体系 审核 、 产 
品质 量 审核 等 活动 ,确保 质量 体系 的 有 效 运行 。 

”四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公司 的 企业 经 
营 管 理工 作 着重 以 下 几 个 方面 ;加 强生 产 经 营 目 
标 计划 管理 。 组 织 总 部 各 部 门 事业 部 和 各 控股 子 
公司 分 解 .落实 “2014 年 度 工作 纲要 ”的 各 项 工作 
任务 ;加 强 总 部 各 部 门 .事业 部 和 各 当地 控股 子 公 
司 组 织 绩效 考核 ,与 各 单位 签订 年 度 考 核 经 济 责 任 
书 ;加 强 干 部 任期 目标 管理 ,签订 中 层 .高层 于 部 岗 
位 目标 责任 书 。@@ 加 强 财务 管理 。 做 好 OA 办 公 
系统 财务 模块 建设 工作 ,完善 公司 财务 信息 化 管 
理 ,提升 企业 财务 管理 水 平 ,推动 企业 强化 内 部 约 
束 和 财务 管控 。@ 加 强生 产 管理 。 扎 实 开展 设备 
管理 工作 ,根据 公司 2014 年 度 生产 工作 任务 ,做 好 
“重大 、 精 、 稀 "设备 预防 性 检修 ,保障 了 全 年 生产 
任务 的 完成 ; 抓 好 专 兼职 安全 员 的 培训 教育 ,为 全 
年 无 一 例 特 重大 安全 事故 提供 了 保障 ,营造 了 良好 
的 安全 文明 生产 氛围 。@ 加 强 采 购 管理 。 通 过 OA 
办 公 系 统 规范 采购 计划 的 制定 ,加 强 采购 过 程 管 
理 ,保证 采购 工作 顺利 进行 。 同 时 ,完善 0A 办 公 
采购 供 方 数据 库 , 做 好 供应 商 管理 。@ 加 强 员工 壤 
训 , 提 升 员工 素质 。 加 强 技 术 人 员 的 培养 ,充分 发 
挥 老 工 程 技术 人 员 的 传 帮 带 作用 ,帮助 年 轻 工 程 技 
术 人 员 成 长 ;加 强 各 类 工种 的 培训 考核 ,开展 多 种 
形式 的 技能 比拼 活动 ,促使 技术 工人 在 比拼 中 学 
习 . 在 比拼 中 提高 。@ 加 强 市 场 销售 管理 。 为 扩大 
企业 影响 力 ,参加 .2014 年 第 七 届 中 国 ( 上 海 ) 国 际 
流体 机 械 展览 会 ,第 十 六 届 中 国 国际 气体 技术 ., 设 
备 与 应 用 展览 会 ,北京 第 十 五 届 国 际 天 然 气 汽车 、 
加 气 站 设备 展览 会 ,通过 与 业内 人 士 交流 ,更 深入 
地 了 解 市 场 ,更 好 地 适应 市 场 。 继 续 扩 大 与 国内 外 
公司 或 代理 人 的 合作 模式 , 积极 拼 抢 国内 外 的 
LNG LPG , 空 分 设备 以 及 空 分 设备 配件 市 场 。@ 加 
快 信息 化 建设 。 公 司 积极 开发 OA 协同 办 公 系 统 ， 
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改善 了 办 公 条 件 和 办 公 环 境 , 改 变 了 传统 办 公 观 念 
及 手段 ,初步 实现 了 办 公 管 理 自动 化 ,提高 了 日 常 
管理 工作 的 运作 效率 。 
2014 年 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 提出 了 “ 主 业 
做 强 、 多 业 并 举 ,加 快 产品 产业 结构 调整 ,培育 新 的 
经 济 增长 点 "的 战略 发 展 思 路 。 结 合 自身 优势 , 先 
后 成 立 了 矿 用 空调 事业 部 、LNG 事业 部 ,着 为 开发 
丰 用 产品 天然气 液 化 装置 等 新 领域 ,同时 进一步 
巩固 和 大 力 拓展 环保 产业 、 气 体 产 品 、 高 压 绕 管 换 
热 右 、 化 工 设备 产业 产品 等 市 场 领域 ,积极 培育 新 
的 经 济 增长 点 。 公 司 全 年 签 计 成 套 空 分 装置 12 
套 , 承 揽 高 压 绕 管 换 热 器 近 30 台 ,承接 了 首 套 脱硫 
脱 硝 工程 ,明确 了 产业 .产品 结构 调整 方向 并 初步 
奠定 了 基础 。 面 对 经 济 下 行 .价格 下 滑 的 压力 , 公 
司 开展 了 降 本 增 效 项 目 带 动 活动 ,从 生产 成 本 、 供 
销 成 本 ,管理 成 本 以 及 生产 方式 和 管理 模式 优化 等 
方面 ,全 方位 加 大 降 本 增 效力 度 , 形 成 了 降 本 增 效 
常 抓 不 懈 的 工作 机 制 。 公 司 按照 “全 方位 ,全 覆盖 、 
全 过 程 ” 的 控制 目标 ,进一步 做 好 产品 成 本 核算 工 
作 , 将 各 单位 产品 逐一 和 市 场 价 进 行 对 标 分 析 , FE 
分 挖掘 降 本 增 效 空间 ,查找 内 部 管理 短 板 。 各 生产 
厂 在 订单 少 的 情况 下 ,以 质量 换 数 量 , 以 成 本 管控 
促 效益 提升 ,取得 了 较 好 的 效益 。 公 司 坚 持 “ 质量 
第 一 ,为 用 户 提 供 满意 的 产品 和 优质 的 服务 ”的 质 
量 方针 ,以 质量 双 基 为 主线 ,以 质量 双 基 为 抓 手 , 全 
面 提升 质量 管理 水 平 , 树 立 企业 品牌 的 新 形象 。 通 
过 制定 《4 质量 事故 分 级 管理 办 法 》, 完善 《 质 量 奖 罚 
条 例 》, 对 造成 产品 质量 事故 的 责任 单位 和 责任 人 
追究 做 到 有 法 可 依 ,对 考核 奖 罚 处 理 更 加 严格 清 
晰 。 公 司 颁 布 实施 《 压 力 容 器 检验 规程 》 ,为 压力 容 
器 检验 提供 了 技术 支持 ,提高 了 检验 人 员 的 专业 素 
质 , 保 证 产品 质量 不 断 提 高 。 公 司 顺 利通 过 压力 容 
器 产品 制造 许可 证 换 证 审查 .ISO09001 质量 管理 体 
系 年 度 审核 和 ASME 换 证 工作 ,保证 了 公司 压力 容 
器 制造 许可 证 资质 的 有 效 性 和 连续 性 。 
”2014 年 ,中 国 空 分 设备 有 限 公司 加 强 企 业经 
营 管 理工 作 , 取 得 了 一 定 的 成 效 。( 了 制定 和 完善 企 
业 管理 制度 ,提升 基础 管控 水 平 。 公 司 结合 党 的 群 
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众 路 线 教 育 实践 活动 的 开展 ,起 草 、 修 订 并 发 布 了 
《经 营 激励 考核 奖励 计算 办 法 (暂行 )》《 基 本 财务 
制度 》 和 《预算 管理 办 法 》 等 10 余 项 规章 制度 ,通过 
新 增 和 修订 完善 一 批 制度 规范 ,与 国 机 集团 、 浦 发 
公司 颁布 的 制度 规定 形成 了 有 效 承 接 。 凶 梳理 公 
司 内 部 组 织 架 构 。 根 据 公 司 战略 发 展 需要 ,按照 
“市 场 导 向. 责 权 清晰 .分工 合理 ,管理 高 效 .协作 顺 
畅 ” 的 原则 ,先后 对 业务 部 门 组 织 架 构 进 行 了 优化 
和 职责 调整 ,成 立 了 销售 中 心 .技术 中 心 和 项 目 中 
心 , 同 时 对 业务 部 门人 力 资 源 进行 了 优化 整合 。 
全 扎实 推进 科技 创新 。 公 司 重 点 提高 系统 及 关键 
设备 的 自主 设计 能 力 和 水 平 ,并 积极 探索 低温 技术 
在 新 领域 的 应 用 ,启动 新 型 储 能 技术 、 新 能 源 回 收 
利用 技术 的 研究 ,并 通过 合作 、 引 进 .自主 研发 积极 
探索 新 的 环境 保护 技术 。2014 年 公司 市 级 研发 中 
心 的 验收 准备 已 顺利 通过 专家 组 验收 ;公司 省 级 全 
发 中 心 日 常 实施 工作 及 跟踪 财政 补助 也 已 到 位 。 
公司 知识 产权 和 专利 申报 又 取得 新 进展 ,公司 2 项 
技术 研发 成 果 获 国家 知识 产权 局 授予 的 实用 新 型 
专利 ,2 项 计算 机 软件 开发 成 果 获 国家 版 权 局 授予 
的 计算 机 软件 著作 权 登 记 证 书 。@ 健 全 内 控 机 制 ， 
如 强 资 金管 理 。2014 年 ,公司 进一步 完善 内 控制 
度 建设 ,严格 按照 预算 管理 使 用 资金 ,加 强 对 资金 
的 监控 力度 ,有 计划 地 安排 资金 ,提高 资金 使 用 效 
率 。 同 时 积极 做 好 筹 融资 管理 ,创新 融资 方式 ,在 
加 强 短期 融资 的 同时 ,积极 落实 杭州 研发 大 楼 项 目 
长 期 融资 工作 ,满足 公司 经 营 、 建 设 资金 的 需求 , 确 
保 公 司 资金 链 安 全 。 公 司 加 强 合同 评审 和 审计 工 
作 ; 有 效 防范 了 项 目 经 营 风险 和 法 律 风险 。 包 加 强 
经 营 资质 的 申报 和 管理 。2014 年 公司 重点 加 强 工 
程 设计 资质 升级 环保 专项 设计 资质 延续 的 申报 和 
管理 。 当 前 ,公司 顺利 通过 了 国家 住房 和 城乡 建设 
部 评审 ,化 工 . 石 化 .医药 行业 (化 工 工程 石油 及 化 
工 产品 储 运 ) 资 质 由 乙 级 升级 为 甲 级 。 工 程 设计 资 
质 的 升级 ,打破 了 公司 难以 承揽 大 型 工程 的 瓶颈 ， 
提高 了 公司 参与 市 场 竞 争 的 能 力 。@ 安 全 生产 管 
理 保 持平 稳 态 势 。:2014 年 ,公司 积极 推行 落实 安 
全 生产 责任 制 ,公司 与 各 部 门 负责 人 签订 年 度 安全 


生产 责任 书 。 对 外 要 求 所 有 分 包 单 位 均 须 签订 安 
全 协议 ,明确 各 级 安全 生产 责任 ,生产 项 目 现场 和 
公司 研发 大 楼 工地 严格 执行 安全 生产 ,文明 生产 等 
规章 制度 ,并 在 现场 ,办公 区 .局域网 上 采取 多 种 形 
式 进行 安全 生产 教育 ,增强 公司 员工 和 现场 工作 人 
员 的 安全 意识 。 公 司 完成 整套 安全 生产 标准 化 管 
理 体系 文件 ,组 织 落实 安全 生产 标准 化 工作 ,同时 
严格 按照 三 合 一 体系 及 安 标 要 求 , 对 公司 质量 与 安 
全 生产 进行 有 效 管理 ,研发 大 楼 迎接 集团 公司 安全 
生产 大 检查 ,取得 较 好 效果 。@ 加 快 转型 人 才 队 伍 
建设 。 公 司 坚持 “用 好 现 有 人 才 , 稳 定 关键 人 才 , 引 
进 急需 人 才 , 培 养 未 来 人 才 ” 的 指导 思想 ,2014 年 
引进 关键 技术 骨干 和 各 岗位 员工 共 9 名 。 针 对 转 
型 发 展 面临 的 认识 和 能 力 问题 开展 系列 人 才 培 养 、 
培训 工作 ,不 断 提升 员工 的 专业 素养 和 综合 素质 ， 
不 断 强化 干部 队伍 建设 ,选拔 优秀 青年 干部 担任 主 
要 部 门 负责 人 ,优化 干部 队伍 结构 。2014 年 ,公司 
顺利 通过 了 环境 和 职业 健康 安全 管理 体系 的 换 证 
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审核 和 质量 体系 的 监督 审核 。 

开封 东京 空 分 集团 有 限 公 司 按照 新 的 经 营 理 
念 ,进行 以 质量 求生 存 的 内 部 审查 , 找 出 问题 ,提出 
整改 要 求 并 限期 落实 。 公 司 全 面 修订 整改 了 三 类 
压力 容器 制造 质保 体系 ,取得 了 三 类 压力 容器 制造 
许可 证 ;完善 内 部 质量 管理 体系 ,推行 全 员 全 过 程 
管理 ,并 制定 了 一 些 内 部 质量 奖惩 办 法 。 

杭州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公司 不 断 向 国际 先 
进 公司 学 习 , 通 过 参观 ,交流 ,授课 等 方式 学 习 适 用 
于 公司 发 展 的 方式 方法 ;专门 成 立 了 程序 中 心 , 进 
行 公司 的 制度 流程 建设 和 程序 管理 ;倡导 “学 习 提 
升 管理 ” ,针对 管理 层 推出 读书 活动 .管理 者 培训 、 
走访 交流 等 活动 ;落实 《产品 质量 奖 罚 制度 》, 有 效 
改善 产品 质量 ;实施 内 部 飞行 检查 机 制 ,完善 和 改 
进 质 量 保证 体系 。 | 

[ 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 气体 分 离 设 
备 分 会 徐 建 平王 世 超 】 
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传承 品质 志 殖 完美 
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一 ,企业 概况 

湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 成 立 于 2000 年 ,是 一 
家 集 水 泵 设计 .制造 .服务 于 一 体 的 高 新 技术 企业 ， 
主要 从 事 泵 组 成 套 供应 , 泵 系统 节能 改造 ,水 泵 维 
护 . 检 修 以 及 泵 站 工程 建设 等 全 面 服务 ,长 期 专注 
于 为 石化 .电力 ,钢铁 ,市 政 等 行业 客户 提供 高 品质 
产品 及 全 程 服务 ,拥有 外 贸 进出 口 自 营 权 ,是 湖南 
省 高 新 技术 企业 .长 沙市 立 式 长 轴 泵 工程 技术 研究 
中 心 ,是 《 立 式 长 轴 泵 》 和 《 立 式 斜 流 泵 》 行 业 标准 
的 起 草 单位 ,拥有 专利 技术 和 自 有 技术 30 余 项 。 

AMEE PAUVRKME 、. 立 式 斜 流 泵 、 电 
动 柴油 机 消防 ( 应急) 泵 组 水平 中 开 泵 .无 泄漏 耐 
腐 他 汞 、 潜 液 式 海水 电 泵 .无 密封 液 下 排污 俏 、 气 液 
混 输 泵 、 端 吸 流 程 泵 及 冷凝 泵 等 。 产 品 服务 于 石 
化 .电力 .钢铁 .市 政 等 行业 及 港口 码头 ,海洋 平台 
等 工程 , 销 往 全 国 并 出 口中 东 .南美 .东南亚 和 非洲 
等 地 区 。 公 司 专长 于 高 效 节 能 泵 产品 的 研制 , 近 三 
年 累计 实施 泵 系统 节能 技术 改造 40 余 项 ,效益 
显著 。 

公司 从 2001 年 开始 在 全 国 设立 销售 网 点 ,已 
形成 遍及 全 国 主 要 区 域 的 营销 网 络 及 售后 服务 体 
系 ,能 及 时 为 客户 提供 技术 支持 和 售后 服务 。 同 
时 ,通过 电子 商务 平台 增强 市 场 推广 和 拓展 海外 
市 场 。 

经 过 15 年 的 技术 创新 和 积累 ,公司 生产 的 立 
AKAR . 立 式 斜 流 泵 系列 产品 已 处 于 国内 技术 领 
先 的 地 位 ,并 在 实践 中 不 断 得 到 应 用 创新 。“ 立 式 
长 轴 双 相 钢 海水 泵 ”为 国内 首 台 替 代 进口 的 国产 双 
相 钢 海水 泵 ,技术 水 平 达 国际 先进 ,被 认定 为 “国家 
重点 新 产品 ”, 在 国内 LNG 接收 站 中 得 到 广泛 应 
用 ,得 到 用 户 一 致 好 评 。 

二 发 展 历程 

1999 年 ,长 沙 通 萎 水 泵 厂 购 买 南 花 区 圭 塘 
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追求 卓越 


湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 


8 000m2?(12 亩 ) 土 地 作为 创业 基地 ;2000 年 7 月 与 
瑞 籍 华人 王 菩 民 博士 共同 投资 ,成立 长 沙 耐 普 泵 业 
有 限 公司 ， 公司 性 质 为 中 外 合资 企业 。 同 年 ,开展 
在 塘 基地 建设 。 

2001 年 , 直 塘 基地 建成 ,长 沙 耐 普 泵 业 有 限 公 
司 开始 运营 ,以 市 政 行业 为 主要 市 场 ,以 中 小 型 泵 
为 主要 产品 。 

2003 年 ,公司 调整 产品 战略 ,以 立 式 长 轴 泵 为 

主导 产品 进入 钢铁 .市政 等 行业 。 公 司 研制 成 功 
XBC 型 柴油 机 消防 (应 急 ) 泵 组 ,填补 省 内 空白 ,并 
成 为 迄今 为 止 公司 第 二 大 主 销 产品 。 由 此 ， inet 
业 业 务 迅 速 发 展 起 来 。 
” ”2004 年 ,为 满足 企业 发 展 需求 ,公司 在 长 沙市 
经 济 技术 开发 区 购买 星 沙 生产 场地 ,并 成 立 了 湖南 
耐 普 泵 业 有 限 公司 。 同 年 , 旅 日 华人 赵建华 女士 参 
股 耐 普 。 

2006 年 , 星 沙 基地 开工 。 以 湖南 耐 普 泵 业 有 
限 公司 为 主要 编制 单位 的 中 国 城镇 建设 行业 标准 
《 立 式 长 轴 泵 发 布 并 实施 。 

2007 年 ,公司 建成 国内 一 流 的 水 力 测试 中 心 ， 
可 测试 最 大 叶轮 直径 为 3m、 最 大 流量 为 20m’/s 的 
泵 组 。 形 成 以 星 沙 基地 为 主要 经 营 生产 场地 的 格 

。 同 年 ,以 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 为 主要 编制 单 
位 的 机 械 行业 标准 ( 立 式 斜 流 泵 》 发 布 并 实施 。 

2008 年 ,湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 吸收 合并 长 
沙 耐 普 , 长 沙 耐 普 注 销 登记 。 中 石化 茂名 石化 立 式 
斜 流 泵 项 目 、 上 海 石化 立 式 长 轴 海 水 泵 项 目 、 宝 山 
钢铁 能 源 部 水 平 中 开 泵 项 目 产 品 实测 效率 达到 国 
内 先进 水 平 , 标 志 着 公司 主导 产品 日 趋 成 熟 。 

2009 年 ,公司 调整 市 场 营销 战略 ,以 石化 . 电 
力行 业 为 主攻 市 场 。 公 司 被 评 为 湖南 省 “高 新 技术 
企业 ”和 长 沙市 “企业 技术 中 心 ”。 同 年 ,宁波 大 榭 
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岛 电 厂 、 上 海宝 钢 罗 泾 电厂 、 金 山石 化 热电 厂 .华能 
汕头 电厂 的 立 式 斜 流 泵 投入 运行 ,标志 着 湖南 耐 普 
硝 业 有 限 公司 进入 电厂 循环 水 泵 市 场 。 : 

2010 年 ,公司 年 订货 额 首次 突破 亿 元 大 关 , 达 
到 1.21 亿 元 ,石化 .电力 行业 成 为 主要 市 场 。 中 电 
投 重阳 电厂 项 目 产品 液 下 长 度 超过 23m, 实 测 震 动 
考核 值 优 于 技术 标准 值 , 深 受 用 户 好 评 。 

2011 年 ,公司 增资 至 4 000 万 元 ,年 产值 突破 
1276. LNG 接收 站 立 式 长 轴 海 水 泵 样机 通过 国家 
级 产品 鉴定 ,达到 国际 先进 水 平 。 电 力 规划 总 院 组 
织 公 司 LB/LK 型 立 式 斜 流 泵 技术 评审 ,并 专题 下 
文 在 电力 行业 推荐 使 用 耐 普 循 环 水 泵 ;大 型 雨水 、 
污水 泵 被 列 为 电力 工程 300MW 、600MW 1 000MW 
火电 机 组 主要 辅助 设备 推荐 产品 名 录 ; 湖 南 耐 普 泵 
业 有 限 公 司 成 为 中 石化 水 泵 设备 前 六 名 供应 商 。 

2012 年 , LNG 接收 站 立 式 长 轴 海 水 泵 被 国家 
四 部 委 评 为 “国家 重点 新 产品 ”; 12 月 ,海水 泵 首 台 
( 套 ) 新 产品 通过 由 国家 能 源 局 组 织 的 产品 鉴定 ,该 
批 产品 用 于 中 石 浊 唐山 LNG 接收 站 ,并 在 新 建 
LNG 接收 站 推广 应 用 。 

2013 年 ,公司 设立 国内 首 家 立 式 长 轴 泵 / 斜 流 
泵 工程 技术 研究 中 心 。 首 批 LNG 接收 站 海水 泵 在 
唐山 现场 通过 验收 ,标志 着 该 国产 化 项 目 取 得 成 
功 。 公 司 连 续 中 标 两 个 海洋 平台 立 式 长 轴 海 水 泵 
项 目 ,在 高 端 海水 泵 市 场 接连 获得 突破 。 

2014 年 ,工业 经 济 形势 整体 下 滑 ,水 泵 行业 面 
临产 业 结 构 调 整 。 在 激烈 的 市 场 竞争 中 ,公司 继续 
在 UNG 海水 泵 ,海洋 平台 市 场 和 湾 液 式 海 水 条 .无 
泄漏 化 工 泵 、 浮 船 泵 组 等 新 产品 研发 方面 取得 新 突 
破 , 在 聚焦 战略 的 指导 下 ,优质 客户 和 拳头 产品 的 
优势 进一步 显现 。 与 此 同时 ,公司 制定 了 “2014 一 
2020 发 展 规 划 ”, 从 市 场 .技术 、 管 理 、 人 力 资 源 \ 企 
业 文 化 等 方面 规划 了 企业 未 来 发 展 的 蓝图 。11 
月 ,长沙 通 葵 企 业 管理 有 限 公 司 回 购 株 济南 方 阀门 
股份 有 限 公司 全 部 股权 ,成 为 耐 普 泵 业 最 大 股东 ， 
并 拟 引 进 新 的 战略 投资 者 ,以 上 市 公司 标准 规范 企 
业 管 理 , 迈 疝 新 征程 。 
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三 、 核 心 能 力 建设 

湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 拥 有 一 支 由 国家 级 专 
家 教授 . 归 国学 者 领衔 的 30 多 人 的 研发 团队 。 其 
中 ,享受 国务 院 特殊 津贴 专家 2 人 ,博士 2 人 ,具备 
高 级 工程 师资 质 人 员 10 人 。 近 年 来 ,公司 在 国家 
及 行业 标准 制定 .专利 申请 、 具 有 国际 水 平 的 新 产 
品 研发 等 方面 取得 了 大 量 成 果 , 并 与 华南 理工 大 
学 江苏 大 学 .中 南 林 业 科 技 大 学 .上 海宝 出 钢铁 集 
团 测绘 中 心 等 院 校 和 企业 建立 了 长 期 的 合作 关系 ， 
从 事 泵 产品 的 科研 开发 和 技术 改进 。 

公司 技术 中 心 引进 了 先进 的 三 维 CAD 软件 进 
行 设计 绘图 ,应 用 PDM 进行 产品 数据 管理 ,用 有 限 
元 分 析 软 件 和 临界 转速 计算 软件 进行 结构 优化 设 
计 , 用 三 维 流 场 分 析 软 件 进 行 水 力 部 件 优化 分 析 ， 
从 而 大 大 提高 了 产品 设计 质量 和 工作 效率 。 

公司 配备 了 各 类 先进 的 生产 加 工 和 检测 设备 ， 
并 建 有 国内 一 流 的 水 力 测试 中 心 ,地 下 水 池 容 积 
6 300m? ,高 位 水 池 容 积 400m ,配备 先进 的 测试 软 
件 和 测试 仪器 。 可 测试 直径 3m WKAR, RRMA 
流量 20m /s, 最 大 测试 功率 8 000kW , 测试 电压 有 
10kV .6kV 3kV .380V。 自 主 研 发 的 可 视 化 智能 测 
试 系统 可 以 实时 、 直 观 地 反映 测试 过 程 ,自动 生成 
测试 结果 。 

公司 具备 国内 一 流 的 泵 组 工厂 测试 能 力 ,并 通 
过 德国 莱茵 技术 监护 公司 的 ISO 9001:2008 质量 管 
理 体 系 认 证 .中国 质 量 认 证 中 心 18014001 环境 管 
理 体系 认证 和 OHSAS18001 职业 健康 安全 管理 体 
系 认证 ,美国 FM 认证 、 欧 盟 CE 认证 ,中 国 船 级 社 
和 颁发 的 海上 固定 设施 产品 检验 证 书 . 电 能 (北京 ) 产 
品 认证 中 心 的 认证 及 国家 消防 产品 质量 认证 等 国 
际 国内 权威 体系 认证 ,形成 了 强大 的 集 研发 制造、 
测试 .安装 调试 .售后 服务 一 体 化 的 质量 保障 体系 。 

四 、 企 业 文 化 建设 

湖南 耐 普 泵 业 有 限 公 司 坚 持 “ 以 人 为 本 ,务实 
高 效 ” 的 管理 理念 。 公 司 高 度 重视 员工 ,科学 激励 
员工 ,有 效 凝 聚 员工 ,全面 发 展 员 工 ; 让 想 干 事 的 人 
有 机 会 ,能 干事 的 人 有 舞台 , 干 成 事 的 人 有 地 位 ;把 
员工 个 人 进步 和 企业 发 展 融 为 一 体 , 不 断 增 强 员 工 


对 企业 的 关切 度 和 归属 感 。 公 司 坚 持 实事 求 是 和 
效率 优先 原则 ,从 实际 出 发 制定 工作 标准 和 工作 流 
程 ,完善 管理 制度 ,让 制度 成 为 员工 行为 规范 的 模 
式 ,使 企业 管理 高 效 有 序 运行 。 
公司 坚持 “ 品德 优先 、 人 尽 其 才 、 公平 公 SIE # 
ARB’ OAS JOSH BES, 
发 挥 员工 最 大 的 潜力 ,为 人 才 成 长 和 竞争 提供 公 
平 .公正 的 环境 机 制 。 公 司 重视 员工 个 人 的 价值 体 
现 ,注重 员工 与 企业 的 共同 成 长 ,把 企业 不 断 做 大 、 
做 强 , 为 员工 搭建 更 大 的 舞台 ,让 员工 在 为 企业 工 
作 的 同时 ,事业 有 所 成 就 。 | 
质量 是 企业 生存 的 必要 条 件 , 也 是 湖南 耐 普 泵 
业 有 限 公司 诚信 经 营 的 底线 。 公 司 提供 的 每 一 个 
产品 和 服务 都 要 使 顾客 满意 ,用 户 反映 的 每 一 个 问 
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题 都 要 给 予 认真 的 回复 和 有 效 处 理 。 用 心 做 好 产 
品 生产 和 服务 的 每 一 个 环节 ,用 精美 的 产品 和 服务 


ERARA MHAE. A \ 司 坚持 “市 场 为 本 ， 


用 户 至 上 ” 的 服务 宗旨 ,真诚 、 快速 、 高 效 、 周到 地 为 
用 户 提供 优良 的 产品 和 优质 的 服务 。 

勇于 承担 责任 ,为 用 户 创造 价值 ,是 公司 对 市 
场 的 庄重 承诺 ; WKAR ER 追求 卓越 、 兴业 报国 、 回 
报社 会 是 公司 的 神圣 使 命 。 

湖南 耐 普 泵 业 有 限 公 \ 司 本 着 推动 经 济 持续 发 
展 的 科学 发 展 观 和 对 员工 对 股东、 对 社会 的 高 度 
责任 感 , 致 力 于 提供 高 效 节 能 的 绿色 高 品质 产品 ， 
真诚 服务 客户 ,理性 追求 企业 经 营 价值 ,精心 构建 
国内 泵 行业 一 流 生产 企业 。 


RRRS 打造 智慧 节能 泵 品牌 





湖南 凯利 特 条 业 有 限 公 司 ( 简 称 凯 利 特 稼 业 ) 
是 一 家 具有 50 多 年 历史 渊源 ,以 可 靠 .节能 及 智能 
化 为 特色 的 大 型 专业 性 泵 业 公司 。 公 司 的 前 身 可 
iB 1961 年 成 立 的 长 沙 工业 泵 总 厂 ,是 在 其 改 
制 基 础 上 由 原 长 沙 工业 泵 总 厂 的 核心 技术 人 员 与 
管理 骨干 组 建 而 成 。2010 年 5 月 ,公司 新 址 落户 长 
株 漂 腹 地 一 一 国家 级 九 华 经 济 技术 开发 区 。 公 司 
所 处 的 长 株 潭 自主 创新 示范 区 荟萃 了 全 国 颇 窗 经 
验 的 硝 行 业 专 家 、 wise 
术 人 才 。 公 司 九 华 制 造 基地 占 地 面积 
38 000m” ,拥有 员工 200 余人 。 当 前 ,公司 nae 
rH Eel 4 7 Fy AEE SE 

一 、 科 技 与 创新 是 企业 之 源 

“致力 于 推动 中 国 泵 业 的 发 展 和 产品 结构 调 

整 , 为 社会 提供 最 节能 、 最 可 靠 、 最 智能 的 稍 类 产 
品 "是 所 有 凯利 特 人 的 共同 愿景 。 多 年 来 ,凯利 特 
泵 业 坚持 产 学 研 相 结合 ,用 先进 科技 武装 自己 。 公 


湖南 凯利 特 泵 业 有 限 公司 


司 长 期 与 清华 大 学 ,华中 科技 大 学 \ 中 国 农业 大 学 、 
江苏 大 学 、 兰 州 理 工大 学 、 中 南 林 业 科 技 大 学 等 国 
内 知名 院 校 合作 ,共同 研发 高 性 能 的 水 力 模 型 , 定 
向 培养 专业 人 才 。 同 时 ,与 国际 知名 的 制 泵 企业 建 
立 和 保持 了 良好 的 合作 关系 ,共同 在 中 国 泵 业 市 场 
进行 产品 的 研发 ,加工 .组 装 和 测试 。 当 前 ,公司 自 
主 研发 的 新 产品 效率 达到 92% 以 上 ,各 项 性 能 指标 
处 于 国内 领先 .国际 先进 水 平 。 

作为 国家 高 新 技术 企业 ,公司 每 年 将 销售 总 额 
的 8% 用 于 技术 创新 和 新 产品 研发 ,2015 年 公司 新 
产品 研发 投入 将 占 销售 总 额 的 .8.5% ~9% 。 据 相 
RAAT, ER AA BN AKA, BR 
业 市 场 产值 年 均 增 长 率 为 10% ,长 沙 作为 中 国 的 泵 
城 , 泵 总 产值 和 产量 占 全 国 的 173 以 上 ,在 泵 类 产 
品 发 展 日 新 月 异 的 今天 ,高 新 技术 和 特种 泵 产品 不 
断 投放 市 场 。 为 迎合 市 场 ,在 保证 泵 的 可 靠 性 和 寿 
命 的 前 提 下 ,公司 将 在 产品 结构 、 产 品 档 次 ,智能 自 
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控 及 应 用 领域 方面 实现 新 的 突破 。 





国家 出 台 了 一 系列 扶持 外 贸 出 口 的 政策 措施 ， 
为 我 国 机 电 产 品 出 口 创造 了 良好 的 外 部 环境 。“ 一 
这 一 路 "的 发 展 思路 . 亚 投行 的 成 立 以 及 大 规模 基 
础 设施 项 目的 兴起 ,为 我 国 机 电 产 品 创造 出 更 大 的 
市 场 机 遇 。 凯 利 特 和 泵 业 积极 响应 并 把 握 当 前 这 一 
干 载 难 办 的 良机 ,在 抓 好 老 产品 的 提高 和 发 展 的 同 
时 ,加 快 各 类 新 产品 的 研发 ,以 更 好 地 提高 企业 的 
综合 技术 水 平和 管理 水 平 ,使 企业 取得 更 大 的 经 济 


效益 。 在 发 展 国 内 豪 业 市 场 的 同时 ,积极 实施 “ 走 


出 国门 ”和 市 场 多 元 化 战略 , 加快 发 展 ,实现 上 质 
量 、 上 水 平 。 

二 、 人 才 和 装备 是 强大 保障 

在 凯利 特 泵 业 “ 全 心 做 好 泵 .信赖 到 永远 "企业 
使 命 的 感召 下 ,“ 泵 城 ” 长 沙 的 行业 内 技术 .生产 . 管 
理 人 才 先 后 汇聚 加 盟 公 司 , 形 成 了 公司 强大 的 技术 
及 品质 保障 能 力 。 当 前 ,公司 65% 的 员工 具有 大 专 
以 上 学 历 ,其 中 生产 技术 人 员 100 余人 ,形成 了 具 
备 持 续 创 新 力 的 梯队 人 才 结 构 。 公 司 先 后 通过 了 
质量 环境 和 职业 健康 安全 管理 体系 “三 体系 ” 认 
证 、 市 能 产品 认证 以 及 矿 用 产品 安全 资格 认证 等 ， 
形成 了 健全 与 完善 的 管理 体系 网 。 公 司 生 产 装备 
AEE BUR .高 精 车 床 .铣床 及 其 他 机 加 
工 设备 数 百 台 ( 套 ) ,具有 成 熟 完备 的 模具 制作 4 
造 、 饭 金 . 焊 后 处 理 .热处理 .大 型 机 械 加 工 和 装配 
能 力 ,并且 建 有 国内 为 数 不 多 的 最 大 可 测 泵 入 口 直 
径 2 500mm .功率 2 800kW 的 二 级 精度 大 型 水 泵 测 
试 中 心 。 当 前 ,公司 九 华 制造 基地 可 实现 年 产 各 类 
型 的 工业 录 5 000 RA, 
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三 ,节能 与 可 靠 是 王牌 优势 

为 啊 应 国家 节能 减 排 的 政策 ,各 行 各 业 正 在 积 
极 开 展 和 推进 各 项 节能 减 排 工作 ,也 包括 量 大 面 
三 、 方 能 潜力 巨大 的 各 类 泵 的 节能 改造 。 凯 利 特 泵 
业 从 设计 \ 选 型 制造、 安装 运行 操作、 维护 保养 
等 多 方面 综合 考虑 ,为 客户 提供 全 方位 的 系统 解决 
方案 。 公 司 以 “持续 改进 、 精 益 求 精 ” 为 理念 ,严格 


HE ISO 9001:2008 质量 管理 体系 进行 生产 制造 , 主 


导 产 品 共 22 个 系列 1 000 多 种 型 号 ,主要 有 全 新 
研发 设计 的 CPS 型 高 效 节能 双 吸 泵 系列 .HB/HK 
型 立 式 斜 流 泵 系列 、CPLC 型 立 式 长 轴 泵 系列 、 
CPLN/N 型 凝结 水 有 泵 系列 ,IS/IRAIY W mg Me FE HK 
列 .D/DF/DY 型 多 级 节 段 式 离心 人 汞 系列.D(P)/ 
MD(P)/DF(P)/DY(P) 型 矿 用 自 平 衡 多 级 节 段 式 
离心 泵 系列 .DG 型 中 低压 锅炉 给 水 有 宵 系 列 以 及 
KDY/CPE/CPA 型 石化 流程 泵 系列 。 





四 .智慧 与 物 联 , 迈 入 工业 4.0 

凯利 特 人 始终 牢记 * 凯 泽 四方 . 利 人 达 已 、 特 
立 不 凡 "的 企业 文化 , 面 对 中 国 及 全 球 在 能 源 生产 
与 能 源 消费 模式 上 正在 发 生 的 重大 变革 , 面 对 节 


能 减 排 的 巨大 社会 责任 和 发 展 机 遇 , 面 对 环 境 污 
染 及 雾 徐 治理 的 新 需求 ,以 “智慧 泵 站 ”为 核心 理 


念 的 管 能 化 产品 综合 解决 方案 ,应 用 最 新 的 互联 


网 技术 , 绪 合 现代 高 效 水 泵 .节能 技术 .智能 控制 ， 
打造 现代 物 联网 ;与 用 户 单位 联合 记录 运行 的 各 
项 指标 ,长 期 跟踪 ,监测 和 记录 ,打造 大 数据 系统 ， 
作为 泵 研发 和 性 能 完善 的 依据 。 为 客户 提供 整体 
解决 方案 一 一 智能 化 工业 4.0 新 时 代 产 品 , 实 现 
无 人 值守 、 远 程 监控 及 自动 报警 、 智 能 诊断 、 智 慧 
节能 ,帮助 客户 实现 节能 环保 、 降 低 运 营 成 本 、 提 
高 管理 效率 。 有 






五 与 客 岂 共 赢 是 永恒 追求 | 
RF SM, AUTA. ILA EAR AE R HE AR 


企业 概况 


务 与 技术 、 服 务 与 业务 相 结 合 ,打造 性 能 可 靠 的 泵 
类 精品 。 为 更 好 地 满足 客户 需求 和 业务 拓展 需求 ， 
实现 增值 服务 ,公司 在 全 球 范围 内 建立 了 广泛 的 销 
售 、 服 务 网 络 ,自始至终 为 客户 着 想 ,满足 客户 个 性 
化 的 需求 。 公 司 的 产品 广泛 应 用 于 电力 电站 、 钢 
铁 . 矿 山 治 金 .石油 化 工 .市 政 水 务 等 诸多 领域 , 远 
销 东南 亚 、 中 东 、 拉 美 .欧洲 等 40 多 个 国家 和 地 区 。 

凯利 特 泵 业 愿 与 各 界 朋友 精诚 合作 ,互惠 共 
赢 ,为 打造 成 为 世界 一 流 的 工业 泵 制造 商 而 不 懈 
努力 ! 


以 科技 引领 企业 发 展 





宣 达 实业 集团 有 限 公司 (简称 宣 达 集团 ) 创建 
于 1990 年 ,是 一 家 集 研发 设计、 生产、 销售 、 服 务 
于 一 体 的 国家 级 无 区 域 集团 公司 。 企 业 专注 于 防 
腐 材料 和 防腐 泵 阀 、 设 备 . 环 保 工程 的 设计 开发 与 
生产 ,致力 于 振兴 中 国 耐 腐蚀 金属 材料 RN RE 
制造 和 环保 工程 高 端 技术 民族 工业 , 现 已 形成 以 浙 
江 省 宣 达 耐 腐蚀 特种 金属 材料 研究 院 为 依托 的 工 
业 泵 阀 . 化 工 设备 .特种 金属 材料 以 及 环保 工程 总 
包 等 四 大 产业 板块 。 先 后 获得 国家 重点 高 新 技术 
企业 ,浙江 省 重点 企业 研究 院 、 浙 江 省 技术 中 心 . 浙 
江 名 牌 .浙江 省 著名 商标 以 及 全 国防 腐蚀 行业 二 十 
强 ,世界 温 商 十 大 阀门 品牌 等 荣誉 。 

2014 年 , 宣 达 集团 继续 以 特种 金属 材料 研发 
来 推动 高 端 阀 门 的 研发 和 制造 ,在 “两 大 一 精 "一 一 
大 市 场 ,大 技术 、 精 生产 的 总 体 战 略 引领 下 ,在 市 
场 ,研发 和 专业 制造 等 方面 均 取得 优异 业绩 , 继续 
荣 唐 年 度 地 方 “纳税 大 户 " 和 "功勋 企业 ”, 成 为 浙 
江 省 专利 示范 企业 ,在 入 列 中 石油 、 中 石化 .中海 油 


宣 达 实业 集团 有 限 公司 


一 级 供应 网 络 成 员 的 基础 上 ,新 获 中 核 集团 合格 供 
应 商 资格 。 全 年 顺利 通过 “三 合 一 ”管理 体系 认证 、 
PCCC 认证 TS 换 证 及 增 项 认证 等 各 项 评审 认证 工 
作 , 全 年 达成 各 项 年 度 经 营 目标 ,在 企业 经 营 管理 
和 市 场 开拓 等 各 方面 稳健 发 展 。 : 

当前 , 宣 达 集团 有 10 多 家 子 公司 ,主要 产品 
仍然 是 阀门 ,另外 也 有 成 套 的 流程 装备 ,拥有 一 些 
极 具 特 色 的 技术 和 解决 方案 。 宣 达 集 团 的 子 公 司 
上 海 奥 格 利 环保 工程 有 限 公司 拥有 制 硫酸 专 有 技 
术 一 一 低温 余热 回收 ,也 使 得 公司 成 为 世界 上 第 
二 家 掌握 这 项 技术 的 公司 。 另 一 家 子 公司 江苏 奥 
祺 展 特种 金属 材料 有 限 公司 主 营业 务 是 特种 金属 
材料 表面 处 理 加 工 、 特 种 防腐 金属 材料 研发 及 其 
技术 转化 .化工 专用 设备 生产 以 及 特种 金属 材料 
销售 。 

宣 达 集团 当前 主要 的 工业 阀门 产品 包括 常规 
的 通用 痪 门 ,如 闸阀 .截止 阀 .球阀 .蝶阀 .旋塞 阀 、 
ES SRR PRU Rah. Atk RIA 
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炼 .电站 、 钢 厂 . 煤 化工 等 系统 工 况 中 的 专用 阀门 ， 
还 有 一 些 极 具 特色 的 金属 衬 塑 阀门 及 特种 金属 材 
料 阀门 。 在 国内 市 场 , 宣 达 集团 的 客户 主要 是 中 石 
油 中石化. 中海油 等 大 型 用 户 ,同时 也 涉足 一 部 分 
电力 和 核电 用 户 ,以 及 市 政工 程 。 此 外 ,冶金 ,化工 
和 煤化 工 也 是 长 期 在 服务 的 行业 。 在 工业 闪 门 领 
域 ,产品 类 型 比较 齐全 ,包括 常规 的 闸阀 截止 阔 、 
球 阅 、 蝶 阀 以 及 衬里 阀门 。 在 特色 衬里 阀门 方面 ， 
宣 达 集团 和 日 本 .韩国 的 一 些 知名 企业 合作 ,并 获 
得 这 些 企业 的 青睐 。 特 色 衬 里 闪 门 的 特点 主要 是 
耐 腐蚀 ,可 以 分 为 金属 耐 腐蚀 和 非 金属 耐 腐蚀 。 在 
一 些 高 端的 电子 行业 ,采用 如 聚 四 氟 乙 烯 等 所 塑料 
之 类 的 材质 作为 阀门 内 衬 层 。 此 外 ,衬里 阀门 还 应 
用 在 精细 化 工 和 炼油 炼 化 领域 。 

宣 达 集团 一 直 坚持 科技 引领 未 来 ,在 行业 内 率 
先 建立 首 个 民营 耐 腐蚀 特种 金属 材料 研究 院 (浙江 


省 宣 达 耐 腐蚀 特种 金属 材料 研究 院 ) 。 该 材料 研究 
BEF 2013 年 12 月 被 省 科技 厅 提 升 为 重点 企业 研 


究 院 ,并 与 清华 大 学 .浙江 大 学 .北京 科技 大 学 以 及 
日 本 材料 和 环境 试验 公司 ,世界 腐蚀 协会 等 国内 外 
高 校 .科研 院 所 开展 长 期 合作 ,确保 产品 技术 领先 ， 
推动 企业 创新 ,构筑 企业 核心 竞争 力 。 材 料 研究 院 
瞄准 三 大 研究 方向 : 耐 腐蚀 、 耐 高 温和 耐 磨损 ,利用 
自主 研发 的 特殊 材料 来 做 特种 合金 阀门 也 将 成 为 
企业 以 后 发 展 的 方向 。 

值得 一 提 的 是 , 宣 达 集团 先后 研发 出 多 种 而 
高 温 、 耐 磨 . 耐 腐蚀 金属 新 材料 和 近 百 种 泵 阀 与 环 
保 设 备 新 产品 , 极 好 地 解决 了 用 于 石油 .石化 .化 
工 及 电力 等 行业 苛刻 工 况 的 材料 和 设备 , 宣 达 
(XDS) 镍 基 .高 硅 ,六 钼 、 双 向 、. 铁 素 体 等 系列 特种 
不 锈 钢 的 成 功 研发 填补 了 国内 空白 ,达到 国际 领 
先 水 平 。 

以 材料 研究 为 主线 ,来 进一步 支持 高 端 阀门 产 
品 的 研发 ,也 是 宣 达 集团 在 阀门 产品 研发 方面 的 一 
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大 策略 。 宣 达 集团 研 发 的 D941GXPO - 10 超大 型 
(公称 通 径 4. 2m) 衬里 蝶 阅 ,用 于 河南 中 原 黄 金 治 
烽 有 限 公司 升级 改造 项 目 一 一 环境 体 烟 脱硫 增 压 
风机 出 口 处 ,是 当前 国内 最 大 的 衬里 蝶阀 ,也 是 最 
先 采 用 衬里 工艺 制作 的 超大 型 蝶阀 。 该 阀门 采用 
国内 外 先进 的 设计 理念 ,为 用 户 解 决 了 传统 使 用 的 
玻璃 钢 蝶 阀 的 缺陷 和 准 端 ,并 为 用 户 节省 了 成 本 。 
该 阀门 选用 进口 高 性 能 原料 和 合理 配方 ,采用 国际 
先进 的 热 滚 衬 工 艺 ,使 塑料 与 钢 基 体 做 热 熔 结合 
使 整个 防腐 衬里 具有 无 搭 接 缝 , 钢 塑 一 体 化 ; 结构 
设计 先进 ,阀门 开启 灵活 ,操作 方便 ,使 用 寿命 长 ， 
具有 了 耐 强 腐蚀 、 耐 冲击 、 耐 热 化 . 耐 正 负 压 、 表 面 平 
请 等 特点 ,市 场 前 景 看 好 。 

近年 来 , 宣 达 集团 持续 稳步 发 展 ,跻身 浙江 省 
首 批 系统 流程 装备 产业 技术 创新 综合 试点 企业 ,并 


获 省 重点 企业 研究 院 .省 著名 商标 (复审 ) .浙江 区 
| 域 品 牌 、 市 专利 示范 企业 、 Bow eh SR. FE 
技术 创新 方面 稳步 前 进 , 先 后 研制 成 功 长 轴 超 高 温 


浓 硫 酸 液 下 泵 、 耐 海水 蝶阀 等 新 产品 。 当 前 , 宣 
集团 拥有 6 项 国家 级 新 产品 、12 项 省 级 新 产品 ,有 
76 项 国家 专利 产品 ,有 3 项 国家 火炬 计划 项 目 、? 
项 国家 创新 基金 项 目 ， 多 项 产品 获 省 级 科技 进步 
奖 。 设 计 完 成 具有 世界 先进 水 平 ` 拥 有 自主 知识 产 
权 的 中 国 第 一 套 低温 余热 回收 系统 ,标志 着 中 国 硫 
酸 制造 设备 成 套 化 和 硫酸 工程 设计 跻身 国际 先进 
水 平 。 另 外 , 宣 达 集团 研发 的 国家 核电 重大 专项 
RCS 真空 喷射 器 样机 顺利 通过 专家 组 鉴定 ,国家 重 
大 专项 堆 芯 仪表 套 管 组 件 安装 工具 项 目 通 过 验收 。 

面 对 当 前 国内 市 场 萎缩 和 竞争 激烈 的 市 场 环 
境 , 宣 达 集 团 将 通过 “信息 化 .智能 化 .成 套 化 ”武装 
传统 的 泵 阀 产业 ,构筑 新 的 产品 优势 ,拓展 全 新 的 
市 场 空间 。 今 后 , 宣 达 集团 将 继续 加 强 与 国内 外 高 
校 .科研 院 所 的 合作 ,加 快 企业 转型 升级 ,提升 企业 
的 核心 竞争 力 。 


企业 概况 


新 型 家 用 泵 市 场 的 领军 者 


一 一 召 禾 系 业 股份 有 限 公 司 


一 .企业 概况 

BREW AOA BA Al (PRB ARAL) 前身 
ETRE RA WARA tl, MILF 2003 年 ,专业 生 
产 各 类 新 型 家 用 水 泵 ,是 鄞州 区 “50 强 企业 "。 公 
司 于 2011 年 9 月 进行 了 股份 制 改造 ,被 区 政府 确 
定 为 拟 上 市 企业 。 

君 禾 泵 业 下 属 的 宁波 君 禾 电 机 有 限 公司 、 宁 波 
君 禾 铝 业 有 限 公司 .芜湖 君 禾 电线 电缆 有 限 公司 等 
共有 员工 近 千 人 , 现 已 形成 四 大 系列 .800 多 种 型 
号 ,年 产 400 万 台 以 上 新 型 家 用 泵 的 生产 能 力 , 年 
销售 额 达 6 亿 元 ,是 当前 国内 规模 较 大 的 新 型 家 用 
泵 生产 企业 之 一 。 | 

公司 秉承 “以 人 为 本 、 以 质 取胜 ”的 经 营 理念 ， 
从 2003 年 起 拓展 国际 市 场 ,通过 10 余年 的 迅速 发 
展 ,产品 远 销 美国 .德国 .法 国 .瑞士 等 国 以 及 东南 
亚 地 区 。 公 司 的 国际 大 客户 多 数 为 安海 .OBI. 凯 驰 
等 世界 500 强 企业 , 现 逐 渐 以 ODM 转型 为 主 , 极 大 
地 带动 了 企业 在 国际 家 用 泵 行业 的 制造 设计 影响 
力 。 公司 在 继续 稳固 国际 市 场 的 同时 ,2012 年 启 
动 国内 市 场 战略 ,致力 于 国内 市 场 的 开拓 ,积极 扩 
大 企业 品牌 在 国内 市 场 的 影响 力 。 公 司 以 其 合理 
的 价格 ,可靠 的 质量 和 优良 的 服务 深 得 客户 的 好 
评 。“ 品 质 .服务 ERE” FES A ER E 
础 务实、 创新、 卓越 ?是 企业 长 期 追求 的 目标 。 公 
司 通过 了 ISO 9001 :2008 国际 质量 管理 体系 认证 以 
K ISO 14001 .2004 和 GS .CE EMS UL 等 多 个 国际 

公司 在 实现 “规模 ,质量 、 效 益 ”同步 增长 的 同 
时 ,建立 健全 现代 企业 制度 ,通过 加 强 企业 文化 , 职 
工 凝 聚 力 工程 建设 ,积极 参与 各 项 公益 活动 回报 社 
会 。 近 年 来 ,公司 创建 成 为 宁波 市 平安 企业 ,并 先 
后 获得 高 新 技术 企业 、 国 家 二 级 安全 质量 标准 化 企 


W .浙江 省 工商 企业 信用 AA 级 守 合同 重信 用 单 
位 ,浙江 省 出 口 名 牌 .浙江 省 专利 示范 企业 及 浙江 
省 著名 商标 等 诸多 荣誉 。 
”二 ,经 营 管理 情况 

1. 产 学 研 合作 | 

君 禾 泵 业 不 断 加 强 产 学 研 合作 ,提高 企业 科研 
实力 和 人 才 竟 争 力 。 自 2006 年 开始 ,公司 先后 与 
北京 航空 航天 大 学 ,浙江 大 学 宁波 理工 学 院 等 建立 
交流 合作 关系 ,2013 年 成 功 创建 “省 级 高 新 技术 企 
业 研究 开发 中 心 ”, 促 进 公司 在 家 用 泵 行业 的 技术 
进步 、 节 能 降 耗 和 可 持续 发 展 。2014 年 ,公司 与 浙 
江 大 学 宁波 理工 学 院 合作 设计 研发 小 型 多 功能 家 
用 低 吸水 泵 ” ,与 浙江 大 学 合作 设计 研发 “高 性 能 家 
用 泵 ”。 公 司 注重 产品 研发 设计 和 试验 检测 能 力 ， 
组 建 了 经 国内 外 权威 机 构 认可 的 德国 莱茵 TaV 制 
造 商 现场 测试 实验 室 ,拥有 自行 出 具 认 可 范围 内 测 
试 报告 的 能 力 , 已 形成 了 一 系列 包括 发 明 专利 在 内 
的 自主 知识 产权 核心 竞争 能 力 ,并 逐渐 掌握 国际 高 
端 家 用 水 泵 市 场 信息 和 销售 渠道 ,与 欧美 KARCH- 
ER OBI EINHELL 等 国际 知名 品牌 经 销 商 建立 长 
期 的 伙伴 关系 ,提高 了 君 条 泵 业 在 国际 市 场 上 的 况 
争 力 。 

2. 工 贸 一 体 化 | 

BRR TRE, BBR” KR 
略 , 以 多 年 的 工厂 生产 制造 经 验 和 资源 为 基础 , 强 
化 了 市 场 经 济 下 商业 流通 环节 的 重要 性 和 必要 性 。 
多 年 来 不 断 加强 企 业 的 产品 设计 创新 .制造 生产 、 
企业 综合 管理 能 力 ,加 大 企业 技术 改造 的 力度 , 打 
造 先进 的 家 用 泵 制造 水 平 ,并 在 行业 内 确立 了 良好 
的 品牌 优势 。 公 司 依托 现 有 的 先进 制造 能 力 (包括 
设计 开发 能 力 ) ,巩固 和 扩大 客户 资源 ,重视 技术 支 
持 .重视 产品 质量 与 售后 服务 ,稳定 并 发 展 客户 ; 积 
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极 建立 现代 化 营销 模式 ,以 订单 式 的 经 营 服务 模 


式 ,减少 产品 库存 ,缩短 生产 经 营 周期 ,快速 满足 客 


户 对 产品 个 性 化 的 需求 。 此 外 ,公司 还 成 立 销售 公 


司 ,通过 接 单 、 外 贸 中 介 、 客 户 介绍 等 多 种 方式 , 实 
现 了 订单 的 稳定 发 展 。 当 前 ,公司 掌握 市 场 发 展 趋 


势 , 了 解 客户 综合 情况 ,还 建立 了 与 营销 量 、 售 后 服 
务 满意 率 挂钩 的 考核 制度 ,形成 了 信息 、 研 发 . 执 
行 .服务 一 体 化 的 营销 体系 。 公 司 近 两 年 自行 研发 
的 水 泵 自动 流转 装配 线 ,贯彻 “机 器 换 人 "的 技术 改 
造 理念 ,将 原来 需要 16 个 人 完成 的 一 条 流水 线 , 变 
为 4 人 完成 ,大 大 提升 了 劳动 生产 率 。 公 司 专 辟 独 
立 的 车 间 ,提供 个 性 化 私密 化 服务 ,使 < 君 禾 ”成 为 
国内 外 家 用 水 泵 生产 制造 行业 最 好 的 “符号 ” ,用 户 
满意 率 在 95% 以 上 。 

公司 由 原来 的 纯 制 造型 企业 转型 为 工 贸 一 体 
化 的 企业 ,实现 了 君 禾 制造 的 品牌 影响 力 。 公 司 通 
过 工 贸 一 体 化 优势 的 加 强 , 在 提高 企业 利润 的 同 
时 ,吉大 企业 研发 生产 ,企业 文化 .品牌 建设 .员工 
福利 等 投入 ,实现 了 企业 持续 发 展 。 

3. ODM 经 营 模式 

君 禾 泵 业 的 家 用 水 泵 产量 和 销量 均 居 行 业 领 
先 水 平 ,是 国内 小 型 家 用 水 泵 行业 中 屈指 可 数 的 主 
要 采用 ODM 经 营 模式 的 厂商 。 根 据 客户 的 要 求 ， 
公司 自主 设计 所 需 水 泵 产品 ,设计 和 开发 所 需 的 模 


具 , 制 定 相应 的 生产 工艺 ,并 进行 严格 的 质量 管理 。 


公司 通过 与 国内 外 贸 公 司 签订 购销 合同 ,销售 本 公 
司 产品 外 ,还 通过 参加 广交会 、 德 国 科 隆 园林 工具 
展览 会 .美国 拉 斯 维 加 斯 五 金 展 和 迪拜 国际 五 金 、 
工具 展览 会 等 水 泵 行业 相关 展览 会 ,积极 开发 国外 
新 客户 和 新 市 场 。 国 外 客户 通过 验 厂 、 质 量 认证 、 
试用 ,小 批量 订货 .大 批量 采购 等 环节 与 公司 建立 
稳定 的 购销 关系 。 在 合作 过 程 中 ,公司 根据 客户 需 
求 自行 开发 和 设计 产品 ,产品 开发 完成 后 供 客户 选 
择 或 根据 其 要 求 对 设计 的 产品 进行 小 的 改动 ,再 根 
据 客户 选择 后 的 订单 情况 进行 生产 。 

4, 转型 升级 ,延伸 产业 链 

君 禾 有 泵 业 先 后 在 宁波 、 芜 湖 等 地 扩大 生产 规 
模 ,延伸 产业 链 ,涵盖 水 泵 电机 注塑 件 、 银 制 配件 、 


196 


FL Ae A KAR i A. FP, TERRA 


” 铝 业 有 限 公司 (塑料 和 铝 压铸 零 部 件 ) FRERE 


机 有 限 公司 (核心 部 件 电机 ) 芜湖 君 条 电线 电缆 有 
限 公司 ( 线 缆 ) 三 家 全 资 子 公司 提供 了 水 泵 产业 链 
中 主要 的 系列 零 部 件 产品 。 该 产业 链 的 建立 ,使 公 
司 在 物流 上 处 于 主动 的 地 位 ,能 及 时 供 货 , 旦 减少 
成 本 ,创造 更 多 的 利润 。 | 
5. 信息 化 建设 
EER, BRR EA ERP 系统 ,结合 其 他 信 

息 软件 ,对 公司 进行 信息 化 管理 。ERP 的 引入 ,使 
公司 从 采购 物流、 生产、 业务 、 人 力 、 财 务 形成 一 条 
线 , 能 及 时 获知 各 方 消息 并 进行 处 理 , 同 时 也 能 使 
工作 透明 化 ,及 时 进行 纠正 ,提高 工作 的 效率 及 准 
确 度 。 信 息 化 软件 的 引进 使 企业 便于 了 解 市 场 导 
向 ,也 便于 企业 与 客户 .供应 商 、 消 费 者 进行 联系 ， 
解决 问题 ,促成 订单 经 济 模式 的 形成 。 公 司 还 开通 
400 热线 ,便于 对 客户 提供 服务 。 

三 、 科 研 开 发 情况 

2014 Æ, BARRA 1 572 万 元 研发 经 费 ， 
共 申 请 了 108 项 专利 ,其 中 ,发 明 专 利 3 项 、 涉 外 专 
利 52 项 ,已 获 授权 专利 98 项 。2015 年 ,2 项 发 明 
专利 已 获 授权 ,还 有 多 项 专利 已 经 申请 。 在 新 产品 
研发 方面 ,2014 年 ,5 个 研发 项 目 被 列 人 宁波 市 市 
级 新 产品 , 且 这 5 个 项 目 取得 了 相应 的 专利 , 当前 
已 将 这 些 产品 应 用 到 公司 的 家 用 泵 产品 中 。2015 
年 计划 进行 7 个 研发 项 目 。 

公司 采用 新 型 节能 注塑 设备 ,产品 生产 过 程 中 
噪声 低 , 成 型 稳定 ,并 配 有 自动 化 机 械 手 ,提高 生产 
效率 和 安全 性 。 在 小 型 水 泵 的 装配 过 程 中 ,装配 及 
检测 效率 是 关键 环节 。 公 司 从 2011 年 开始 ,通过 
对 水 泵 加 工 技术 的 研究 ,2012 年 成 功 地 开发 出 水 
泵 自动 环形 流转 装配 线 , 并 获得 发 明 专利 ,2014 年 
对 该 流水 线 进一步 改进 ,简化 程序 ,减少 人 力 投 入 。 
2015 年 ,公司 还 自行 研发 出 一 款 自 动 绕 嵌 一 体 机 ， 
计划 申请 发 明 专利 。 

公司 在 硬件 方面 也 进行 了 改革 ,在 现 有 的 场地 
基础 上 ,进一步 整合 利用 ,使 现 有 研发 场地 收益 最 
大 化 。 公 司 购置 超声 波 焊接 机 .影像 测量 仪 等 设 


备 ,以 提高 企业 的 研发 实力 。 

四 、 创 新 发 展 见 成 效 

君 禾 泵 业 积极 推广 品牌 战略 ,在 业内 树立 “ 信 
用 "招牌 ,使 公司 取得 良好 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 
公司 于 2004 年 注册 了 商标 , 近 几 年 先后 在 德国 、 意 
大 利 .俄罗斯 法国、 比利时、 荷兰 .卢森堡 等 国 和 中 
国 香 港 地 区 注册 了 “ 君 禾 ” 商 标 。 公 司 在 商标 注册 
完成 以 后 ,成 立 商 标 管理 领导 小 组 ,规范 商标 使 用 
和 管理 ,使 * 君 儿 ” 商 标 一 直 处 于 规范 、 严 谨 、 诚 信 的 
体系 之 中 。 公 司 还 十 分 重视 品牌 及 形象 的 推广 工 
作 , 借 助 电视 台 报纸. 标 社 国际 机 场 及 高 速 路 旁 广 
告 等 各 种 传播 媒体 ,积极 推广 * 君 禾 "商标 。 此 外 ， 
公司 还 重视 商标 管理 ,打假 维权 ,使 公司 在 国内 、 国 
际 市 场 拥 有 良好 的 信用 形象 。 近 几 年 ,企业 先后 获 
得 浙江 省 名 牌 产品 ,浙江 省 专利 示范 企业 ,浙江 省 
著名 商标 .宁波 市 信用 管理 示范 企业 等 荣誉 ,2014 
年 申报 “中 国 驰名 商标 ”。 


企业 概况 


公司 开通 了 400 热线 电话 ,定期 开展 客户 满意 
度 调查 跟踪 回访 等 ;在 内 部 管理 方面 ,采用 绩效 管 
理 ,建立 合理 的 组 织 体系 等 ;在 金融 合作 方面 ,为 了 
减少 经 营 风 险 , 公 司 制定 信用 管理 制度 ,实行 信息 
化 跟踪 、 建 立 坏账 处 理 制度 。 言 目的 销售 可 能 造成 
销售 量 过 大 .坏账 多 ,逾期 账 款 多 ,或 者 造成 销售 量 
小 ,市 场 长 缩 ,收益 减 小 。 因 此 ,公司 制定 企业 的 信 
用 政策 ,认真 贯彻 执行 企业 的 大 政 方针 和 各 种 管理 
措施 ,建立 防范 机 制 。 近 几 年 ,公司 银行 资信 等 级 
被 评 为 “AAA” 级 。 企 业 引进 ERP 及 其 他 信息 化 软 
件 ,进行 信息 化 管理 , 在 行业 内 的 竞争 优势 显著 
增强 。 : 

君 才 泵 业 通过 近 几 年 的 创新 发 展 ,在 进行 体系 
创新 的 同时 ,带动 了 企业 经 济 效益 和 社会 效益 的 增 
长 ,逐渐 发 展 成 为 国内 新 型 家 用 泵 行业 的 领军 
企业 。 


坚持 品质 为 本 开创 节能 新 时 代 


-一 一 上 海 荃 本 制 泵 有 限 公 司 


上 海 茬 本 制 泵 有 限 公司 成 立 于 2003 年 ,是 一 
家 研制 闭 式 冷却 塔 .蒸发 式 冷凝 器 专用 的 大 流量 、 
低 扬程 水 循环 泵 的 企业 。10 多 年 来 ,公司 始终 坚 
持 “品质 为 本 、 科 技 领先 持续 改进 、 诚 信服 务 ,顾客 
满意 、 惠 泽 家 园 "的 经 营 理念 ,以 坚实 可 靠 的 技术 水 
平和 良好 的 产品 信誉 为 基础 ,依托 上 海 理工 大 学 、 
上 海 交通 大 学 等 科研 院 校 的 优势 ,进行 节能 水 泵 的 
研制 ,在 满足 用 户 广泛 需求 的 同时 ,企业 自身 也 在 
不 断 地 发 展 壮大 。 | 


2005 年 ,公司 成 功 研发 了 应 用 在 闭 式 冷却 塔 、 


喷 淋 塔 .蒸发 式 冷 凝 器 上 的 节能 环保 型 LP 系列 冷 
却 塔 专用 泵 ,开创 了 水 循环 泵 的 节能 新 时 代 。 

上 海 蔡 本 制 东 有限 公 司 开展 节能 水 泵 的 研制 
工作 ,着 重 于 以 下 几 个 方面 : 


第 一 ,实行 设备 标准 化 。 公 司 的 理念 是 品质 为 
本 常态 化 ,标准 化 。 从 产品 设计 之 初 ,为 提高 生产 
制造 效率 ,工厂 就 有 “7 个 ”标准 ,如 设计 时 充分 考 
虑 与 国内 外 知名 品牌 电动 机 通用 人 性、 零 部 件 全 球 采 
购 前 上 脆性。 公司 的 水 泵 产品 已 远 销 亚洲 、 欧 洲 、 非 
洲 等 地 ,水 泵 的 易 损 件 也 可 以 在 当地 采购 ,确保 水 
泵 长 期 安全 运行 的 有 效 性 。 从 用 户 的 角度 考虑 , 公 
司 希望 通过 标准 化 能 满足 客户 的 个 性 化 需求 。 

第 二 ,重视 自主 技术 研发 。 公 司 作为 一 家 科技 
创新 型 企业 ,利用 上 海 理工 大 学 、 上 海 交通 大 学 等 
高 校 资源 ,把 自主 研发 .科技 领先 写 人 公司 的 口号 ， 
当前 拥有 专利 3 项 。2008 年 ,公司 针对 北方 地 区 水 
泵 在 冬季 有 泵 体 易 冻 裂 的 问题 而 研发 了 LZ 系列 冷却 
塔 循环 泵 ,采用 全 新 下 进 水 设计 ,使 得 泵 腔 内 液体 
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不 滞留 ,在 确保 不 会 造成 泵 体 因 冻 裂 而 影响 使 用 的 
同时 ,又 增加 了 进 水 吸 程 ,提高 了 水 泵 效能 ,填补 了 
国内 空白 。2014 年 初 ,公司 针对 冷却 塔 水 泵 并 联 
使 用 时 ,2 台电 机 接线 口 方向 -一致 造成 占用 空间 
大 、 多 设 一 管 路 阐 门 等 情况 ,研发 了 水 泵 出 口 180° 
任意 旋转 安装 的 LH 系列 冷却 塔 专用 泵 ,大 大 缓解 
了 水 泵 安装 的 局 限 性 。 而 且 可 直接 从 冷却 塔 水 箱 
中 拉 出 出 口 对 接 即 可 ,大 大 减少 了 管 路 弯 头 连接 配 
件 和 安装 时 间 , 既 快捷 省 时 方便 安装 ,又 可 节省 部 
分 管 路 阀门 材料 ,起 到 了 控制 成 本 的 作用 。 

2015 年 ,公司 按照 CB19762《 清 水 离心 泵 能 效 限 
定 及 节能 评价 值 ) 国 家 标准 ,不 断 持续 改进 企业 方针 ， 
为 研制 出 革新 的 水 泵 及 其 系统 ,以 符合 高 效 . 安 全 和 节 
能 的 需求 ,并 满足 新 兴 产业 .食品 冷 链 等 客户 的 需要 ， 
不 懈 地 致力 于 新 材料 的 开发 和 新 工艺 的 研究 。 公 司 
启动 了 叶轮 设计 的 “三 元 流动 理论 ,已 推出 LE 系列 
高 效 节 能 型 离心 泵 ,该 产品 应 用 前 景 广阔 。 

第 三 ,以 市 场 为 导向 ,强化 绿色 设计 和 产品 结 
构 调整 。 公 司 彻底 打破 传统 的 设计 理念 ,采用 射流 


- 尾 迹 三 元 流 理论 和 3D 技术 设计 水 泵 叶轮 ,与 普 


通 水 泵 叶轮 相 比 ,其 节能 率 可 达 30% ~70% 。 实 现 
水 泵 叶轮 内 部 无 限 分 割 ,三 元 流 叶 片 凹凸 立体 瞬时 
加 速水 流 流量 ,三 元 流 叶 片 在 空间 上 是 扭曲 的 ,与 
气体 的 实际 流动 更 相 适应 ,其 效率 更 高 。 对 加 工 工 
艺 进行 了 改善 ,叶片 由 原来 的 铸造 + 精 加 工 工艺 ， 
转 为 三 元 流 叶 片 的 整体 一 次 性 静 压 工艺 ,保证 了 流 
道 轨迹 光滑 ,使 得 出 水 更 畅通 。 继 续 提高 产品 的 技 
术 先 进 性 是 公司 产品 结构 调整 的 主攻 方向 ,为 此 ， 
公司 一 方面 强化 产品 的 设计 开发 , 另 一 方面 加 快 了 
设备 的 技 改 投入 。 E 


坚持 校 企 合 


第 四 ,在 做 深 做 专 的 同时 ,制定 5 年 发 展 规划 ， 
技术 储备 满足 5 年 后 的 需求 。 名 加 快 产品 结构 调 
整 。 按 照 绿 色 设 计 的 理念 ,在 水 泵 的 选材 上 ,从 环 
保 、 节 能 、 新 工艺 .新 材料 等 方面 考量 ,集中 体现 水 
泵 设计 制造 的 先进 性 。@@ 树 立 “ 降 低能 源 减少 资 
源 消耗 ”的 绿色 设计 理念 。 对 水 泵 的 配方 设计 、 工 
艺 设计 和 制造 过 程控 制 进行 全 面 研究 ,在 产品 的 销 
售 储存 .运输 环节 ,做 到 “安全 、 便 装 .节能 、 耐 磨 "。 
从 2015 年 开始 ,公司 优化 储存 环境 ,改善 运输 条 
件 ,逐步 实现 水 泵 产品 的 包装 为 再 生 木料 ,水泵 标 
识 从 不 锈 钢铁 皮 铝 牌 改 为 不 干 胶 条 形 码 ,减少 了 相 
关 材 料 的 使 用 。 

公司 采用 创新 的 商业 模式 ,利用 互联 网 新 媒体 
等 为 客户 提供 总 集成 网 络 。 一 方面 ,用 户 可 以 通过 
互联 网 越 来 越 多 地 参与 到 企业 产品 的 研发 和 设计 
环节 ,为 企业 决策 做 支撑 。 另 一 方面 ,用 户 通过 互 
联网 将 自身 在 使 用 过 程 中 的 体验 以 及 建议 进行 反 
馈 , 从 而 为 企业 进一步 优化 服务 提供 支撑 。 由 公司 
投资 建设 水 泵 售后 服务 中 心 ,对 每 一 台 水 泵 进行 身 
份 跟踪 。 水 泵 总 集成 网 络 平台 已 进入 试 运行 状态 ， 
不 久 将 在 行业 内 推广 使 用 。 此 外 ,通过 微 博 / 微 信 


移动 营销 .媒体 营销 、 社 会 化 营销 等 传播 渠道 ,对 产 


品 信息 进行 广泛 宣传 ,做 到 “在 合适 的 时 间 .把 合适 
的 信息 \ 以 合适 的 形式 .通过 合适 的 媒介 传递 给 合 
WHA", 

于海 荐 本 制 夺 有限 公司 始终 奉行 “为 二 十 一 世 
纪 环 保 产 业 提 供 先 进 技术 装备 和 优良 服务 ”这 一 宗 
2 ,开发 更 加 适合 市 场 需求 的 产品 ,为 广大 用 户 提 
供 更 加 优质 的 产品 和 服务 ,努力 为 国家 的 发 展 建设 
贡献 力量 。 | 


e Aetnae t hariri Ei EAEE E NT RSE aA- he EEE 


作 创 成 来 


一 一 上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公司 


上 海 金 日 冷却 设备 有 限 公 司 ( 简 称 金 日 公司 ) 
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成 立 于 1993 年 ,是 一 家 冷却 塔 专业 生产 企业 。20 


多 年 来 ,公司 始终 坚持 以 技术 创新 求 发 展 , 走 在 了 
冷却 塔 行业 的 前 列 。 

金 日 公司 于 2003 年 组 建 了 大 型 冷却 塔 试验 基 
地 ,配备 现代 化 的 测试 设备 ,可 以 进行 循环 水 量 达 
1 000m”/h 的 整 塔 热 性 能 验证 。 公 司 拥 有 完整 的 逆 
流 ,横流 填料 自动 采集 测试 装置 和 直径 达 3 000mm 
的 轴 流风 机 测试 装置 ,可 满足 冷却 塔 内 流 场 ,温度 
场 的 测试 验证 需求 等 ,为 冷却 塔 设计 制造 提供 支 
撑 。 公 司 先后 与 上 海 交通 大 学 .上海 理工 大 学 . 扬 
州 大 学 等 高 校 组 建 了 冷却 设备 联合 研发 中 心 ,与 各 
高 校 的 科研 组 结 成 校 企 合作 的 产 学 研 团队 。 多 项 
研究 成 果 已 成 功 应 用 到 公司 的 产品 中 。 

金 日 公司 与 高 校 的 合作 研发 由 理论 模拟 引导 、 
实验 测试 验证 ,在 节能 , 低 品 、 高 效率 的 冷却 塔 研究 
方面 不 断 取得 突破 。2006 年 ,公司 研发 的 KSD - 
LN 系列 超 低 噪声 冷却 塔 ,通过 国家 玻璃 钢 制 品质 
量 监督 检验 中 心 的 检测 ,除了 噪声 满足 超 低 噪声 准 
却 塔 标准 的 要 求 外 , 耗 电 比 达到 0. O3kW/(m?/h) , 
优 于 国家 标准 中 耗 电 比 所 0.035kW/( mVh) 的 要 
求 。KSD -LN 系列 高 效 超 低 品 声 冷却 塔 在 许多 高 
校 ,国家 行政 机 关 及 标志 性 工程 上 得 到 应 用 。 


为 开发 超 低 噪声 冷却 塔 ,满足 客户 的 需求 , 金 


日 公司 专门 成 立 了 低 噪 声 风 机 研发 课题 组 , 与 上 海 
交通 大 学 合作 进行 研发 ,从 风机 型 线 设计 、 工 艺 制 
作 以 及 后 期 的 平衡 和 振动 等 方面 精心 把 握 ,开发 拥 
有 自主 知识 产权 的 核心 部 件 一 高效 低 噪声 FRP 
风机 。 通 过 在 风 洞 测 试 装置 上 测试 ,效率 提升 近 
10% ,噪声 明显 低 于 同类 产品 4 ~6dB, 并 申请 国家 
专利 保护 。 优 良 的 产品 同样 离 不 开 制 作 工 艺 , 为 保 
证 每 一 片 成 型 后 的 风 叶 相 同 、 每 一 片 风 叶 可 以 互 
换 ,团队 成 员 在 工艺 和 模具 上 制作 规程 和 标准 ,让 
每 一 片 成 型 后 的 风 叶 如 同 注塑 机 的 产品 ,并 研发 了 
焉 璃 钢 风 机 专用 刻度 机 ,使 得 每 一 片 风 叶 的 角度 安 
装 一 致 ,安装 和 运行 维护 也 更 便捷 ,该 设备 申请 了 
国家 发 明 专 利 ( 专 利 号 ZL201010220777.0) ; 为 减 
少 振动 ,对 平衡 工艺 加 以 改善 ,引进 了 金 日 冷却 塔 
风机 专用 的 动 平 衡 机 、 独 特 的 冷却 塔 自 振 频率 测试 
仪 和 频谱 分 析 仪 。 为 确保 生产 出 优良 的 产品 ,在 产 
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品 制 造 环节 中 做 到 每 一 个 环节 不 留 隐 患 ,把 关 每 一 
处 细节 是 对 用 户 的 产品 保证 和 信誉 承诺 。 





大 型 风机 测试 





风量 风 压 测试 


闭 式 塔 的 优点 主要 是 管内 循环 液体 不 会 受到 
外 界 的 污染 ,不 会 燕 发 损耗 ,不 会 有 气味 挥发 和 泄 
漏 。 如 果 是 附加 值 高 的 液体 更 需要 选择 闭 式 塔 。 
因此 , 闭 式 塔 越 来 越 被 市 场 看 好 , 越 来 越 受到 企业 
的 青睐 ,市场 占 有 量 与 日 俱 增 , 大 力 发 展 闭 式 塔 已 
是 大 趋势 。 但 是 ,不 管 是 开放 式 塔 还 是 闭 式 塔 ,都 
需要 解决 冬天 结 冰 的 问题 。 针 对 我 国 北方 冬天 里 
冷却 塔 易 结 冰 的 问题 , 金 日 公司 与 上 海 理工 大 学 合 
作 开 发 高 效 横流 闭 式 冷却 塔 ， 公 司 派出 技术 骨干 和 
上 海 理 工大 学 的 专家 潜心 研究 ,经 过 多 次 试验 和 多 
次 调整 方案 ,经 过 一 年 的 合作 ,冷却 塔 防冻 结 的 问 
题 被 解决 。 f 

在 解决 和 攻克 闭 式 塔 冬天 结 冰 问 题 的 过 程 中 ， 
同时 研究 解决 盘 管 结 垢 问题 。 金 日 公司 通过 校 企 
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板 金 塔 实 样 


合作 开发 ,经 过 无 数 次 实验 ,应 用 于 盘 管 自我 洁净 
技术 研发 成 功 。 这 两 项 科研 成 果 都 获得 了 国家 专 
利 保护 。 金 日 公司 联合 高 校 共 同 研 发 具有 攻关 项 
目的 新 课题 ,对 闭 式 塔 盘 管 的 布置 间距 、 层 距 , 管 辟 
的 厚度 与 填料 间隔 大 小 进行 试验 研究 ,研究 的 成 果 
“高 效 节能 冷却 塔 关键 部 件 的 研发 "项 目 获得 2011 


年 上 海 市 科学 技术 奖 二 等 奖 。 





闭 式 塔 性 能 测试 
近年 来 , 金 日 公司 先后 获得 20 多 项 专利 ,其 中 
1/4 为 发 明 专利 。2012 年 ,公司 被 上 海 市 政府 评 为 
高 新 技术 企业 。 今 后 , 金 日 公司 将 继续 坚持 “以 技 
术 为 基础 ,以 市 场 为 导向 ,解决 存在 的 问题 , 研 
销 新 产品 "的 宗旨 ,利用 校 企 结合 的 产 学 研 平台 , 走 
技术 创新 发 展 之 路 。 





一 革新 创新 ,不 断 发 展 
益 美 高 公司 (EVAPCO ) 于 1976 年 成 立 于 美国 
iso 


提供 优质 的 换 热 设备 。 经 过 30 多 年 的 努力 , 公 

A REER ANA A 
ARAE FRR AA TAS UL MENR il 
冷 剂 输送 系统 、 热 交换 器 和 压力 容器 等 ,至 此 , 益 美 
高 公司 已 经 能 够 提供 工业 制冷 系统 中 所 有 主要 的 
换 热 部 件 。 当 前 益 美 高 公司 已 在 10 个 国家 开设 了 
20 家 工厂 ,在 51 个 国家 设立 了 170 多 个 销售 部 ,全 

球 总 部 位 于 美国 马里 兰州 的 塔 尼 镇 。 
” 益 美 高 公司 的 成 功 及 持续 发 展 的 关键 是 公 

强 有 力 的 财政 支持 和 对 研发 的 大 力 投入 。 pi 
国 马 里 兰州 塔 尼 镇 的 益 美 商 研 发 中 心 拥有 超过 
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6 000m 的 热力 分 析 和 产品 研发 实验 室 ,是 制冷 空 
调 行业 中 先进 的 超大 型 研究 中 心 之 一 ,包括 可 控 环 
境 实 验 室 .低温 环境 实验 室 水 分 析 实 验 室 .AMCA 
通风 机 测试 实验 室 , 蓄 冰 系 统 试验 人 台 , 以 及 用 于 研 
究 空气 冷却 式 冷 凝 热 交换 器 (ACC ) 的 风 洞 等 。 
美 高 凭借 杰出 的 工程 专业 技术 成 功 地 对 各 种 系列 
产品 进行 了 创新 , 随 着 测试 .研究 和 开发 项 目的 持 
续 进 行 ,公司 在 热 交 换 领 域 ( 忒 发 式 冷 却 和 显 热 冷 
却 ) 新 产品 开发 及 产品 创新 方面 成 为 1 了 业 中 的 佼 
RE o 

二 .立足 中 国 ,面向 亚太 

益 美 高 公司 在 中 国 的 发 展 始 于 1995 年 ,先后 
在 上 海 和 北京 建立 了 全 外 资 生 产 厂 , 主 要 生产 开 式 
HAE ALBA. BKES MRA BE. 


2006 年 1 月 , 益 美 高 公司 在 上 海宝 山 工 业 园 区 内 投 
资 新 建 的 现代 化 工厂 正式 运营 ,同时 益 美 高 亚太 地 
区 总 部 也 搬迁 至 此 。 

当前 , 益 美 高 在 中 国 拥有 两 家 独资 工厂 ,分 别 
为 益 美 高 (上 海 ) 制冷 设备 有 限 公 司 和 北京 益 美 高 
制冷 设备 有 限 公司 。 中 国 工 厂 配置 了 益 美 高 全 球 
工厂 中 最 先进 的 生产 设备 ,采用 美国 总 部 统一 的 生 
产 图 样 ,制造 益 美 高 全 球 质量 统一 的 优质 产品 。 

益 美 高 上 海 工 厂 通 过 了 ISO9001 质量 管理 体 
系 认证 ISO14001 环境 体系 认证 以 及 ASME 认证 ， 
产品 拥有 CTI 认证 .FM 认证 和 IBC 认证 。 从 2006 
年 上 海 新 工厂 建 厂 至 今 已 经 历 多 次 扩建 ;当前 上 海 
工厂 正 进行 4 期 扩建 ,将 以 更 大 的 生产 能 力 、 更 丰 
富 的 产品 系列 服务 于 市 场 。2014 年 6 月 , 益 美 高 北 
京 工厂 迎 来 乔迁 之 喜 ,新 工厂 占 地 面积 8 227m, 
房 建筑 面积 4 670m? ,为 公司 生产 制造 创造 了 一 个 
更 为 良好 的 环境 。 

益 美 高 中 国 工厂 为 整个 中 国 及 亚太 地 区 客户 
提供 高 质量 的 产品 和 一 流 的 服务 。 公 司 所 有 员工 
时 刻 准备 着 迎接 来 自 市 场 的 挑战 ,他 们 的 丰富 经 验 
和 公司 对 优质 产品 的 承诺 使 得 产品 不 断 完善 ,以 满 
足 客户 的 需求 。 

三 .开拓 市 场 ,实现 可 持续 发 展 

益 美 高 公司 的 产品 广泛 应 用 于 商业 空调 .工艺 
加 工 \ 工 业 制 冷 ,区域 供 冷 ,电力 行业 等 领域 。 益 美 
高 冷却 塔 以 其 高 效 稳定 .节能 环保 的 特点 在 诸多 行 
业 获 得 广泛 认可 ,以 下 为 部 分 应 用 : 

1. 轨道 交通 

在 城市 轨道 交通 中 , 暧 通 空调 系统 作为 直接 影 
响 乘客 舒适 度 的 重要 环节 以 及 耗 能 大 户 有 着 很 大 
的 改进 提升 空间 ,同时 作为 系统 组 成 部 分 之 一 的 准 
却 塔 对 于 周边 环境 的 影响 也 必须 纳入 考虑 范围 之 
中 。 益 美 高 冷却 塔 不 仅 在 可 靠 性 .热力 性 能 、 维 护 
性 能 耗 、 漂 水 控制 方面 处 于 先进 水 平 ,而 且 很 好 地 
解决 了 噪声 扰民 和 冷却 塔 放置 区 域 受 限 的 问题 。 
益 美 高 UT 超 静 音 冷却 塔 在 上 海地 铁 2 号 线 .12 号 
线 和 13 号 线 被 大 量 使 用 , 它 的 降 品 效果 非常 明显 ， 
令 客 户 非常 满意 。LPT 和 LSTE 单 面 进 风 、 离 心 风 
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机 的 冷却 塔 塔 体 噪 声 本 吴 比 较 低 ,适合 放置 在 室 


内 ,不 占用 外 部 空间 ,工程 完工 后 ,在 附近 居民 家 进 
行 了 不 同时 段 、 不 同 区 域 的 相关 测试 ,完全 消除 了 
冷却 塔 对 附近 居民 的 影响 ,解决 了 以 前 采用 其 他 冷 
却 塔 导致 的 居民 投诉 问题 。 益 美 高 冷却 塔 以 其 独 
有 的 技术 优势 获得 了 上 海地 铁 、 南 京 地 铁 、 宁 波 地 
铁 .成 都 地 铁 、 香 港 地 铁 运 行 方 的 满意 。 

2. 数据 中 心 | 

随 着 信息 化 社会 的 发 展 ,数据 集中 是 管理 集约 
化 的 必然 要 求 ,而 数据 中 心 建 设 则 成 为 数据 集中 趋 
势 下 的 必然 产物 。 如 今 中 国 数据 中 心 建设 进入 一 
个 快速 发 展 阶段 ,也 为 应 用 于 数据 中 心中 的 HVAC 
业务 带 来 了 可 观 的 市 场 。 

通常 数据 中 心 的 建设 都 会 引 和 人 PUE 的 概念 ， 


| PUE 是 数据 中 心 总 能 耗 与 IT 设备 能 耗 的 比值 ,是 


评价 数据 中 心 能 源 效率 的 指标 ,PUE 值 越 小 ,表示 
数据 中 心 的 能 源 利用 率 越 高 ,该 数据 中 心 越 符合 低 
碳 、 节 能 的 标准 。 制 冷 系统 一 般 占 总 能 耗 的 30% , 
仅 次 于 开设 备 50% 的 能 源 消耗 量 ,所 以 对 制冷 系 
统 的 优化 节能 对 于 降低 数据 中 心 最 终 的 PUE 值 有 
着 重大 的 意义 。 而 冷却 塔 的 冬季 免费 制冷 (不 使 用 
制冷 主机 ,由 冷却 塔 的 冷却 水 直接 或 间接 为 系统 供 
冷 ) 运 行 能 显著 提高 能 源 使 用 效率 ,大 幅度 降低 能 
耗 ,降低 PUE 值 。 以 北京 某 数 据 中 心 为 例 ,压缩 式 
冷水 机 组 一 般 每 制造 1RT 的 冷 量 需要 耗 电 0. 6kW， 
COP 值 为 5.8, 而 每 台 冷 却 塔 要 求 冬季 免费 制冷 量 
为 1 950kW, 进 水 温度 为 13.5TC ,出 水 温度 为 
8. 5 , 湿 球 温度 为 3.0C 。 选 择 某 型 号 AT 冷却 
塔 ,每 制造 1RT 的 冷 量 , 仅 需 耗 电 0. 04kW,COP fË 
达到 88 ,是 冷水 机 组 的 15 倍 。 由 此 可 见 ,在 冬季 冷 
却 塔 免费 制冷 的 确 能 给 数据 机 房 带 来 显著 的 节能 
效率 。 免 费 制冷 最 理想 的 应 用 区 域 是 在 寒冷 地 区 
甚至 是 严寒 地 区 ,因此 冷却 塔 免费 制冷 运行 的 同时 
也 存在 结 冰 的 隐患 ,而 冷却 塔 冬季 免费 制冷 的 关键 
在 于 防冻 ,如 果 机 组 内 部 或 机 组 上 过 度 结 冰 , 就 会 
造成 机 组 排 热能 力 大 幅 降 低 ,严重 时 还 可 能 引起 设 
备 故障 。 益 美 高 AT 冷却 塔 相 比 其 他 厂家 的 产品 具 
有 突出 的 冬季 防 结 冰 能 力 。 益 美 高 公司 为 世纪 互 


201 


中 国 通 用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


一 一 U 


联 宽带 数据 中 心 亚太 中 立 数据 中 心 .百度 、 国 家电 
网 .中国 电信 等 诸多 数据 中 心 提供 了 相应 的 设备 。 

3. 区 域 供 冷 ” 

区 域 供 冷 近 几 年 在 中 国 发 展 较 快 它 通 过 设置 
集中 的 制冷 站 ,再 由 循环 水 管道 系统 输送 冷冻 水 ， 
向 各 座 建筑 提供 空调 冷 量 。 这 样 各 座 建筑 内 不 必 
单独 设置 空调 冷 源 ,从 而 避免 到 处 设置 冷却 塔 。 

上 海 虹桥 商务 核心 区 是 继 上 海 2010 年 世博 会 
后 的 城市 重点 发 展区 域 ,其 核心 区 将 作为 服务 虹桥 
综合 枢纽 及 周边 产业 区 的 专项 职能 中 心 和 商务 社 
区 。 此 项 目 是 当前 上 海地 区 最 大 的 区 域 能 源 中 心 ， 
为 100 万 m 的 商务 区 提供 冷 热电 三 联 供 。 鉴 于 冷 
却 塔 对 能 源 站 的 重要 性 (冷却 塔 换 热 性 能 和 防火 性 
能 ) ,上 且 冷却 塔 单 体 体 量 巨大 ,布置 区 域 面 积 小 ,经 
过 多 方 商讨 ,确立 了 选用 CTI 认证 钢 制冷 却 塔 的 设 
计 思 路 。 本 项 目 冷却 塔 设计 中 还 有 一 个 很 重要 的 
特点 ,就 是 所 有 电 制 冷 主机 冷却 塔 自身 不 带 水 盘 ， 
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冷却 塔 放置 在 混凝土 水 池 之 上 ,这 样 有 利于 水 力 平 
衡 分 配 。 最 终 , 益 美 高 公司 为 上 海 虹 桥 能 源 中 心 提 
供 39 台 AT 系列 冷却 塔 ,共计 113 个 单元 模块。 

四 、 服 务 创造 价值 ,客户 满意 是 终极 目标 

一 个 优秀 的 服务 团队 在 产品 销售 中 有 时 能 起 
到 决定 性 作用 ,用 户 关注 的 除了 产品 本 身 , 还 有 售 
后 服务 。 益 美 高 公司 非常 重视 售后 服务 ,所 倡导 的 
理念 就 是 让 客户 的 满意 度 达 到 100% ,也 就 是 说 客 
户 满意 是 益 美 高 所 有 工作 的 最 终 目标 。 纵 观 益 美 
高 公司 的 服务 体系 ,售后 服务 中 心 遍布 全 国 各 地 ， 
每 个 中 心 对 区 域内 容 户 进行 及 时 的 服务 ,并 对 服务 
响应 时 间 有 着 严格 的 规章 制度 。 在 益 美 高 公司 的 
服务 体系 中 ,对 售后 服务 范围 的 理解 十 分 广泛 BR 
了 设备 的 维修 ,还 可 以 对 非 益 美 高 公司 的 产品 做 基 
础 的 检查 ,这 是 益 美 高 公司 在 服务 中 最 大 的 特色 。 
对 于 益 美 高 公司 来 说 , 唯 有 了 解 客户 需求 ,才能 真 
正 做 到 “服务 创造 价值 ”。 


数据 及 通 
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气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 


行业 名 称 


全 行业 合计 
FRASE 
风机 


立 门 
气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 





中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 2015 





全 行业 合计 
RRASKS 

风机 

压缩 机 

阀门 
气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 





O (8) 
- 主 营 业务 利润 率 (% ) 资产 负债 率 (%) 成 本 费用 利润 率 ( % ) 
上 年 上 年 
- Ol 7. 59 
-56 8.29 
.39 8.11 
. 82 6. 15 
.19 7. 82 
.99 8. 67 
.59 7. 15 


注 : 表 中 数据 经 四 售 五 人 ,分 项 之 和 与 总 项 略 有 出 人 。 
[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 ] 


i 





”行业 名 称 


全 行业 合计 

泵 及 真空 设备 

风机 

压缩 机 

立 门 
气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 


行业 名 称 


全 行业 合计 
泵 及 真空 设备 
风机 

压缩 机 

ar] 


气体 分 离 及 液化 设备 


其 他 通用 机 械 
行业 名 称 


全 行业 合计 
泵 及 真空 设备 

风机 

压缩 机 

阀门 


气体 分 离 及 液化 设备 


其 他 通用 机 械 
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ee ee TuT =i o a ne AAE IE u ah n aaa SE iT iea 


TT he A roae Se Eg RE Terre Ee 


产 投资 完成 情况 


dee 
定 资 









计划 总 投资 自 开始 建设 票 计 完 成 投资 自 年 初 累 计 完 成 投资 其 中 :住宅 投资 
本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
(AZIE) (和 ) ( 亿 元 ) | (%) ( 亿 元 ) (% ) ( 亿 元 ) (% ) 
3 779.54 | | 2931.27 | -32. 06 
847. 84 646. 23 2. 69 
343.33 279. 03 ` 189. 98 
394, 36 296. 07 462. 50 
751. 80 575. 56 
258. 36 207. 19 
1 183. 81 927.21 | -93.71 
设备 工 器 具 购置 “| ”其 中 :购置 旧 设 备 


本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
( 亿 元 ) | (%) ( 亿 元 ) | (%) ( 亿 元 ) | (%) | ( 亿 元 ) | (%) 





1 010. 97 4.09 
234. 00 ~ 15.51 
84. 88 ~ 60. 00 
82. 61 - 72, 32 
202. 54 93.72 
60. 43 83. 88 
346. 51 ] ~ 14. 93 

其 中 :用 于 更 新 的 设备 其 他 费用 其 中 : 旧 建 筑 物 购置 费 | ”其 中 ;土地 购置 费 

本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
( 亿 元 ) | æ) | 〈 亿 元 ) (%) | dæ) | (%) | amx) | (%) 

16. 13 a 14. 57 
6. 46 32. 59 

37. 43 7. 69 
~ 47, 04 = 9.29 
49. 25 27.71 
7.61 -34.10 
14. 68 


32. 41 


统计 资料 





(8) 
本 年 新 增 固定 资产 | 。 本 年 施工 房屋 面积 本 年 竣工 房屋 面积 


UE | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
; ( 亿 元 ) (%) (CH mê) (% ) (Fim’) | (%) (H m) (% ) 





全 行业 合计 1 734. 99 2 978. 06 21. 99 
泵 及 真空 设备 428. 55 618. 00 | | | | 13.77 
风机 160. 12 332. 90 14.92 
压缩 机 111. 30 318. 09 88. 47 
rae 354. 09 659. 30 -4.50 
气体 分 离 及 液化 设备 | 121.06 183. 30 -6.74 

559, 86 866. 46 49. 12 


其 他 通用 机 械 


施工 项 目 资金 。 “| 其 中 :本 年 新 开工 资金 | 本 年 投产 项 目 资金 


行业 名 称 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
(Hm) | (%) | (es) (%) | ( 亿 元 ) | (%) | ( 亿 元) | (%) 


全 行业 合计 21. 60 
泵 及 真空 设备 。 ， 18. 10 
网 机 O 38. 04 
压缩 机 10. 07 
阀门 19. 53 
气体 分 离 及 液化 设备 14, 79 
其 他 通用 机 械 25. 59 





本 年 实际 到 位 资金 1 EKTRE |2 本 年 实际 到 位 资金 | 〈1) 国 家 预算 资金 


行业 名 称 。 “| 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
|] 元) | a | (公元 | æ | RE) | (%) | (Zz) |) 


全 行业 合计 2 266. 20 164. 09 
RRAZ RA 524. 12 67. 20 
风机 217. 21 
压缩 机 197. 88 
阀门 | 428. 60 409. 36 
气体 分 离 及 液化 设备 | 151.64 
其 他 通用 机 械 746. 75 O -29.59 





(2) 国内 贷款 (3) 利用 外 次 其 中 :外 商 直接 投资 | “(4) 自 筹资 金 


行业 名 称 。 “| 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 | 本 年 累计 | 同比 增长 
( 亿 元 ) | (%) | (ex) | (%) | ( 亿 元 ) | (%) | ( 亿 元 ) | (%) 





全 行业 合计 169. 37 1959.85 | 22.31 
泵 及 真空 设备 31.91 439.66 | 27.21 
风机 -37.76 195. 80 15. 97 
压缩 机 | 237. 17 159.13 | -16. 16 
阐 门 148. 43 l i 382.74 | 18.80 
气体 分 离 及 液化 设备 2 026. 62 125. 93 1. 10 
其 他 通用 机 械 : 111. 54 656.59 | 45.48 
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全 行业 合计 
ARABS 


PL 
压缩 栅 
ary 


气体 分 离 及 液化 设备 
其 他 通用 机 械 | 
注 : 表 中 数据 经 四 售 五 人 ,分 项 之 和 与 总 项 略 有 出 人 。 






[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 ] 


商品 税 号 


84131100 
84131900 
84132000 
84133029 
84134000 
84135010 
84135020 
84135031 
84135039 
84135090 
84136021 
84136022 
84136029 
84136031 
84136032 
84136039 


84136040 
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商品 名 称 


分 装 燃 料 或 光滑 油 的 计量 大 ,加 油 站 或 车 库 用 


其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 录 


手 泵 ,但 装 有 或 可 装 计 量 装 置 者 除外 


其 他 活塞 式 内 燃 发 动机 用 燃油 达 
混凝土 泵 | 
气动 往复 式 排 液压 

电动 往复 式 排 液 泵 

液压 往复 式 柱 塞 泵 

其 他 液压 往复 式 排 液 奈 

未 列 名 往复 式 排 液 泵 

电动 回转 式 齿轮 泰 
液压 回转 式 齿轮 宗 

其 他 回转 式 齿轮 大 
电动 回转 式 叶片 蔷 _ 
液压 回转 式 叶 片 泵 ， 

其 他 回转 式 叶 片 稍 
回转 式 螺杆 系 


a 
FI 
d 
ra 
am 
ome 
aa 
[i 
ray 
A 
La 
FE 
FEN 
Ci 
Za 
A 
La 
Ci 
EE 
ii 
La 
[an | 
La 
A 
va 
A 
Ea 
(m 
Ea 
pm] 


2 451 

2 061 001 

86 215 960 
5 320 140 


1117 


238 621 | 


10 068 437 | 


596 963 
400 872 


1 843 343 | 


2 437 170 
230 580 

1 406 944 
485 747 
79 314 
956 775 
34 117 


4 954 783 
194 439 999 
31 973 669 
346 680 696 


9 591 678 


62 534 745 | 


331 128 318 
258 541 754 
171 490 471 

72 571 400 
257 942 465 

52 960 615 
120 487 637 


37 385 524 


21 918 462 


70 690 716 | 


63 427 235 





( 续 ) 


其 中 :工程 款 


本 年 累计 | 同比 增长 
| ( 亿 元 ) | (%) 


74. 65 
32. 26 
37, 48 
71.79 

6. 04 


— 22. 65 
170. 34 


比 上 年 
增长 (和 ) 


49. 56 
8. 71 

3. 32 

5. 58 

— 30.12 
8. 03 
29. 98 
47.23 
- 3.74 
— 36. 37 
14. 23 
—9. 08 
5. 89 
-6.49 
71. 82 
54. 09 
17. 93 


-统计 资料 





( 续 ) 


进口 金额 比 上 年 
(美元 ) 增长 (% ) 






商品 税 号 












































































































































































































84136050 | 回转 式 径 向 柱 寨 泵 台 6 375 8 440 454| 26.23 
84136060 | 回转 式 轴 向 柱 塞 泵 台 79 194| 109911189] -15.89 
84136090 其 他 回转 式 排 液 和 台 1 748 380| 101 041 504| -i3.67 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 台 1 015 093 41 198 786| 13.42 
84137091 转速 在 10 000r/min 以 下 A a 8 77 153 | l 66 685 976| -6.42 
84137099 | 转速 在 10 000xmin 以 下 的 其 他 离心 和 g 3 926 116 | 837 421 882 -7.12 
84138100 AAA 台 3 679 631| 318 327 773| 23.20 
84138200 | 液体 提升 机 台 7405| (12 655 938| 57.19 
84139100 | 液体 泵 零件 kg 26 853 339| 660 990 151| -6.74 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 27 584 760 619] 98.71 
84141000 | 真空泵 台 2 253 292| 528 579324| 3.79 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 台 1 371 863 5 122 333 | ~21.45 
84143011 | 冷藏. 冷冻 箱 压缩 机 ， 电动 机 功率 P<0.4kW 台 3771071} 171709972| -7.21 
84143012 |0. 4ÉW < P<5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 8 ”600 340 50 130 058 3.82 
84143013 |0. 4kW <P<5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 台 3 421 522| 239983679] -8.05 
84143014 P> 5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 | 2) 329 047) 153 703 907| -3.00 
84143015 | P>SkW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 台 32 987 76 643 124| 44.03 
84143019 | 电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 台 946 948| 125 875 322} 16.03 
84143090 | 非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 台 2 877 446|. 346 429 262 3.36 
84144000 | 装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 台 637 8 311 367| -34.69 
84145930 | 离心 通风 机 2] 2 962 442| 218722040] -4.69 
84145990 | 其 他 风机 Ra 台 174 862 061| 869 552 739| 5. 21 
84148020 | 二氧化碳 压缩 机 G 57 738| 14927 944 ~58.74 
84148090 | 其 他 空气 泵 ,气体 压缩 机 ,通风 办 JEA 台 24 612 710| 1481 530 663| -16.81 
84149011 |84143011 ~ 84143014 .84143090 压缩 机 进 HEH kg 597 205| 12443 745| 14.56 
84149019 j| 84143011 ~ 84143014 (84143090 REE kg 32 622 182] 352 133 794| 4.11 
84193100 农产品 干燥 器 ， - = oe, ee 各 : - E | o. 14505516) 66.37 
84193200 | 木材 纸浆. 纸 或 纸板 干燥 器 台 402| 66621275| 0.62 
84193910 | 微 空 气流 动 陶瓷 坏 件 干燥 器 台 19 1 793 516} ~28.70 
84193990 | 其 他 干燥 器 台 290 311 727! 0.89 
84196019 | 其 他 制 氧 机 台 6 080 987| 239.57 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 各 127 675 084| 37.53 
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商品 税 号 ERA WHR yom 
单位 


84211910 


84211920 
84211990 
84212110 
84212200 
84212300 
84212910 
84212990 
84213100 
84213921 
84213922 
84213923 
84213929 
84213930 
84213990 
84811000 
84812010 
84812020 
84813000 
84814000 
84818090 
84819010 
84819090 
84834020 
84834090 


说 水 机 

国 液 分 离 机 - 

其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 
家 用 型 水 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
过 滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 
内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 
EI 
未 列 名 液体 过 滤 净化 机 器 及 装置 
内 燃 发 动机 的 进 气 过 滤器 
工业 用 静电 除尘 器 
TNL FUSS BR BE 
工业 用 旋风 式 除尘 器 
其 他 工业 用 除尘 器 
内 燃 发 动机 的 排 气 过 滤 及 净化 装置 

其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 净化 机 器 及 装置 
MER 

油 压 传动 阅 

气压 传动 阅 

ILE 
安全 阅 或 溢 流 内 
龙头 .旋塞 及 类 似 装置 
阀门 零件 

龙头 .旋塞 及 类 似 装置 的 零件 

行星 齿轮 减速 器 

齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 








ct) oo) op op oh) ob mb ob op 
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[ 供稿 单位 ;机械 工业 信息 中 心 ] 






84131100 
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商品 名 称 







476 | 


2 521 
52 047 





5 675 895 






7 949 







43 846 670 





251 











74 524 811 
3 084 933 
4 820 
2 571 










10 776 
56 554 | 







94 759 742 
35 867 699 
78 324 292 








257 863 487 








78 578 485 
42 283 895 





30 419 618 







5 612 022 
543 747 





360 525 719 


2014 年 通用 机 械 主 要 产品 出 口 情况 


65 515 190 






1 576 036 | 


14 046 530 | 
411 751 205 


233 812 463 
1 119 353 428 


1 581 298 434 


出 口 金 额 


分 装 人 燃料 或 润滑 油 的 计量 泵 ,加油 站 或 车 库 用 





98 438 435 









253 973 165 


3 262 125 
249 599 350 

43 018 913 
933 270 174 













56 885 967 








15 431 987 









12 774 982 





45 461 589 


185 319 005 | 


526 739 049 






396 245 934 
849 518 004 
503 807 582 
395 760 605 
















154 601 388 













352 369 600 







87 703 419 


30 933 202 | 











84132000 
84133029 
84134000 
84135010 
84135020 
84135031 
84135039 
84135090 
84136021 
84136022 
84136029 
84136031 
84136032 
84136039 
84136040 
84136050 
84136060 
84136090 
84137010 
84137091 
84137099 
84138100 
84138200 
84139100 
84139200 
84141000 
84142000 
84143011 
84143012 
84143013 
84143014 
84143015 
84143019 
84143090 


统计 资料 


口 H EAN 
商品 名 称 出 口 量 HOE 出 口 金额 


单位 (美元 ) 
86 336 606 





op 








其 他 装 有 或 可 装 计 量 装置 的 液体 泵 1 218 393 
手 泵 ,但 装 有 或 可 装 计 量 装置 者 除外 
其 他 活 蹇 式 内 燃 发 动机 用 燃油 泵 
RELER 
气动 往复 式 排 液 泵 
电动 往复 式 排 液 泵 
液压 往复 式 柱 塞 泵 
其 他 液压 往复 式 排 液 泵 
未 列 名 往复 式 排 液 泵 
电动 回转 式 齿轮 有 泵 
液压 回转 式 齿轮 硝 
其 他 回转 式 齿 轮 泵 
电动 回转 式 叶 片 泵 
液压 回转 式 叶 片 泵 
其 他 回转 式 叶 片 泵 
回转 式 螺 杆 泵 
回转 式 径 向 柱 塞 泵 
回转 式 轴 向 柱 塞 泵 
其 他 回转 式 排 液 泵 
转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 
转速 在 10 000r/min 以 下 离心 电动 潜 油 泵 及 潜水 电 泵 
转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 奈 
未 列 名 液体 泵 
液体 提升 机 
液体 泵 零件 
液体 提升 机 零件 
HZR 
手动 或 脚 踏 式 空气 泵 
冷藏 .冷冻 箱 压 缩 机 ,电动 机 功率 P<0. 4kW 
0. 4kW <P<sSkW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 
0. 4kW < P<SkKW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 
P >5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 
P >5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 
电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 
非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 






241 766 170 





1 922 655 654 







29 058 506 521 717 547 






2 55] 64 936 836 






919 068 65 115 315 











16 111 440 206 075 378 







83 961 709 
36 086 580 





960 556 
692 463 










2 219 358 169 827 796 






845 904 22 996 901 









411 204 42 140 750 









372 397 26 643 920 











18 052 128 172 477 132 






478 585 20 180 145 









1 984 105 38 149 810 









297 728 





30 685 420 













36 438 2 763 020 







1 329 529 51 993 158 






23 577 249 626 114 700 










12 499 871 58 872 888 











29 723 690 699 729 709 







32 365 117 | 1 357 154 839 






26 507 999 388 556 046 






cb o ob oof ob ob ob ob ob o op ob nob o op no nob o no ob op om Dp 


28 178 3 173 999 





























257 683 259| 1 641 739 387 





x 
ge 














2 147 584 20 605 129 





FT 
oa 
















4 043 948 195 310 890 






154 240 100 267 173 626 






34 491 310; 1 013 618 279 










929 923 74 082 967 










23 499 311 





1 383 455 380 












291 133 





157 819 984 









By o op- u ip- 0- ip 





17 558 21 015 431 











3 403 471 163 414 564 












H ots 





5 081 909 448 565 610 


(E) 


比 上 年 
增长 (% ) 


41. 72 
33. 43 
46. 42 
-7.10 
23. 55 
16. 70 
35. 10 
{2.79 
42. 52 
21.01 
17. 74 
9. 34 
18. 56 
32. 42 
12. 94 
19. 21 
57. 86 
221. 53 
14. 56 
27:27 
6. 43 
13. 08 
-2. 96 
-11. 34 
9. 98 
11.23 
12. 39 
16. 90 
7.79 
4, 36 
5. 20 
20. 18 
31. 89 
3.57 
0. 88 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2015 


商品 税 号 


84144000 
84145930 
84145990 
84148020 
84148090 
84149011 
84149019 
84193100 
84193200 
84193910 
84193990 
84196011 
84196019 
84196090 
84211910 
84211920 
84211990 
84212110 
84212200 
84212300 
84212910 
84212990 
84213100 
84213921 
84213922 
84213923 
84213929 
84213930 
84213990 
84811000 
84812010 
84812020 
84813000 
84814000 
84818090 
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装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 

离心 通风 机 

其 他 风机 、 风 遍 

二 氧化 碳 压缩 机 

其 他 空气 泵 ,气体 压缩 机 ,通风 单 循环 气 音 


84143011 ~ 84143014 .84143090 FE 4a HLE HEAT Hal AP 


84143011 ~ 84143014 84143000 其 他 零件 
农产品 干燥 器 | 
木材 纸浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 

微 空气 流动 陶瓷 坏 件 干燥 器 
其 他 干燥 器 

制 氧 量 >15 000m3/b 及 以 上 的 制 氧 机 
其 他 制 氧 机 | 

未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 
脱水 机 

固 液 分 离 机 


其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 | 
家 用 型 水 的 过 滤 .净化 机 器 及 装置 
过 滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 


内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 

压 滤 机 

未 列 名 液体 过 滤 .净化 机 器 及 装置 
内 燃 发 动机 的 进 气 过 滤器 
工业 用 静电 除尘 器 
工业 用 袋 式 除尘 器 

工业 用 旋风 式 除尘 器 

其 他 工业 用 除尘 器 

内 燃 发 动机 的 排 气 过 滤 及 净化 装置 


其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 .净化 机 器 及 装置 


Ys Fe 

TH Be Fe 3h 
EA Bh 

ik fel ey 

GE Pe I BN Tat WI 

龙头 .旋塞 及 类 似 装置 


of} ob ob ob op 


x a 
m n 


o> om m o ob oo o D> o o o op > oo oo ob > o oop op o o o o o o o 


117 408 

19 254 143 
359 816 715 
502 354 


97 531 886 


658 619 
42 581 400 
1 691 


3 749. 


3 082 


1 167 037 


561 
6 983 
2 208 


190 610 | 


19 523 
304 115 
19 080 352 


429 143 
= 389 157 739 


1 979 
. 101 840 456 
96 702 498 

3 665 

192 064 

7 829 

68 741 

4 744 726 
332 597 314 
47 030 151 

7 856 479 

11 877 335 

1 924 744 725 
46 730 043 


612 171 762 


出 口 金额 
(美元 ) 


126 903 569 


332 636 003 


374 962 632 | 


73 328 403 
039 833 805 


-7 062 533 į 
~ 196 470 460 | 


16 397 944 
46 433 614 

1 388 528 
“299 214 513 
31 902 271 
.69 166 181 
189 717 904 
22 369 146 
92 339 676 
101 847 532 
203 892 060 
3 393 422 
-717 853 477 
81 220 439 
564 150 191 
275 408 416 
68 401 060 
185 766 530 
9 053 349 
77 048 130 
159 733-203 
484 983 550 
220 959 824 
77 030.733 
127 754 199 
426 367 648 
161 649 607 
4 258 698 321 








( 续 ) 
比 上 年 
增长 (2 ) 
11. 53 
17. 33 
12. 45 
65.15 


154. 20 


131. 31 


30. 44 
45.35 
- 16. 20 
111.25 
126. 66 
37. 05 
13. 93 
3.24 
50. 07 
8. 09 
44. 79 
5. 51 





84819010 
84819090 


Bg | | 7 \ ! 
龙头 .旋塞 及 类 似 装 置 的 零件 | 103 354 947 | 1 285 160 585 
行星 齿轮 减速 器 TE i 4 600 086| 162 076 353 








84834020 





84834090 





[供稿 单位 :机 械 工业 信息 中 心 ] 


2014 sannnrs HR 主要 进 
家 (地 区 ) RER 









| | 主要 进口 国家 eo ma 
= | | 设 口 


84131100 | 分 装 稀 料 或 润滑 油 的 计量 泵 ,加油 站 或 车 库 用 


84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 系 
1 | | 72 416 

63 436 

7 697 

4 975 

5 006 405 
48 054 501 


84132000 ER (OA ROTH EE AR 


1 126 954 
14 644 451 
1 535 958 
84133029 | 其 他 活塞 式 内 燃 发 动机 用 燃油 泵 1 828 801 
| | 516 858 
251 357 
863 073 
385 654 


84134000 | 混凝土 泵 


Db o ob ob ob ob ob ob ob oo} ob ob oo ob oo mo o oo oo oo Ooo Oo 














齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 255 073 268 | 1 820 359 896 


1 711 649 | 





8 260. 18 
2 492. 39 
2418.99 
1 778.39 


774. 86 
563. 89 
477.28 
345.47 
312. 17 
280. 86 


11 797. 85 
5 336. 26 
4 978. 15 
4 363. 44 
2 069. 12 


781. 11 
53. 51 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2015 


税 号 


84135010 


84135020 


84135031 


84135039 


84135090 


84136021 


84136022 
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主要 进口 国家 
(地 区 .) 


气动 往复 式 排 液 泵 


电动 往复 式 排 液 泵 


液压 往复 式 柱 塞 泵 


其 他 液压 往复 式 排 液 泵 


未 列 名 往复 式 排 液 泵 


电动 回转 式 齿 轮 泵 


液压 回转 式 齿轮 泵 


oxy 
口 
vai 
a 
Ln 
口 
人 
口 
a 
(am 
La, 
A 
Lm 
Fy 
Éa 
OG 
Pen 
[mm | 
yan 
Fi 
am 
EA 
ax 
[m | 
La 
jt 
La 
O 
pan 
pH 
Lm 
办 
Za 
O 
Ls 
F a | 
yan 
号 
Lam 
| 
én 
| mg ) 
La 
| 
ran 
eI 
Paen 
A 
pn 
4 
Lm 
上 
La 
F4 
im 
[me | 
an 
癌 
ya 
| 
aa 
am 
Pan 
om | 
En 
EJ 
Lam 
O 
PAn 
EI 


29 655 
1 537 

3 115 

7 463 
33 535 
133 129 
3 887 673 
48 387 
18 320 
10 472 
53 372 
308 357 
89 784 
38 229 
14 539 
45 

49 250 
236 854 
13 862 
130 343 
1 849 
965 453 
274 084 
380 072 
149 502 
750 312 
107 889 
56 764 
48 621 
16 388 
22 055 
6 170 





2 474. 79 
1 093. 32 

643. 75 

509. 27 
3 608. 81 
6 799. 61 
3 270. 40 
2 318. 95 
8 407. 33 
7 745. 87 
4 192. 48 
2 084. 76 
6 253. 27 
3 244. 43 
2 007. 62 
1 964. 14 

977. 63 
2 128. 16 
1 617. 09 
1 507. 44 

745. 48 

636. 62 
6 828. 13 
6 528. 21 
3 811. 06 
2 843.95 
2 762. 27 
2 239. 85 

795. 11 

441.21 

423.72 

390. 75 


税 号 设备 名 称 


84136029 | 其 他 回转 式 齿轮 泵 


84136031 | 电动 回转 式 叶片 泵 


84136032 | WW FE EIFE INIT H aR 


84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 


84136040 | RFE st te Fr 


84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 


84136060 | 回转 式 轴 间 柱 塞 泵 


84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 


84137010 | 转速 10 000r/min RW ER BD 


主要 进口 国家 ”| 进口 量 
(地 区 ) 单位 


uh 


La 
[am 
心 
口 
心 、 
A 
Za 
m) 
人 
[| 
a 
Al 
Zx 
m. 
a 
O 
aa 
rq 
心 
H 
Za 
m) 
La 
mi 
L> 
pan 
a 
A 
Zs 
H 
Ea 
[mi 
La 
fam 
Zs 
A 
La 
O 
aa 
口 
En 
A 
Zs 
GH 
> 
A 
Ly 
A 
Zs 
it 
La 
A 
La 
(mr) 
La 
门 
La 
m. 
La 
æ) 
Zs 
全 
Zs 
口 
En 
A 
Za 
器 


进口 量 


1 176 735 


167 013 
18 825 
18 334 
34 485 
79 571 
18 161 

3 517 

190 035 

43 389 
8 786 
8 947 

328 378 

352 069 

224 376 

3 806 
19 505 
1 000 
1 937 
3 668 
1 238 
279 
636 
37 871 
2 528 
7 735 
6 543 
47 515 

136 352 

515 862 
16 052 
22 294 

I 315 
1 508 





345 363 


统计 资料 


( 续 ) 
进口 额 
(万 美元 ) 
6 021. 55 
3 774. 86 

910. 44 
457. 83 
757. 02 
725. 31 
483. 64 
451. 03 
247. 32 
828. 05 
509. 91 
289. 58 
2 641. 87 
2 427. 96 
789. 02 

1 749. 76 
770. 86 
585. 68 
561. 70 
301. 11 
263. 32 
125. 70 
71. 09 

3 299. 96 
630. 54 
548. 66 
414. 51 
2 063. 84 
1 691. 99 
1 456. 04 
939. 68 
786. 68 
2 211. 35 
463. 59 
353. 28 
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中 国 通用 机 械 工业 年 监 2015 


税 号 设备 名 称 主要 进口 国家 S 进口 额 
(地 区 ) (HRI) 


> 
— 
“d 
个 
© 
GO 


转速 10 000r/min A FRACA oR 
PEK HAR 


84137091 


10 377 | 499.54 
84137099 | 转速 在 10000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 337 928 | 18 765. 18 
35 443 |13 492. 42 
657 915 | 12 055. 06 
575 838 | 7 229. 17 
235 447 | 4 587.24 
84138100 | 未 列 名 液体 泵 94 823 | 5 229. 29 
741 210 | 4 938. 15 
12 919 | 4 357.01 
336 981 | 4 290. 85 
84138200 893 | 986. 16 
358 68. 32 
1031 60. 99 
84141000 1 123 705 | 15 455. 97 
612 605 | 10 336. 84 
43 684 | 9 893. 93 
58 038 | 3 607. 52 
22 799 | 2924. 59 
27951 | 2 152.24 
84142000 1 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 952 332 133. 80 
8 347 69. 96 
204 161 69. 08 
84143011 | 冷藏 .冷冻 箱 压 缩 机 ,电动 机 功率 去 0.4kW 1 589070 | 5791. 14 
624 906 | 4 096. 39 
868 943 | 3 815.79 
276 184 | 1 651.05 
84143012 | 功率 为 0.4 ~SkW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 183 484 | 1 702. 98 
220 475 | 1 367. 52 
41 797 | 804. 26 
125 496 | 573.49 


914 192 | 10 359. 92 





Zu 
| 
Lm 
(am 
Lm 
9 
Za 
O 
La 
CJ 
fm 
a | 
La, 
(am | 
PAN 
i | 
Lam 
[m | 
an 
{7} 
Lm 
[am | 
Zn 
oOo 
La 
EI 
Lx 
器 
fx 
O 
aa 
am | 
Lm 
O 
£a 
HH 
Zn 
| 
fm 
| 
La 
ry 
Zax 
| 
fa 
CJ 
fx 
站 
A 
F i | 
Pan 
[=] 
ya 
i 
La 
| | 
La 
[=] 
pan 
已 
Ln 
[om 
an 
H 
én 
Fa 
La 
(am 


84143013 | 功率 为 0.4 ~5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 
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统计 资料 





( 续 ) 
主要 进口 国家 (GOA 进口 额 

中 华人 民 共 和 国 台 1 561 292 | 6351.68 

围 国 台 550 749 | 3 268. 12 

日 本 台 142 163 | 1 735.13 

功率 大 于 SkW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 日 本 台 83 517 | 5 686.52 
中 国人 台湾 台 87 009 | 3729.71 

泰国 台 106 233 | 3019. 18 

美国 台 13 702 | 1506.49 

功率 大 于 5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 后 4758 | 2475.90 
日 本 台 592 | 2219,90 

a 4 476 629.71 

台 2 018 530. 36 

电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 美国 台 6013 | 2880.91 
泰国 台 35 636 | 2121.42 

中 华人 民 共 和 国 台 721 088 | 1933.81 

德国 台 2 282 | 1416.71 

日 本 台 7 853 | 1096.44 

非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 日 本 台 835 805 | 12 408. 44 
韩国 台 1 254 333 | 10 269. 93 

泰国 台 250 621 | 2 591.09 

德国 台 111 574 | 2 468.57 

美国 台 96 734 | 2 327.17 

装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 比利时 台 46 353. 19 
美国 台 85 282. 9] 

日 本 省 38 77. 30 

德国 台 98 67. 72 

德国 台 267 348 | 10 998. 78 

日 本 台 77 481 | 2 990.04 

美国 台 8 153 | 1 138.72 

台 36 927 | 1035.71 

台 77 544. 43 

台 354.31 

台 217. 81 

台 81. 09 

台 77. 43 

木材 .纸浆 AR RAR ARR BE 台 2 359. 08 


中 国 通用 机 械 工业 年 监 2015 










(2) 

向 号 设备 名 称 主要 进口 国家 进口 量 CEE 进口 额 
(地 区 ) 单位 (万 美元 ) 

台 10 | 1434.50 

台 5 896. 23 

台 19 825. 35 

台 11 398. 35 

84193910 | 微 空 气流 动 陶瓷 坏 件 干燥 器 台 12 177. 37 
台 l 1. 82 

台 6 0. 17 

84193990 | 其 他 干燥 器 台 1519 | 10 365. 93 
a 21 084 | 3 369.99 

台 920 | 2975.93 
台 4717 | 2377.18 
a 34 762 | 2300.40 

84211910 | 脱水 机 意大利 台 81 862. 55 
澳大利亚 台 33 488. 41 
德国 台 45 483. 65 
fy 7 279. 25 
日 本 合 23 278. 95 

84211920 | 固 液 分 离 机 德国 台 468 | 5550.0) 
美国 台 498 988. 11 
瑞士 台 22 752. 90 
日 本 台 250 607. 59 
84211990 | 其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 德国 台 14 058 | 8 347. 63 
美国 台 8080 | 5521.59 
日 本 台 5835 | 2101.24 
瑞典 台 1 830 | 1 928.57 
中 华人 民 共 和 和 国 台 1704 | 1818.89 

84212910 | 压 滤 机 “| 德国 台 33 | 1094.01 
台 6 716. 00 
台 49 385. 14 
台 12 360. 22 
84811000 | Jat ERN 台 6 977 949 | 10 490. 60 
台 5 564 036 | 6 585. 87 
台 1601907 | 5 342. 14 
a 5 538 828 | 5 158.72 
i 6 956 527 | 2 242. 69 
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税 号 


84812010 | WHE fe oh He 


84812020 | FE fe ah AR 


84813000 | IŁ [21 RR 


84814000 | XE AA BY Yat Fit A 


84834020 





84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 


ÍT EE A E IRIE Ae 


设备 名 称 


(供稿 单位 :机 械 工业 信息 中 心 ] 






主要 进口 国家 | 进口 量 


44 148 779 


96 147 167 


33 902 843 


进口 量 






3 993 963 





2 750 609 






54 685 579 






12 184 689 






599 417 






4 646 185 






3 164 899 






2 368 749 






90 513 






88 307 






28 156 827 






30 194 950 






84 610 448 






5 959 989 






3 008 433 






7 203 547 






6 364 059 






5 082 762 






3 119 686 







30 625 






52 706 






98 570 






28 727 






19 127 554 






7 710 634 







统计 资料 
( 续 ) 


OR 
(万 美元 ) 


25 543. 87 


15 063. 74 


13 568. 67 


13 228. 80 


4 255. 83 


12 894. 45 


11 968. 00 


7 374. 56 


3 102. 74 


2 486. 02 


10 737. 63 


6 904. 87 


4 029. 72 


3 200. 29 


2 784. 83 


14 170. 22 


9 442. 31 


3 017. 97 


2 417. 60 


1 951. 23 


10 857. 85 


8 626. 98 


6 113. 58 


2 173. 98 


45 255. 29 


26 574. 64 


25 423. 12 


15 765. 92 


WO 


eee, 





= J | H 机 械 产 m a+ < 出 E 
r 区 ) 量 a aff 表 


主要 出 口 国家 “| 出 口 量 
| 尼日利亚 11 851 | 
| 非 律 宾 
| 印度 
加 纳 
肯尼亚 
“| 沙特 阿拉 伯 
中 国 香港 
美国 
伊朗 





税 号 





































84131100 | 分 装 稀 料 或 润滑 油 的 计量 宗 ,加油 站 或 车 库 用 










5 830 
1 924 
1 583 
3 620 











84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计 量 装 置 的 液体 泵 17 766 
132 825 
53 797 


33 447 








84132000 | FR ,但 装 有 或 可 装 计量 装置 者 除外 395 808 894 
87 042 160 
108 756 022 


73 546 585 


美国 
. 德国 


韩国 
| 美国 









84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 104 445 
30 439 
428 034 
23 916 


755 079 








84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 美国 
8 497 407 
2 043 935 
485 952 
190 993 
5 336 
7752 
178 510 
71 687 


印度 
| 美国 
巴西 
加 拿 大 
印度 尼 西 亚 
马来西亚 
美国 
哈萨克 斯 坦 
澳大利亚 
美国 









84135031 | 液压 往复 式 柱 塞 泵 












84135039 | Hh mS HERE 
42 562 
1 927 
970 766 


a mp ob ob og ob ob ob oD ob ob o o bd ob oh oh bd ob oh o0 ob op o6 ob ob bd op od op 


84135090 | KI ES HERR 
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8 485 


出 口 额 
(万 美元 ) 
1 651. 30 

554. 55 
501. 20 
419.57 
313. 65 
308. 37 
1 049. 55 
812. 98 
562. 96 

442.35 
6 778.06 
1 083. 20 

997. 00 
959. 06 

1 313. 48 
819. 25 
564. 67 
494. 79 
7 330. 82 
3 984. 54 
2 105. 59 
3 585. 06 
626. 28 
495. 48 
372. 01 
621. 28 
351. 57 
288. 86 
256. 87 

8 649. 26 


统计 资料 


主要 出 口 国家 “| 出 口 量 
(地 区 ) 单位 


税 号 设备 名 称 





73 339 | 1767.35 

= 32 970 928. 46 

台 128 634 790. 27 

84136021 | 电动 回转 式 齿轮 泵 台 629 561 479.71 
台 583 206. 61 

a 1 589 190. 93 

台 824 126. 21 

台 30 153 93. 98 

84136022 | 液压 回转 式 齿 轮 泵 台 270 393 | 2 039.50 
台 21 099 387. 34 

台 14 513 240. 51 

& 11 219 191. 64 

84136031 | 电动 回转 式 叶 片 泵 台 7771 849 | 6159.31 
台 486 525 | 1 953.36 

台 935 186 981. 44 

台 921 569 879. 34 

84136032 | 液压 回转 式 叶 片 泵 全 153 261 513. 69 
全 123 232 508. 44 

台 111 645 332. 15 

84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 台 133 7513 | 1308.51 
阿拉 伯 联 合 疯长 国 台 20 681 240. 74 

印度 尼 西 亚 台 31 258 215.15 

伊拉克 台 24 200 201. 81 

84136040 | [a] $e st HE AT HE 日 本 全 3 436 445. 28 
哈萨克 斯 坦 台 4 852 418. 81 

委内瑞拉 台 22 337. 55 

84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 人 11 68. 08 
台 4 804 62. 44 

从 852 23. 34 

84136060 | 回转 式 轴 向 柱 塞 泵 印度 尼 西 亚 会 320 698 | 1 224.19 
美国 台 405 485 | 1 189.92 

马来西亚 台 199 260 612. 21 

印度 8 106 326 439. 75 

84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 美国 a) 1577 805 | 8 454. 56 
台 1 305 498 | 4781.81 
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主要 出 口 国家 “| 出 口 量 | 
GER) 单位 
阿拉 伯 联 合 酋长国 


税 号 设备 名 称 


961 418 

俄罗斯 联邦 
84137010 | 转速 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 委内瑞拉 

美国 

韩国 

越南 
84137091 | 转速 10 000r/min 以 下 的 离心 电动 潜 油泵 及 潜水 电 泵 | 美国 

俄罗斯 联邦 

尼日利亚 

日 本 
84137099 | 转速 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 印度 尼 西 亚 

伊朗 

美国 

泰国 

俄罗斯 联邦 
84138100 | 未 列 名 液体 条 关 国 

伊拉克 

中 国 香港 

德国 

加 拿 大 
84138200 | 液体 提升 机 德国 

法 国 

俄罗斯 联邦 

英国 

沙特 阿拉 伯 

拉脱维亚 

乌兹别克 斯 坦 

荷兰 
84141000 | 真空 泵 美国 

日 本 

印度 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 印度 

美国 

德国 


879 143 











3 859 

2 319 704 
3 580 344 
20 767 

5 210 010 
1 753 166 
476 835 

1 889 636 
797 518 

1 082 360 
2 180 229 
1 549 979 
3 198 411 
4 808 080 
116 490 


co of ob ob ob ob ob os oh ob oh of ob ob os ob ob of 


6 542 435 
3 867 550 


OP. op 


192 074 
2 836 
3 080 
2 602 


1 641 436 
754 347 

52 980 

16 065 350 
21 197 097 


rc ob ob ob ob ob ob ob ob ob ob ch ob DD 


6 735 437 


中 


7 267 413 


日 本 
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( 续 ) 


出 口 额 
(TRI) 


3 534. 
3 003. 
1 226. 
555. 
548. 
306. 
10 626. 
5 707. 
4 110. 
2 587. 
8 712. 


8 552. 
6 490. 
5 577. 
5 536. 
T 2A. 
3 148. 
1 987. 
1 727. 
1 510. 
33. 
28. 
27. 
20. 
17. 
16. 
13. 
10. 
6 317. 
1 497. 
1 200. 
4 735. 
3 337. 
} 309. 
1 129. 


23 
13 
93 
78 
90 


税 号 设备 名 称 


84143011 | 冷藏 .冷冻 箱 压 缩 机 ,电动 机 功率 委 0. 4kW 


84143012 | 功率 0. 4 ~5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 


84143013 | 功率 0.4 ~SkW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 


84143014 | 功率 >SkW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 


84143015 | 功率 >SkW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 


84143019 | 电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 


84143090 | 非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 


84144000 | 装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 


主要 出 口 国家 
(地 区 ) 

印度 尼 西 亚 
土耳其 
印度 尼 西 亚 
泰国 
俄罗斯 联邦 
印度 
斯 洛 伐 殉 
丹麦 
俄罗斯 联邦 
智利 
泰国 
印度 
日 本 
巴西 
韩国 


法 国 
日 本 
美国 


日 本 
韩国 
伊朗 
韩国 
中 国 香港 


Za 
Fy 
La 
A 
as 
A 
La 
m) 
£a 
上 了 
La 
H 
Ls 
A 
La 
A 
La 
HH 
am 
日 
人 
FA 
Zs 
| 
La 
A 
La 
H 
La 
H 
La 
H 
La 
| am) 
Za 
mm 
La 
Fy 
L> 
HA 
L> 
A 
2 
FI 
La 
[| 
La 
口 
2 
mI 
Za 
nmn 
La 
A 
L 
|m} 
La 
HA 
a> 
H 
En 
A 
Zs 
Et 
La 
(=æ; 
Za 
Ln | 


中 


4 947 593 
3 993 363 
3 299 531 
2 790 818 
2 997 146 
3 003 655 
175 401 
113 099 
86 519 

22 288 

3 947 538 
3 527 004 
2 204 791 
2 565 173 
70 411 

24 258 

32 113 

25 488 

27 293 

6 370 

5 879 

1 640 
498 

1 329 466 
651 575 
18 249 

7 826 
294 473 

1 903 955 
343 616 
286 302 
344 350 
308 204 
564 





统计 资料 
( 续 ) 
出 口 额 
(万 美元 ) 
1 015. 07 
11 525. 72 
8 259. 41 
8 259. 11 
7 844. 27 
7 180. 18 
1 118. 37 
860. 30 
586. 49 
571. 63 
22 752. 00 
20 493. 90 
20 135. 15 
14 038. 32 
2 908. 35 
2 229.97 
1 666. 92 
1 372. 27 
1 313. 16 
901. 59 
574. 88 
151. 27 
74. 66 
4 681. 36 
1 842. 73 
1 330. 50 
1 319. 81 
1 220. 83 
14 602. 47 
3 492. 18 
3 436. 69 
2 976. 26 
2 948. 65 
2 286. 05 
1 552. 25 
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设备 名 称 主要 出 口 国家 出 口 量 
(地 区 ) 单位 


84145930 | 离心 通风 机 


84148020 


84193100 


84193200 


84193910 


84193990 


84196011 


84196019 


84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 天 


二 氧化 磋 压缩 机 


农产品 于 燥 器 


木材 .纸浆 . 纸 或 纸板 干燥 上 需 


微 空 气流 动 陶瓷 坏 件 干燥 器 


Eae TIRA 


HAE a15 000m2vh 的 制 氧 机 


其 他 制 氧 机 


阿拉 但 联合 首长 国 


沙特 阿拉 伯 
美国 

中 国 香港 
印度 尼 西 亚 
伊朗 

HÆ 
墨西哥 
(BA 


G, 24 p| sew 


菲律宾 

EN RE JE Pa. 
缅甸 
柬埔寨 
越南 
俄罗斯 联邦 
印度 尼 西亚 
日 本 

伊朗 
尼日利亚 
新 加 坡 
埃及 

美国 
印度 尼 西 亚 
印度 

日 本 
印度 尼 西 亚 
阿根廷 
越南 
中 国 台 湾 
俄罗斯 联邦 
印度 尼 西 亚 
泰国 
澳大利亚 
印度 


14 235 


1 538 








1 209 970 
7 243 878 
104 192 
409 257 
329 297 
86 182 
29 

47 

65 

34 

31 

79 

348 


oh o o oO mt oD oD & Oo Db oD ob Db Db Db wb op Db OD wb ob 


347 711 
9 768 

8 057 
38 297 


BD: o ah: ae: ap A oo aay os: op: <p Sot 


( 续 ) 


出 口 额 
(万 美元 ) 
1 O11. 61 
1 007. 11 
4 803. 72 
3 784. 85 
2 544. 46 
1 984. 10 
4 502. 05 


1 358. 40 


721.79 
386. 15 


10 286. 72 


2 387. 83 


主要 出 口 国家 
(地 区 ) 
美国 
比利时 
84211910 马来西亚 


税 号 设备 名 称 


84211920 


84212910 | ERE 白俄罗斯 
印度 尼 西 亚 
越南 
美国 

84811000 美国 
日 本 
韩国 


84812010 | HEE fe ah i 美国 

韩国 

日 本 

巴西 

比利时 
84812020 | 气压 传动 阔 美国 

日 本 

德国 

马来西亚 
84813000 美国 

印度 尼 西 亚 

韩国 

泰国 
84814000 | ee PN BN i He A | 美国 

越南 

日 本 

阿拉 伯 联 合葬 长 国 


出 口 量 
单位 


ai 


La 
A 
Za 
O 
Lan 
[m] 
La 
(= 
Za 
FA 
La 
A 
Za 
m 
La 
ET 
a 
Oo 
Za 
O 
La 
A 
La 
口 
La 
G 
La 
A 
La 
fo 
Za 
A 
© La 
[am 
La 
A 
La 
器 
La 
HO 
Za 
J 
La 
A 
£> 
iG 
La 
口 
Za 
H 
Zs 
i | 
Zs 
AO 
£5 
mi 
La 
A 
Za 
H 
La 
A 
Zs 
O 
Za 
A 
Za 
A 


7 896 947 

1 860 283 
638 565 

3 806 367 
598 264 

2 478 647 

2 059 465 
39 916 

4 113 

1 668 239 
933 888 

791 234 
500 685 
292 584 539 
193 877 960 
45 650 154 
126 029 077 
1 811 552 

1 198 776 

1 086 408 
618 579 





统计 资料 


( 续 ) 


出 口技 

(万 美元 ) 
1 055. 50 
649, 47 
200. 27 
191.19 
152. 80 
127. 98 
1 244. 48 
730. 93 
690. 79 
684. 75 
2 852. 61 
606. 49 
419.71 
404. 02 
6 004. 98 
2 749.97 
1 165.05 
1 145. 06 
] 265. 26 
956. 56 
895. 72 
771.70 
104. 86 
2 971. 80 
1 717.35 
1 443. 23 
644. 51 
8 898. 14 
3 031. 48 

1 981. 41 
1 642. 87 
4 220. 15 
1 823. 66 

970. 01 
676. 72 
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ag 主要 出 口 国家 出 口 量 ae 
(地 区 ) 单位 


(2) 
















84834020 | 行星 齿轮 减速 器 210 685 | 3 177. 38 
G 95 424 | 2918.75 
台 39 273 | 2 100. 32 
a 22 630 | 1 299. 32 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ;滚珠 螺杆 传动 轴 台 23 380 450 | 66 242. 94 
A 23 502 911 | 13 355. 38 
G 6 664 170 | 7 706. 98 
G 6 745970 | 7 327.87 





[供稿 单位 :机 械 工业 信息 中 心 ] 
(本 栏目 编辑 : 任 智囊 ) 
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2014 年 通用 机 械 行 ， 
简介 : 
2014 年 风机 行 
2014 年 风机 行业 
2014 年 风机 行业 














能 新 产品 





产品 与 项 目 





一 .1 000MW 核电 机 组 核 二 级 泵 组 关键 技术 
及 装备 研制 | 

荣获 等 奖 ,完成 单位 :沈阳 鼓风机 集团 股份 
ARAA .沈阳 鼓风机 集团 核电 对 业 有 限 公 司 。 

项 目 介绍 : 

核电 作为 一 种 安全 清洁、 高效 的 能 源 被 广泛 
应 用 。 当 前 ,全 世界 共有 440 台 核 电机 组 在 运行 
总 装机 容量 为 3. 71 亿 kW。 预 计 到 2050 年 ,核电 
SSG 1 000 HBR BEHE pi AA A E 
约 173。 

而 我 国 核电 技术 在 电力 + 所 占 比例 其 小 , 远 远 
低 于 国际 水 平 。 国 家 “十 一 五 ”核电 中 长 期 发 展 规 
划 提出 ,到 2020 年 发 展 到 装机 容量 9 000 万 kW。 

国家 未 来 核电 中 长 期 发 展 规划 提出 ,到 2020 年 
发 展 到 装机 容量 9 000 万 kW。 国 外 较 发 达 国 家 ， 
如 ;美国 .英国 ,德国 .瑞士 .日 本 、 法 国 、 俄 罗斯 \ 乌 
克 兰 等 ,已 经 完成 了 核 二 级 泵 的 研究 工作 。 而 我 国 
在 核 二 级 泰 产品 的 设计 制造 和 研发 手段 上 与 国外 
先进 企业 相 比 有 较 大 差距 。 为 此 《国务 院 关 于 加 
快 振兴 装备 制造 业 的 若干 意见 》 中 ,已 将 发 展 核电 
装备 作为 振兴 装备 制造 业 优先 发 展 的 重大 专项 
rae 

为 承担 起 我 国 核电 事业 发 展 的 重任 ,沈阳 鼓 风 
机 集团 与 中 广 核 工程 有 限 公司 将 核电 重要 装备 核 
二 级 泵 (主要 包括 安全 壳 喷 淋 泵 EXER ER 
泵 ,余热 排出 泵 .电动 辅助 给 水 泵 5 种 泵 类 产品 ) 研 
制 列 和 人 攻关 目标 ,并 以 国家 重点 工程 项 目 为 依托 ， 
通过 产 学 研 合 作 与 自主 开发 相 结合 , 突破 了 水 力 模 
型 研究 试验 .材料 研究 .模型 级 开发 等 核 二 级 泵 研 
制 过 程 中 的 技术 瓶颈 ,完成 了 国内 首 台 ( 套 )1 000 
MW 核电 机 组 核 二 级 泵 系列 产品 研制 ,并 使 产品 达 
到 国际 同类 产品 先进 水 平 。 





该 系列 泵 组 研制 成 功 ,经 国家 能 源 局 组 织 
1 000MW 核电 机 组 核 二 级 泵 组 关键 技术 及 装备 研 
制 鉴 定 :技术 水 平 达到 国家 先进 水 平 。 成 果 获 得 实 
用 新 型 专利 5 项 ,公开 实用 新 型 专利 1 项 ,发 表 论 
文 9 篇 ,为 企业 新 增产 值 216.400 万 元 ,新 增 利税 
23 100 FIG; Hil EAR HE 11 项 。 

核 二 级 泵 的 研制 成 功 ,开创 了 我 国 百 万 千瓦 核 
二 级 泵 设计 制造 的 历史 ,解决 了 我 国 核 电 市 场 长 期 
以 来 依赖 进口 的 历史 ,促进 了 我 国 核电 事业 的 进步 
和 发 展 ,使 我 国 核 二 Sea Tee 
前 列 。 

二 精密 减速 机 

荣获 二 等 奖 , 完 成 单位 :山东 华 成 中 德 传动 设 
备 有 限 公司 。 

项 目 介 绍 : 

精密 减速 机 项 目 通 过 了 山东 省 科技 厅 的 科技 
成 果 鉴 定 ,鉴定 委员 会 一 致 认为 ,该 项 目 在 高 精密 
减速 机 的 关键 技术 方面 取得 了 多 项 创新 ,产品 综合 
性 能 错 标 完全 达到 国外 同类 2“ 喇 的 水 下 ， 可 完全 替 
代 进 口 产品 。 | 

产品 从 设计 理念 、 生产 工艺 及 产品 适应 性 方面 
不 靳 突破 创新 ; 

(1) 设 计 理 念 上 : ORT BULB, 开 
发 数字 化 设计 软件 平台 ,对 齿轮 、 箱 体 等 实现 系列 
化 、 模 块 化 。@@ 实 现 了 轻 量化 设计 ,与 国内 同类 产 
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品 相 比 ;重量 减轻 15% 以 上 。@@ 对 齿轮 、 箱 体 、 轴 、 
Man 了 了 动力 学 和 静 力学 分 析 , 通 
结构 优化 和 合理 选材 ， 提高 了 部 件 和 整 机 的 运行 
naan 加 采用 多 种 独特 密封 结构 ， 密封 可 靠 。 
采用 有 利于 提高 支撑 刚性 的 轴承 布置 ， 提高 了 承 
载 能 力 。  @ 产 品 的 安装 方式 多 样 ， 出 轴 方 向 灵活 ， 

利于 客户 选用 。 

(2) 齿 轮 强度 计算 采用 ISO 6336 、DIN 3990 标 
准 , 参 照 AGMA .标准 校 核 。 齿 轮 精 度 按照 ISO 1328 
标准 5 级 精度 设计 。 

(3 ) 齿 轮 采用 最 先进 的 热处理 工艺 , BRAK, 
齿 面 硬度 高 达 58 ~62HRC, 

(4) 在 齿轮 加 工 中 ,采用 修 形 和 磨 削 工艺 ;有 利 
”于 齿 辊 载荷 均 布 ,提高 了 承载 能 力 , 降 低 了 振动 和 
IRE, 

(5 ) 在 冷却 润滑 及 可 选择 附件 方面 :中 可 根据 
需要 采用 浸 池 润滑 . 喷 油 润滑 ,可 外 带 风 扇 .冷却 盘 
管 .水 油 冷却 器 以 及 风 油 冷却 器 来 实现 对 齿轮 和 轴 
承 的 润 消 和 冷却 。@ 可 选 配 辅助 传动 系统 和 道 止 
器 等 部 件 ,满足 不 同 场合 的 需要 。 凶 能 够 实现 对 油 
的 温度 .压力 进行 监控 显示 ,提高 使 用 可 靠 性 。 

该 系列 产品 的 研制 成 功 ,能 够 满足 国内 外 市 场 
对 高 端 减 速 机 产品 的 需求 ,产业 化 效果 明显 ,社会 
效益 和 经 济 效益 巨大 ,可 替代 进口 产品 使 用 。 已 在 
山东 能 源 、 山 西晋 煤 集团 .兖州 煤 业 等 企业 得 到 了 
广泛 应 用 ,产品 性 能 受到 用 户 的 一 致 认可 。 

三 、 高 温 高压 复合 阀 关 键 技 术 研 究 

荣获 二 等 奖 , 完 成 单位 :湖南 鸿 远 高 压 阀 门 有 
” 限 公 司 \ 长 沙 理工 大 学 。 

项 目 介 让 绍 : 

高 温 高 压 阀门 在 电力 石油、 化 工 等 行业 中 使 

用 广泛 。 其 工 况 条 件 恶 劣 ( 如 高 温 高压、 杂质 、 颗 
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粒 及 其 综合 作用 ) , 极 易 出 现 内 漏 ,从 而 造成 阀门 快 


““ 速 失效 .企业 蒙受 巨大 经 济 损失 以 及 形成 极 大 安全 
隐患。 然而 ,当前 国内 外 已 有 的 阀门 ,无 论 是 旋转 
O 式 还 是 升降 式 ,始终 没有 摆脱 传统 结构 中 单 阀 座 、 

单 密封 的 影响 。 而 且 , 阀门 密封 件 所 用 的 材料 过 硬 


或 者 过 软 都 抵抗 不 了 大 压 差 的 冲刷 。 

该 项 目 通 过 对 国内 外 球阀 .截止 阀 . 调 节 闪 等 
内 漏 原 因 分 析 与 研究 ,创造 性 地 设计 并 开发 出 了 高 
Tin fey FE GB 





(1) Stet F298 SEE A EAT 
PAG EL, SE SFT EEL LS RT 
DIUNTIR PR RH 
转 硬 密封 与 升降 硬 密封 形成 的 组 合 密封 除了 保证 
密封 严密 性 能 外 ,还 具有 相互 保护 作用 , 极 大 地 延 
长 了 阀门 的 使 用 寿命 。 

(2) 针 对 传统 阀门 电动 控制 过 程 中 ,由 于 阔 门 
关闭 过 紧 会 使 电动 头 力矩 不 够 而 无 法 再 次 打开 滴 
门 , 以 及 由 于 调试 过 程 中 人 为 设置 电动 头 行程 容易 
造成 阀门 关闭 不 严 这 一 突出 矛盾 ,本 复合 闪 采 用 了 
独特 的 预 紧 力 密封 结构 ,通过 蝶 簧 预 紧 力 保证 了 阅 
门 的 紧密 密封 ,达到 彻底 零 泄漏 的 目的 。 

(3) 针 对 传统 阀门 闪 座 在 堆 焊 工艺 中 易 使 阀 体 
和 间 座 密封 面 产 生 不 规则 变形 从 而 导致 泄漏 的 况 
端 ,该 复合 闪 采 用 了 独创 的 笼 套 式 活动 复合 赣 阅 座 
的 独立 结构 设计 ,解决 了 阅 座 随 阅 体 变形 的 这 一 根 
本 问题 。 


产品 与 项 目 





该 项 目 获 授权 发 明 专 利 1 项 、 实 用 新 型 专利 
8 项 。 | 
RARER A RRA ERE R E ER T i 
等 多 种 阀门 功能 ,适用 于 电力 、 石 油 化 工 \ 冶 金 、 食 
品 、 医 药 等 行业 的 高 漫 高 压 蒸汽 输送 及 控制 系统 使 
用 。 主 要 设计 参数 :公称 压力 为 10MPa、16MPa、 
25MPa 40MPa ,公称 通 径 为 10 ~ 100mm, 适用 介质 
为 燕 汽 ,介质 温度 为 0 ~ 650°C 。 j 

自 2008 年 开展 高 温 高 压 复合 阅 研究 以 来， 已 
先后 在 大 唐 首 阳 山 发 电厂 .张家口 电厂 进行 了 应 用 
试验 PEK REBAR 、. 神 头 第 二 发 电厂 、 国 电 
铜陵 发 电 有 限 公 司 等 国内 多 家 火电 厂 推广 应 用 。 
实际 使 用 效果 证 明了 该 复合 阀 具 有 关 新 严密 、 耐 冲 
刷 性 强 、 使 用 寿命 远 超 进 口 阀门 等 特点 ;累计 创造 5 
亿 元 (利润 ) 的 经 济 效益 ,在 节能 、 减 排 、 MORE 
挥 了 重要 作用 。 

四 、 大 型 煤 基 甲醇 制 烯烃 装 置 用 压缩 机 组 研制 

荣获 二 等 奖 , 完 成 单位 :沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 .沈阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公 司 。 

项 目 介 绍 : 

我 国 是 一 个 “ 缺 油 、 少 气 、 ane 的 国家 ,其 能 源 
资源 特点 决定 了 煤炭 在 一 次 能 源 中 的 重要 地 位 。 
随 着 我 国 石油 和 天 然 气 对 外 依存 度 的 不 断 提 高 ,能 
源 安全 问题 凸显 。 为 了 利用 煤炭 资源 优势 解决 我 
国 能 源 供需 矛盾 与 安全 ,国家 将 新 型 煤化 工 技 术 开 
发 及 装备 研制 列 人 《国家 中 长 期 科技 发 展 规划 纲要 
(2006—2020 ) ?等 一 系列 规划 之 中 。 

ETAL LR A BT SLR i Hao KE E 
制 甲 醇 、 煤 制 天 然 气 和 煤 制 化 肥 等 。 甲 醇 制 烯烃 
(MTO) 工 艺 是 以 煤 基 或 天 然 气 基 合成 的 甲醇 为 原 
料 , 生 产 低 碳 烯 烃 的 化 工 工艺 技术 ,是 以 煤 替代 石 
油 生产 乙烯 丙烯 等 产品 的 核心 技术 。 传 统 的 乙 
炳 丙烯 的 制 取 路 线 主 要 是 通过 石 脑 油 裂解 生产 ， 
其 缺点 是 过 分 依赖 石油 。 甲 醇 制 烯烃 技术 的 发 展 ， 
开辟 了 由 煤炭 经 气 化 生产 基础 有 机 化 工 原料 的 新 
工艺 路 线 。. 

由 于 煤 制 烯烃 装置 用 压缩 机 工作 环境 极度 亚 
劣 ,并 具有 高 漫 、 高 压 等 特点 ,其 研制 涉及 流体 力 


学 .转子 动力 学 ,机械 设计 与 制造 材料 学 等 多 种 学 
科 。 此 前 ,国际 上 掌握 该 项 技术 的 只 有 美国 CE 、 德 
国 曼 透 平日 本 日 立 ,德国 西门 子 四 家 大 公司 ,他 们 
对 我 国 实行 技术 封锁 ,在 沈阳 鼓风机 集团 生产 之 
前 ,该 类 装备 全 部 依赖 进口 。 

项 目 组 开展 了 一 系列 的 攻关 ,突破 了 煤 制 烯烃 
装置 用 压缩 机 整 机 设计 制造 技术 和 压缩 机 动态 运 
行 数字 化 试验 技术 等 多 项 关键 技术 难题 。 特 别 是 
针对 该 压缩 机 组 工艺 介质 含 26 种 组 分 的 情况 , 采 
用 自主 开发 的 先进 专业 热力 计算 软件 对 压缩 机 设 
计 方 案 进 行 优化 设计 ,开发 了 压缩 机 段 入 口 定 压 
力 、 定 流量 、 定 温度 的 压缩 机 新 设计 方法 ,并 考虑 注 
水 、 注 油 后 整 机 气动 性 能 的 变化 ,满足 整 机 多 个 操 
作 工 况 的 设计 要 求 , 保 证 了 压缩 机具 有 宽广 的 流量 
调节 范围 。 该 压缩 机 工艺 介质 中 含有 乙酸 ,选用 了 
适用 于 复杂 环境 的 沉淀 硬化 不 锈 钢 高 效 三 元 叶轮 ， 
首次 采用 机 过 内 部 整体 喷涂 不 锈 钢 工艺 ,提高 压缩 
机 防腐 蚀 性 能 ， 确保 了 压缩 机 在 复杂 工作 环境 下 的 
安全 性 。 攻 克 了 C4 - CO 易 结 焦 组 分 压缩 机 级 间 注 
水 系统 、 注油 系统 设计 等 技术 难题 。 成 功 开发 了 压 
缩 机 动态 运行 数字 化 试验 技术 ， 实现 了 压缩 机 运行 
中 的 类 工作 态 模拟 、 压缩 机 运行 数据 和 安全 保护 系 
统 的 检验 等 ， ESET I mE MTO) 
装置 用 离心 压缩 机 技术 标准 体系 框架 。 

国内 首 台 大 型 煤 基 甲 Bi (TO) BESET 
离心 压缩 机 研制 成 功 ,成 果 应 用 在 中 原石 化 唐山 唐 
钢 气体 公司 等 20 多 家 MTO 项 目 中 , 仅 中 原石 化 60 
万 Va 甲醇 制 烯烃 项 目 ,为 其 年 创 产 值 25 亿 元 , 实 
现 利税 2. 5 亿 元 。 该 类 机 组 研制 成 功 ,累计 为 沈阳 
鼓风机 集团 实现 销售 收入 176 658 万 元 ,实现 利税 
17 601 万 元 。 由 于 国内 装备 价格 是 国外 的 40% ~ 
70% ,直接 为 国家 节省 设备 投资 约 140 000 万 元 。 

该 成 果 获 发 明 专利 2 项 、 实 用 新 型 专利 2 项 ， 
发 表 论 文 2 篇 ;修订 国家 标准 2 项 ,制定 企业 标准 5 
项 。“ 十 二 ”五 期 间 , 需 要 该 类 压缩 机 约 200 BA 
右 ,市 场 潜力 巨大 ,发 展 应 用 前 景 广阔 。 

五 、 核 安全 级 耐 高 压 智 能 蝶阀 

荣获 二 等 奖 ,完成 单位 :江苏 神通 准 门 股份 有 


92% 
aot 
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限 公司 。 

项 目 介绍 ; 

| pete i MEW I EB 应 用 于 AP1000 
HER) BOLI EO MARK. 其 作用 是 在 正 
常 工 况 下 保证 反应 堆 的 安全 运行 ,而 异常 及 事故 工 
况 下 , 则 要 保护 反应 堆 和 安全 壳 的 完整 ,有 效 防 止 
放射 性 物质 的 外 泄 ,是 确保 核电 站 安全 运行 的 关键 
设备 之 一 。 
/ 核 安全 级 耐 高 压 智能 处 阅 创 新 地 采用 六 动 式 
加 弹性 补偿 双 功 能 的 阀 座 结构 ,实现 10MPa 高 压 双 
向 密封 隔离 ;采用 四 层 矶 簧 弹性 载荷 ,确保 事故 工 
况 下 填料 零 泄漏 ;采用 阀 体 支架 一 体式 结构 ,提高 
整体 抗震 性 能 ,满足 设计 寿命 60 年 ;采用 自 研 非 金 
属 材料 配方 ,满足 耐 辐 照 要 求 ;产品 核心 技术 已 获 3 
项 授权 专利 ,于 2012 年 11 月 通过 科技 成 果 鉴 定 ， 
专家 一 致 认为 该 产品 填补 了 国内 空白 , 主要 技术 指 
标 达 国内 领先 .国际 同类 产品 先进 水 平 。 





产品 技术 指标 如 下 ; 
公称 尺寸 :2 ~ 40in(50 ~ 1 000mm) ; IEE 
JJ :1.35 ~ 10MPa; 适 用 温度 : <315C ; 地震 加 速 
BEX 2 和 了 Y 方 向 均 为 6g; 抗 震 要 求 :5 次 OBE、1 
次 SSE; 耐 辐 照 累积 剂量 :4. 85 x 10 Gy; RIT FZ 
命 :60 年 ;诊断 测试 要 求 :扫描 频率 10 000 次 /s， 
精度 1% 。 
品 经 南通 市 质量 监督 检验 所 检测 ,该 项 目 产 
品 符合 0320681JEK31 一 2012《 核 安全 级 耐 高 压 智 
能 蝶阀 》 标 准 规定 的 要 求 。 经 中 国 核 动力 研究 设计 
院 的 地 震 静 力 试验 ,西北 核 技术 研究 所 (西安 辐射 
研究 中 心 ) 的 辐射 老化 试验 ,试验 结果 满足 技术 规 
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格 书 的 要 求 。 

由 于 国内 尚 无 同类 产品 ,该 产品 的 成 功 开发 、 
研制 .销售 ,打破 了 国外 产品 的 垄断 ,实现 以 国 代 
进 , 对 于 国内 阀门 行业 的 科技 进步 起 到 了 一 定 的 推 
动作 用 。 第 三 代 核电 技术 是 当前 世界 上 最 先进 的 
技术 ,我 国 的 第 三 代 核电 站 建设 正在 按 计 划 进 行 
中 ,在 国际 核电 建设 中 的 竞争 力也 不 断 增强 ,向 巴 
基 斯 坦 等 国 的 核电 技术 出 口 项 目 将 大 幅 增长 。 因 
此 , 核 安全 级 耐 高 压 智能 蝶阀 市 场 前 景 十 分 广阔 。 

六 、 氮 、 氢 稀有 气体 分 离 提取 技术 和 装备 的 研 
发 及 应 用 

荣获 二 等 奖 , 完 成 单位 :上 海 启 元 空 分 技术 发 
展 股份 有 限 公司 。 

该 项 目 历时 三 年 时 间 ， MATHA, ERAT 
气体 设备 制造 的 技术 难关 ,成 功 开发 了 国内 首 套 从 
液 氧 中 提取 高 纯 氨 ,高 纯 拨 的 分 离 装置 ,为 空 分 行 
业 制 造 氨 . 氨 稀有 气体 分 离 提取 技术 和 装备 开创 了 
先河 ,打破 国际 芍 断 .填补 国内 空白 ,具有 良好 的 产 
业 化 市 场 前 景 。 

该 项 目 关键 制造 技术 主要 创新 内 容 如 下 : 

项 目 主要 创新 内 容 为 利用 低温 工程 技术 特点 ， 
研究 分 析 空 气 分 离 制 取 高 纯 氟 .你 稀有 气体 的 方 
法 ,技术 .工艺 及 其 品质 ,以 及 高 纯 气体 中 各 种 杂质 
气体 对 纯度 的 影响 , 开发 .掌握 去 除 杂 质 气 体 中 危 
险 气体 安全 的 有 效 方法 ,为 低温 工程 技术 提取 高 纯 
氨 、 氨 气体 提供 必要 的 基础 参数 ( 深 聆 温度 .压力 下 
的 气体 分 离 .纯度 ` 气 液 两 相 共存 特性 等 ) 。 

(1) 采 用 多 次 精 馏 和 毛 、 拨 精 饮 纯化 的 技术 提 
取 高 纯 氟 .高 纯 握 。 将 提取 的 液 氧 经 过 贮 模 收集 后 
进入 分 馏 塔 系统 ,并 通过 分 馏 塔 系统 中 设置 的 多 级 
精 馏 塔 及 氮 洗 塔 除去 液 氧 中 的 杂质 气体 ,并 通过 精 
饮 纯 化 技术 工艺 提取 高 品质 的 毛 、 侯 产品 。 该 发 明 
技术 提取 的 氨 、 氨 产品 纯度 大 于 99. 999 5% ,超过 
国外 同类 产品 的 技术 标准 和 国家 标准 ,同时 氟 、 氨 
回收 率 分 别 达 90% 以 上 。 

(2) 将 原料 及 惰性 气体 引入 精 馏 塔 ,采用 专用 
吸附 剂 吸收 ,分 离 掉 低 沸点 组 分 (0,、Ar、N,、H,)、 
碳 氨 化 合 物 (CH,、CsHe、C3Hs、CsHU) 和 气 化 物 


(CF,、CoFs、 SF ) ,高 纯 氟 ` 氨 的 品质 纯度 大 于 
99.999 55% ,并 防止 出 现 安全 问题 ,消除 甲烷 与 氧 
气 燃烧 反应 不 彻底 带 来 的 安全 隐患 ( 甲烷 、 氨 、 氨 都 
属于 高 沸点 的 物质 ,难以 彻底 分 离 ) 。 

(3) 首次 采用 国际 上 高 效率 的 Sulzer 实验 室 规 
整 填料 及 无 尘 化 洁净 装配 工艺 技术 、 新 型 生产 工艺 
流程 技术 ,确保 该 设备 高 效 .安全 、 连 续 运 行 。 

该 项 目 共计 申请 专利 23 项 (其 中 8 项 发 明 专 
利 已 获 授权 、10 项 实用 新 型 专利 已 获 授权 ) ,在 全 
国 性 专业 期 刊 发 表 论 文 2 篇 。 

七 、 一 种 新 型 的 VS4 型 液 下 泵 (LH GG 系列 ) 

荣获 二 等 奖 ,完成 单位 :大 耐 宋 业 有 限 公司 。 

项 目 介绍 ; 

LH GG 系列 液 下 有 泵 是 API610 标准 中 一 种 新 的 
VS4 泵 型 。 常 规 的 VS4 型 液 下 泵 适用 温度 在 150% 
以 下 ,工作 压力 通常 在 2MPa 以 下 。 对 于 一 些 特殊 
使 用 工 况 ,以 及 在 高 扬程 的 要 求 下 ,常规 的 VS4 型 
系 却 难以 胜任 。 而 大 耐 泵 业 有 限 公司 最 新 研制 的 
这 种 LH GG 系列 新 型 的 紧凑 结构 蜗 壳 式 液 下 泵 ， 
由 于 采取 了 总 体 紧凑 型 结构 设计 、 两 级 蜗 壳 式 水 力 
模型 的 设计 及 制造 .适应 于 各 种 复杂 化 学 液体 的 轴 
封 设计 等 独特 的 结构 和 水 力 设计 ,使 得 这 种 泵 具有 
更 广 的 适用 范围 ,其 技术 指标 都 远 远 超过 了 常规 的 
VS4 型 条。 其 典型 的 优势 在 于 介质 输送 温度 可 达 
450 ,扬程 可 达 300m。 而 普通 VS4 型 泵 难以 解决 
超过 150 和 高 温和 扬程 超过 200m 的 液体 的 输送 。 

主要 技术 指标 :流量 2 600m?/h ,扬程 300m, 温 
BE 450°C ,工作 压力 5MPa。 





该 项 目 泵 已 经 实现 了 产业 化 , 带 来 了 较 大 的 经 
济 效益 ,尤其 在 一 些 特殊 的 行业 ,比如 已 内 酰胺 装 
置 中 输送 环 已 酮 后 的 泵 ,LH GG RIRC RATA 
的 首选 产品 。 自 研制 成 功 以 来 ,在 各 种 化 工 项 目 中 
已 投入 几 百 套 产 品 , 销 售 收入 4 000 多 万 元 ,市 场 份 
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额 可 占 50% 左 右 ,在 某 些 特殊 的 行业 ,如 已 内 酰胺 
装置 高 温 熔 盐 装 置 等 ,市 场 份额 可 达到 80% 以 上 ， 
经 济 效益 显著 。 从 产生 的 社会 效益 角度 来 看 ,该 产 
品 替代 了 进口 ， 填补 了 国内 空白 ， 为 用 户 节省 了 大 
量 的 采购 及 售后 服务 成 本 。 实 现 了 两 级 复杂 蜗 壳 
的 设计 和 高 温 工 况 的 结构 设计 等 关键 技术 方面 较 
大 的 突破 , 由 于 其 较 小 的 古 地 空间 ,完全 可 以 替代 
常规 的 VS4 型 液 下 泵 的 使 用 ,成 为 VS4 型 液 下 泵 的 
更 新 换代 产品 。 

八 . 超 大 型 快速 真空 插 板 阀 ( DN3000) 

荣获 三 等 奖 , 完 成 单位 :川北 真空 科技 (北京 ) 
有 限 公司 .四川 九天 真空 科技 股份 有 限 公司 。 
= HENA: 

超大 型 真空 插 板 阀 是 航天 航空 风 洞 实验 装备 
的 关键 部 件 ,此 类 产品 主要 依靠 进口 ,一 直 被 国外 
少数 厂家 所 克 断 ,其 价格 十 分 昂贵 ,而 且 供 货 周期 
长 ,影响 了 设备 开发 应 用 的 时 间 及 成 本 。 为 满足 我 
国航 天 航空 技术 快速 发 展 的 需求 ,开发 研制 大 型 真 

空 插 板 阀 不 仅 迫 在 眉 睫 ,而 且 具 有 国家 级 的 战略 

意义 。 

为 了 力促 阅 门 国产 化 ,在 国务 院 下 达 的 《关于 
加 快 振兴 装备 制造 业 的 若干 意见 》 后 ,国家 有 关 部 
门 根据 国家 重大 装备 国产 化 的 要 求 ,先后 做 出 了 一 
系列 重大 部 署 。 各 地 都 在 为 促进 阀门 制造 业 转 型 
升级 做 着 巨大 的 努力 。 我 国 阁 门 行业 未 来 替代 进 
口 趋 势 明 显 ,并且 有 望 走出 国门 加 人 到 国际 市 场 的 
竞争 中 ,投资 前 景 十 分 广阔 。 

公司 以 此 为 契机 ,以 十 年 专业 制造 真空 闪 门 的 
技术 工艺 积淀 ,高 起 点 切 人 研发 此 产品 ,成 功 开发 
出 国内 第 一 台 3m 通 径 、 具 有 承载 反 向 压力 功能 的 
快速 开关 真空 插 板 阀 。 该 阀门 涉及 相关 技术 概括 
为 : 阅 体 结构 设计 及 分 析 技 术 、 可 调 密封 压缩 量 的 
设计 、 反 向 支撑 环 支撑 结构 .大 型 零件 加 工 精度 及 
焊接 的 控制 和 变频 调 速 及 直流 制 动 技术 。 

通过 此 产品 的 成 功 研制 ,掌握 了 大 型 插 板 阀 的 
核心 技术 。 经 专家 鉴定 评审 表明 :其 主要 技术 指标 
与 国际 先进 水 平 相当 ,部 分 技术 处 于 国内 领先 , 核 
心 技术 填补 了 该 领域 多 项 国家 空白 ,并 已 获得 相关 
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技术 专利 。 | 

借助 公司 较 强 的 制造 加 工 能 力 ,已 经 具备 了 批 
量 生产 该 产品 的 能 力 。 不 管 从 产品 所 达到 的 性 能 
指标 .产品 质量 、 制 造成 本 到 供 货 周期 均 具 有 和 国 
外 同类 产品 相 竞争 的 明显 优势 。 公 司 利用 现 有 销 
售 渠道 与 经 营 网 络 ,并 依托 国内 外 代理 商 ,在 广泛 
的 市 场 范围 内 有 针对 性 地 开展 推广 与 应 用 ,已 取得 
了 巨大 成 效 。 该 产品 有 着 良好 的 应 用 前 景 和 市 场 
空间 ,为 大 型 阀门 国产 化 起 到 了 积极 的 推动 作用 ， 
其 社会 .经 济 效益 不 可 估量 。 

ji NAS EES YARLA 

HARE BR, FEAL: PT BBE 
份 有 限 公司 .中 石化 洛阳 工程 有 限 公司 和 中 国 石油 
化 工 股份 有 限 公司 长 岭 分 公司 。 

项 目 介绍 ; 

波 油 加 氢 处 理 装置 高 压 临 所 Y 型 截止 mar 
是 中 国 石化 集团 公司 2011 年 立项 的 技术 开发 项 目 
(项 目 编号 : W11001) ,由 中 石化 洛阳 工程 有 限 公 
司 .中核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 ,中国 石油 化 
工 股份 有 限 公司 长 岭 分 公司 共同 完成 。 

酒 油 加 氧 处 理 装置 高 压 临 氨 Y LAW KE 
用 工 癌 为 :高 温 高 压 和 临 氢 及 硫化 氢 等 交 变 影响 的 
ESIM 

为 使 高 压 临 氧 Y 理 截 止 阅 能 够 在 上 述 恶劣 工 
况 下 可 靠 工作 ,实现 总 体 性 能 达到 国外 同类 引进 产 
品 技术 水 平 ,实现 以 国 代 进 的 目标 ,项 目 进行 了 阅 
门 整体 可 靠 性 技术 攻关 :四 建立 加 氧 阀门 技术 规 
范 ,确定 先进 的 技术 要 求 。@ 结 构 方面 采用 先进 创 
新 的 结构 设计 形式 。@ 和 铸件 质量 攻关 ,严格 控制 主 
体 零件 材料 的 质量 ,规定 了 硫 、 磷 含量 ,控制 非 金属 
夹杂 物 。@ 有 限 元 分 析 攻 关 , 对 阀门 重要 零件 进行 
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有 限 元 分 析 , 优化 产品 结构 , 提高 产品 性 能 。 
用 加 工 设备 攻关 ,提高 阀门 密封 性 能 。 

经 过 一 系列 的 攻关 研制 ,并 严格 按 API600、 
BS1873 „API598 ASME, NACE 等 国际 先进 标准 规 
范 进行 设计 制造. 检测 和 验收 的 渣 油 加 氧 处 理 装 
置 高 压 临 氨 Y QUA ,满足 了 加 氢 装 置 恶 劣 工 况 
的 工艺 要 求 ,鉴定 委员 会 一 致 认为 该 项 目 技术 水 平 
达到 国际 先进 水 平 ; 本 项 目 已 经 在 国内 多 套 加 氢 
装置 上 得 到 应 用 和 推广 。 

该 项 目 彻 底 改 变 渣 油 加 氧 处 理 装 置 高 压 临 氢 
Y 型 截止 阅 全 部 依赖 进口 的 局 面 ,做 到 该 类 阀门 自 
主 设计 制造、 安装 和 运行 ,并 解决 阀门 维修 备件 供 
应 和 技术 支持 比较 困难 的 问题 ， 实现 了 国家 制定 的 
以 国 代 进 的 目标 。 | 

六 项 目 可 以 节省 高 压 韶 门 的 采购 费用 约 45% 
以 上 ,缩短 高 压 阀门 采购 周期 约 50% 左 右 ,降低 业 
主 的 阀门 维护 周期 与 费用 ,经 济 效益 十 分 可 观 。 并 
且 可 以 有 效 打破 国外 厂家 在 该 领域 的 垄断 地 位 ,在 
加 氧 装置 高 端 阅 门 领域 形成 良好 的 市 场 竞争 局 面 ， 
从 而 推动 国内 加 氢 工 业 健康 快速 发 展 。 

十 、 雨 污水 泵 站 节能 关键 技术 研究 

”荣获 三 等 奖 , 完 成 单位 :江苏 大 学 、 宁 波 巨 神 制 
AWARE, 江苏 国 泉 泵 业 制 造 有 限 公司 .新 
界 泵 业 集团 股份 有 限 公 er 
有 限 公司 。 

项 目 介绍 : 

随 着 社会 经 济 高 速 发 展 , 雨 污水 泵 站 的 应 用 领 
域 越 来 越 广 。 在 市 政 ,污水 处 理 .环保 . 轻 工 .矿山 、 
造纸 水利、 化 工 等 行业 的 许多 工业 流程 .生活 污 
水 .工业 废水 等 的 排放 中 都 需要 输送 含有 纤维 状 巧 
浮 物 或 固体 颗粒 悬浮 物 液体 的 泵 站 。 随 着 我 国 构 
建 资源 节约 型 和 环境 友好 型 和 谐 社会 的 不 断 深入 ， 
对 新 一 代 高 效 节 能 产品 的 需求 量 也 将 不 断 上 升 ,所 
以 该 项 目 研 究 成 果 将 具有 更 加 广阔 的 应 用 前 景 。 
针对 现 有 南 污 水泵 站 效率 偏 低 、 易 堵塞 及 可 靠 性 不 
高 等 问题 ,该 项 目 在 以 下 几 个 方面 作 改 进 : 

在 理论 方面 :建立 了 雨 污水 泵 站 不 等 扬程 及 多 
工 况 点 水 力 设计 方法 ,并 完善 了 滑 移 系 数 的 计算 方 
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法 ;提出 以 泵 站 的 能 量 损失 最 小 为 目标 函数 ,以 叶 
轮 叶片 出 口 宽度 .叶片 进口 安放 角 和 出 口 安放 角 为 
设计 变量 的 优化 计算 方法 ;总 结 和 借鉴 了 螺旋 离心 
ABS . 固 液 两 相 流 泵 和 轴 流 泵 等 水 力 设计 资 
料 ,建立 了 螺旋 轴 流 泵 的 水 力 设计 方法 。 在 具体 产 
品 方面 :研制 出 国内 首 台 ( 套 ) 新 型 移动 泵 站 、 斜 拉 
式 泵 站 研制 、 大 型 潜水 排污 泵 站 研制 .移动 型 潜水 
电 泵 站 研制 、 移 动 螺旋 轴 流 泵 站 研制 、 自 带 切 刀 刃 
的 螺旋 离心 泵 站 及 带 流线型 刀 头 磨 碎 装 置 等 雨 汽 
KEW ,填补 了 此 类 产品 的 国内 空白 。 在 过 程控 制 
方面 ;研制 出 具有 独特 专利 技术 的 缓冲 室 中 的 空气 
外 部 加 讨 保 压 技术 ,温度 的 检测 ,空气 缓冲 室 ,轴承 
腔 体 进 水 的 检测 及 振动 信号 的 检测 装置 。 在 辅助 
设备 方面 :研制 出 自由 双 侧 翻拍 门 . 马 形 拍 门 .大 型 
液压 变速 浮 箱 拍 门 高 防护 等 级 的 电缆 接线 箱 及 电 
缆 干 式 出 线装 置 等 辅助 设备 。 在 安装 方面 :提出 了 
一 种 大 型 移动 型 泵 站 的 安装 方法 。 | 





该 项 目 所 研制 的 新 产品 具有 节能 环保 .无 堵塞 
性 能 好 ,使 用 寿命 长 .质量 轻 ,结构 合理 .运行 可 靠 、 
振动 小 .噪声 低 、 便 于 安装 与 维修 等 优点 ,同时 满足 
占 地 面积 小 、 开 泵 即 可 加 压 送水 的 条 件 ,可 应 用 在 
电力 ,冶金 .市政 排水 ,污水 处 理 .船坞 升降 水 位 , 煤 
迪 ,建材 和 化 工 等 行业 。 经 机 械 工 业 排 灌 机 械 产品 
质量 检测 中 心 ( 镇 江 ) 检 测 ,该 项 目 所 研制 的 产品 各 
项 性 能 参数 均 符合 国家 标准 ,部 分 产品 的 效率 超过 
国家 标准 5% ~ 10% ,达到 国内 人 Sc, Ee Je HE 
水 平 。 

十 一 .60 万 t/a 天 然 气 液化 项 目 超低温 阀门 

荣获 三 等 奖 ,完成 单位 :苏州 纽 威 阀门 股份 有 
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限 公司 国家 能 源 液化 天 然 气 技术 研发 中 心 和 山东 
泰安 昆仑 能 源 有 限 公司 。 
项目 介绍 ; 

根据 国家 能 源 局 加 快 推进 大 型 天 然 气 液化 技 
术 装 备 自主 化 的 精神 和 中 国 石油 天 然 气 股份 有 限 
公司 办 公会 议 纪 要 21 号 文件 的 要 求 ,决定 以 山东 
泰安 60 万 t/a 天然 气 液化 项 目 为 国产 化 依托 工程 ， 
从 而 逐步 推进 天 然 气 技术 装备 的 国产 化 。 

针对 LING 领域 用 超低温 阀门 使 用 特点 以 及 山 

东 泰 安 60 万 ta 天然气 液化 项 目 国产 化 具体 要 求 ， 
开展 了 超低温 球 阅 超低温 止 回 阀 和 超低温 截止 滴 
的 产品 研究 及 优化 ,解决 了 上 述 各 类 超低温 阀 种 在 
超低温 下 阀 座 内 漏 和 阀门 外 漏 不 稳定 ,异常 压力 泄 
压 不 可 靠 、 加 长 闹 杆 操作 稳定 性 人 不足 超低温 及 压 
力 共 辣 作用 下 的 党 体 变形 等 技术 难题 ,完成 了 上 述 
各 类 超低温 阙 种 结构 设计 优化 .生产 工艺 研究 和 性 
能 试验 验证 等 相关 人 钱 究 任务 ,实现 了 出 东 泰 安 60 
万 t/a 天 然 气 液化 项 目 中 指定 规格 的 超低温 球阀 、 
超低温 止 回 阀 和 超低温 截止 内 产品 的 国产 化 。 

该 项 目的 成 功 研 制 打破 了 国外 低温 立 门 的 垄 
断 , 实 现 了 国内 超低温 阅 门 的 首次 国产 化 ,多面 擎 
握 了 低温 阀门 的 设计 、 生 产 、 检 验 及 试验 技术 ,并 有 具 
备 天 然 气 液化 项 目 低温 阀门 的 配套 能 力 。 研 制 的 
产品 成 功 应 用 到 山东 泰安 LNG 项 目 ,取得 了 显著 
的 经 济 效 益 和 社会 效益 ,对 国家 液化 天 然 气 技术 的 
发 展 及 关键 设备 的 国产 化 进程 具有 重要 意义 。 

十 二 .ZWX(1 000 ~1 800) ABR AAR 

来 获 三 等 奖 ,完成 单位 :四 川 省 自贡 工业 条 有 
限 责任 公司 。 

项 目 介绍 : 

项 目 属于 2011 年 国家 创新 基金 指南 优先 支持 
的 通用 机 被 的 技术 闭 备 重点 支持 范畴 。ZWX 
(1 000 ~1 800) 大 型 蒸发 循环 泵 主要 用 于 制 盐 、 制 
碱 . 制 硝 、 氧 化 铝 ,造纸 废渣 回收 利用 以 及 烟 气 脱硫 
等 各 种 工业 生产 装置 中 , 属 不 可 和 缺少 的 关键 配套 设 
备 。 长 期 以 来 ,国内 市 场所 需 的 该 类 设备 主要 依赖 
进口 , 且 价 格 昂贵 维护 成 本 高 。 该 项 目的 实施 ,有 
助 于 取代 同类 产品 的 进口 和 扩大 出 口 创汇 。 
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主要 科技 内 容 : = 

(1) 水 力 模 型 设计 :项 目 在 引进 、 消 化 .吸收 的 
基础 上 ,采用 升力 法 模型 ,计算 流体 力学 理论 ,成 功 
地 开发 出 了 具有 自己 特点 的 水 力 模 型 ,并 经 过 CFD 
分 析 及 修正 ,提高 了 水 力 效率 。 

(2) 采 用 可 调式 叶片 结构 设计 ,扩大 了 高 效 区 
范围 ,能 更 好 地 适应 蒸发 负荷 的 波动 。 

(3) 悬 挂 式 循环 泵 的 热 补偿 技术 :该 项 目 在 国 
内 大 型 敬 发 装置 上 ,率先 使 用 了 悬挂 式 循环 泵 的 热 
补偿 技术 ,成 功 地 取消 了 燕 发 器 上 昂贵 的 波形 膨胀 
节 ,降低 了 成 本 ,提高 了 使 用 性 能 。 

“(4) 低 碳 不 锈 钢 与 高 碳 钢 的 对 焊 技术 :在 国内 
大 型 循环 泵 轴 上 ,率先 采用 了 低 碳 不 锈 钢 与 高 碳 钢 
的 对 焊 技术 ,兼顾 了 介质 端 耐 腐蚀 和 轴承 端 强度 、 
重度 高 的 要 求 。 

(5) 循 环 泵 采用 的 减速 箱 加 万 向 节 的 传动 方 
式 ,确保 了 循环 泵 运行 的 平稳 可 靠 。 

该 产品 技术 指标 :口径 1 000 ~ 1 800mm ,流量 
9 000 ~42 000m’/h ,扬程 1.5 ~ 8m, 20% [70% ; 综 
合 性 能 处 于 国内 同类 产品 的 领先 水 平 ; 达 产 后 形成 
年 产 200 台 ( 套 ) 大 型 燕 发 循环 泵 的 能 力 。 

该 产品 成 为 公司 的 主导 产品 ,公司 产品 的 技术 
含量 得 到 升级 ,2013 年 实现 销售 收入 7 180 万 元 、 
利润 662 万 元 ,使 公司 在 金融 危机 下 保持 了 经 济 的 
较 快 增长 。 同 时 ,带动 行业 技术 革新 以 及 科技 的 研 
发 ， 逐步 代替 进 口 产品 ,为 用 户 节约 大 量 购置 成 本 
和 维护 成 本 。 

该 项 目 产品 的 技术 处 于 国内 领先 水 平 ,引领 同 
行业 技术 发 展 趋势 和 潮流 ,从 而 进一步 提升 企业 的 
整体 竞争 力 ,进而 实现 公司 规模 化 、 集 约 化 和 高 新 
技术 化 的 发 展 ,成 为 国内 水 泵 行业 的 骨干 企业 , 带 
动 全 省 水 泵 制造 业 的 发 展 ,也 对 促进 国内 水 泵 制造 
业 的 发 展 起 到 积极 作用 。 

十 三 高 炉 冶 炼 喷 煤 球阀 研发 与 应 用 

荣获 三 等 奖 , 完 成 单位 :上 海 理工 大 学 IRA 
门 (集团 ) 有 限 公 司 。 

项 目 介绍 : 

在 校 企 联合 自主 研发 的 基础 上 ,引进 和 借鉴 国 
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外 先进 技术 ,并 与 国内 大 型 钢铁 企业 密切 合作 ,所 
研制 的 高 炉 冶 炼 专用 喷 霸 球阀 密封 可 靠 、 结 构 紧 
次 、 司 闭 轻 松 .经济 实 用 ,运行 和 使 用 寿命 提高 三 借 
左右 。 

项 目 关键 技术 和 主要 创新 点 : 

“(1) 首 次 在 高 炉 喷 煤 球阀 改进 设计 中 应 用 基于 
知识 库 的 智能 数 模 与 试验 耦合 分 析 方 法 ,通过 知识 
库 的 推理 分 析 , 指 导 优 化 搜索 方向 ,加 快 收敛 速度 ， 
获得 可 信赖 的 优化 解 , 使 喷 煤 球阀 关键 结构 和 工艺 
设计 更 趋 合理 。 通 过 模拟 喷 煤 球阀 在 实际 运行 启 
闭 力矩 条 件 下 ,以 不 增 大 球阀 结构 或 削弱 球体 强度 
为 前 提 , 合 理 改进 关键 结构 设计 参数 ,有 效 降低 局 
部 接触 应 变 , 并 在 阀门 出 口 端 采取 三 维 流线型 设 
计 ， 全 面 改善 了 高 速 介 质 对 密封 面 的 冲击 与 侵蚀 ， 
提高 了 球体 和 密封 等 关键 结 § 构 的 抗 冲击 和 抗 侵蚀 
性 能 ,并 大 大 延长 了 运行 和 使 用 寿命 。 





“(2) 国 内 首创 在 高 炉 冶 炼 专用 喷 煤 球 闪 中 应 用 
柔性 加 载 密 封 结构 设计 , 阀 座 具 有 浮动 补偿 作用 ， 
高 温 热 膨胀 被 弹簧 吸收 ,同时 应 用 表面 硬化 处 理工 
艺 改善 了 密封 面 硬度 和 耐 磨 、 耐 冲击 性 能 ,而 高 精 
度 研磨 工艺 和 检测 技术 的 应 用 ,大 大 提高 了 球体 精 
度 与 表面 质量 。 创 新 性 柔性 密封 结构 设计 与 表面 
硬化 处 理 及 先进 制造 和 检测 技术 相 结合 ,保证 了 阅 
门 在 高 温 下 不 发 生 涨 死 或 失灵 现象 ,进一步 提高 了 
设备 整体 运行 和 使 用 寿命 (国家 实用 新 型 专利 ， 
ZL2008201S746. 8.) a- 

经 上 海 市 质量 监督 检验 技术 研究 院 检测 ,各 项 


技术 性 能 指标 达到 标准 设计 要 求 , 当 前 已 投入 批量 
生产 并 逐步 替代 进口 产品 。2011 年 12 月 通过 项 目 
验收 ,该 项 技术 成 果 具 有 上 自主 创新 技术 ,提高 了 设 
备 的 可 靠 性 和 寿命 ,降低 了 系统 运行 成 本 30% ~ 
40% ,改善 了 冶炼 工艺 和 生产 效率 ,满足 了 冶金 行 
业 高 速 发 展 需 求 , 增 强 了 企业 在 国内 外 市 场 的 核心 
竞争 力 , 大 大 促进 了 行业 科技 进步 ,具有 极为 广阔 
的 推广 前 景 与 应 用 价值 ,其 综合 技术 处 于 国内 领先 
水 平 。 随 着 该 项 技术 成 果 的 逐步 推广 应 用 ,企业 近 
三 年 新 增 销售 额 4 365 万 元 ,取得 了 良好 的 社会 效 
益 与 经 济 效益 。 

十 四 、 a E ai 
与 装备 ， 

RR FK, RRM: 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 


项 目 介 绍 . | 

TA 25 E PEN EL IE 与 装 
备 采 用 液 环 泵 为 主机 ,利用 溶 媒 作为 液 环 泵 的 工作 
液 ,集成 了 气 液 分 离 ,排出 口 串 联 除 沫 和 高 分 子 膜 
分 离 尾气 回收 等 技术 ,提高 盗 媒 回收 率 , 项 目 成 果 
综合 技术 处 于 国际 先进 水 平 。 并 入 选 2010 年 国家 
鼓励 发 展 的 环保 产业 设备 目录 。 

当前 该 装置 已 大 量 应 用 于 化 工 和 制药 行业 ， 其 
中 乙酸 乙 酯 乙醇. 甲醇 .甲苯 等 回收 装置 在 技术 上 
已 十 分 成 熟 , 充 分 克服 了 传统 技术 的 缺点 。 距 可 以 
提高 回收 溶 媒 的 质量 和 减 小 溶 媒 消耗 ,又 可 以 降低 
电 耗 ,减少 污染 ,受到 了 用 户 的 一 致 好 评 , 并 获得 了 
用 户 的 重复 订单 。 产 品 填补 了 国内 技术 空白 ,具有 
广泛 的 适用 性 ,项目 设备 降低 了 化 工 和 制药 企业 的 
生产 成 本 ,保护 生态 环境 ,拥有 巨大 的 市 场 和 经 济 
潜力 ,市 场 前 景 非常 可 观 。. 

十 五 4MS50 - 31/23 -95 - BX 型 新 氧 压缩 机 
组 研制 

荣获 三 等 奖 ,完成 单位 :沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 .沈阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公 司 。 

项 目 介绍 : 

4M50 - 31/23 -95 - BX 而 新 氧 压 缩 机 是 国内 
自主 研制 的 首 套 200 万 Va 汽 柴 油 加 氢 装 置 核心 单 


产品 与 项 目 


元 ,压缩 机 采用 对 称 平衡 往复 式 , 四 列 二 级 压缩 , 气 
向 水 冷 . 压 力 循环 润滑 、 电 动机 驱动 ,各 列 气 红 水 平 
布置 并 分 布 在 曲轴 两 侧 ,具有 动 平衡 性 好 、 操 作 检 
修 方便 等 优点 ;对 于 气 、 水 、 油 、 压 力 、 混 度 , 设 有 指 
示 仪 表 和 自动 监控 仪表 装置 ,能 在 危险 工 况 下 发 出 
报警 信和 号 和 停机 联 锁 保护 ,并 设置 气体 超 压 安全 泄 
放 装 置 。 

.由 于 工艺 气体 中 氧气 体积 百 分 含 量 达 
92. 896 2% ,为 易 燃 易 爆 介质 ,考虑 安全 性 要 求 , 曲 
轴 箱 上 配置 了 防止 压力 迅速 升 高 的 防爆 赔 , 防 爆 峰 
具有 隔 焰 和 快速 关闭 功能 。 

压缩 机 工艺 气流 量 波动 范围 较 大 ,有 0%、 
50% 、100% 、89% 及 抽 气 量 3 230 ~ 3 550m°/h T 
M, Aa BURA TS RFP RAR RAR Bo 
节 立 组 回路 进行 气量 调节 。 并 且 压 缩 机 气量 在 
89% 工 况 与 100% 、 抽 气量 3 230 ~3 550m Wh TH 
频繁 切换 ,这 就 要 求 在 一 级 气 包 上 设置 的 余 际 痪 迅 
速 可 车 打开 和 关闭 ,对 余 际 阀 的 响应 速度 及 可 靠 性 
提出 了 更 高 要 求 ,而 传统 的 余 际 闹 密封 结构 为 线 密 
封 , 其 密封 面 为 锥 形 结构 ,进行 配 研 密封 时 费时 费 
力 , 也 达 不 到 密封 可 靠 性 要 求 ,而 且 还 需要 非常 大 
的 开启 印 荷 力 , 需要 的 印 荷 活塞 直径 将 达到 
500mm ,将 导致 摩擦 力 大 幅度 提高 ,使 得 运动 密封 
件 过 早 磨损 。 对 此 ,采用 了 新 型 的 余 了 路 阀 结构 ,将 
传统 的 线 密 封 改 为 面 密封 结构 ,其 密封 面 为 小 面积 
平面 ; 配 研 密封 可 以 轻松 实现 ,密封 性 能 可 靠 , 并 且 
大 大 降低 了 开启 锦 荷 力 , 印 荷 活塞 直径 只 需要 
180mm ,运动 密封 副 安 全 可 靠 寿命 高 。 

(1) 在 机 组 研制 过 程 中 ,采用 新 开发 的 整 机 优 
化 设计 软件 ,对 压缩 机 设计 方案 进行 了 优化 设计 ， 
满足 了 整 机 89% . 100% 等 5 A T na 

(2) 自主 研发 了 新 理 余 阶 竟 结构 ， 保证 了 压缩 
机 在 89% MEIRE 与 100% 负荷 工 况 切换 时 具有 
更 高 的 响应 速度 ,并 且 提 高 了 密封 性 能 和 使 用 寿 
命 ,节能 效果 显著 ;曲轴 箱 上 配置 了 防止 压力 迅速 
升 高 的 防爆 痊 , 具 有 隔 焰 和 快速 关闭 功能 ,进一步 
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提升 了 机 组 的 安全 性 。 

(3) 机 组 是 在 消化 .吸收 、 引进 技术 基础 上 和 进 _- 
步 提 高 技术 水 平 的 新 产品 ,具有 设计 先进 、 结 构 合 
理性 能 可 靠 、 噪 声 低 、 振 动 小 、 易 损 件 寿 命 长 等 特 
点 。 该 机 组 经 厂 内 新 产品 型 式 试验 .用 户 工业 运转 
试验 结果 证 明 ,各 项 技术 指标 满足 合同 要 求 。 

该 机 组 是 国内 自主 研制 的 首 套 200 万 ba 汽 
柴油 加 和 氧 装置 核心 单元 ,是 我 国 大 型 活塞 式 压 缩 
机 设计 制造 技术 的 重大 突破 ,其 主要 性 能 和 关键 
技术 指标 达到 了 国际 先进 水 平 。4M50 - 31/23 - 
95 - BX 型 新 氢 压 缩 机 可 替代 进口 产品 ,可 直接 降 


低 企 业 来 购 成 本 ,节约 国家 外 汇 ,并 且 进 口 压缩 机 


的 维护 费用 高 昂 ,压缩 机 的 国产 化 是 企业 的 理想 
六 、2BEY 系列 高 压 水 环 压 缩 机 

荣获 三 等 奖 , TOME KH BSR) A 
限 公司 。 

项 目 介 绍 : 

高 压 水 环 压 缩 机 是 一 _ 种 输送 和 压缩 气体 的 机 
械 容 积 式 压缩 机 ,属于 流体 机 械 领 域 。 

由 于 以 水 为 工作 液 ,水 环 压 缩 机 非常 适合 输送 
和 压缩 易 燃 易 爆 气体 ,具有 排 压 高 ` 气量 大 、 运 行 平 
稳 安全 可 靠 等 优点 。 广 泛 应 用 于 氯碱 化工. 石 
化 .煤矿 瓦斯 和 城市 煤气 等 行业 的 易 燃 易 爆 气体 的 
压缩 .和 输送、 回收 等 工艺 流程 。 当 前 国内 外 现 有 的 
水 环 压缩 机 虽 种 类 较 多 ,但 排 气 压力 普遍 较 低 , 仅 
达到 0. 3 ~ 0.4MPa ,气量 较 小 。 该 项 目 开 发 排 气 压 
力 0.6~0.8MPa 的 高 压 水 环 压 缩 机 , 抽 气 量 为 3 ~ 
100m3/min ,效率 为 50% ~55% 
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主要 创新 点 : ea 

(根据 压 缩 机 在 高 排出 压力 下 的 工作 机 理 ， 
建立 了 新 的 压缩 机 的 力学 模型 和 节能 型 结构 。 利 
用 优化 设计 理论 对 叶轮 .叶片 的 型 线 及 分 配 板 各 几 
何 角度 斥 才 进 行 了 优化 设计 ， | 
0. 6 ~0. 8MPa 时 有 和 较 高 的 气量 。 | 

(2) 采 用 双 级 结构 ,在 高 压 腔 与 低压 腔 之 间 用 
特殊 设计 的 中 间 壁 ,这 种 结构 使 压缩 机 的 轴 向 尺寸 
大 大 缩短 ,结构 紧凑 ,装配 维修 方便 ,并 对 其 密封 圈 
的 尺寸 和 成 分 进行 改进 ,采用 了 新 型 材料 ,用 压 盎 
机 自身 的 工作 液 密封 。 : 

(3 ) 排 压 端 采 用 和 柔 性 排 气 六 结构 ， 从 而 避免 了 
低压 时 出 现 过 压缩 现象 ,保证 排 气压 力 在 要 求 的 范 
围 内 ,保证 压缩 机 始终 工作 在 最 佳 效 率 点 上 。 

(4) 采 用 最 优 的 级 间 压 缩 比 及 合理 的 叶轮 线 速 
BE ,提高 了 效率 ,改进 了 高 压 级 叶轮 在 轴 上 的 爱国 
方式 ,其 更 加 牢固 可 靠 ,采用 和 集 装 式 机 械 密封 ,有 效 
保证 了 被 压缩 介质 的 完全 无 泄漏 ,提高 了 可 靠 性 。 

该 产品 通过 省 级 科技 成 果 鉴 定 , 获 得 国家 授权 
实用 新 型 专利 (专利 号 ZL201020577392.5) 。 

经 过 内 蒙古 君 正 化 工 、 陕 西北 元 化 工 、 新 疆 芭 
雄 能 源 、 成 都 华西 工业 气体 等 国内 上 百 家 公 司 应 用 
证 明 ,该 产品 性 能 稳定 、 效 率 高 ,完全 替代 进口 产 
品 。 该 项 目 技术 达到 国际 先进 水 平 ,为 我 国 化 工行 
业 快 速 发 展 做 出 了 积极 贡献 ,推动 了 压缩 机 行业 的 
科技 进步 ,对 提升 我 国 装备 制造 业 国际 竞争 力 具 有 
重要 意义 。 

十 七 高 效 节 能 复合 型 蒸发 式 冷 却 冷凝 装备 
技术 
荣获 三 等 奖 , 完 成 单位 :洛阳 隆 华 传 热 太 能 股 
份 有 限 公司 西安 交通 大 学 。 

项 目 介 绍 : 

高 效 节 能 复合 型 燕 发 式 冷却 冷凝 装备 技术 项 
目 被 中 国 氮肥 工业 协会 确定 为 氮肥 行业 成 熟 的 振 
兴 支 撑 技 术 , 被 工信部 列 为 17 个 重点 行业 清洁 生 
产 推 广 技术 ,被 中 国 机 械 工程 学 会 评 为 节能 及 绿 
色 工 业 科研 成 果 奖 ”, 被 国家 发 改 委 收入 国家 《 重 操 
节能 技术 推广 目录 》( 第 五 批 ) ,被 列 为 国家 科技 部 


重点 推广 节能 技术 ,被 中 国 石油 和 化 学 工业 联合 
会 ,中国 化 工 环保 协会 确定 为 环境 保护 .清洗 生产 
重点 支撑 技术 ,被 工信部 \ 水 利 部 、 全 国 节 水 办 列 人 
《国家 鼓励 的 工业 节 水 工艺 、 技 术 和 装备 目录 》( 第 
一 批 ) 。 

当前 ,我 国 工业 发 展 势头 强劲 ,但 在 能 源 和 水 
资源 消耗 方面 的 问题 相当 严重 。 据 不 完全 统计 , 当 
前 我 国 工业 万 元 产值 用 水 量 约 为 70t。 每 年 全 国 工 
业 用 水 量 达 1 400 亿 m ,其 中 换 热 设备 所 消耗 的 准 
AK 5 70% ~80% 。 

根据 国家 “十 二 五 ”规划 和 国务 院 节 能 减 排 
“十 二 五 ”规划 所 提出 的 要 求 ,针对 我 国 石油 .化工 、 
电力 、 治 金 、 制 冷 等 国民 经 济 支柱 产业 领域 中 换 执 


装备 在 节能 、 节 水 和 环境 保护 方面 存在 的 突出 问 . | 


题 ,公司 运用 自 有 技术 ,开发 了 高 效 节 能 复合 型 车 
发 式 冷却 ( 凝 ) 系列 装备 ,实现 换 热 设备 节 水 达 
50% 以 上 ,节约 水 泵 能 耗 60% 以 上 ,实现 对 国家 传 
统 支柱 行业 设备 的 换代 升级 。 通 过 项 目的 实施 和 
多 项 关键 技术 及 共性 技术 的 突破 来 推动 并 实现 其 
产业 化 ,促进 工业 传 热 领域 的 节能 降 耗 。 

主要 科技 内 容 ; 以 全 新 相 变 潜 热 换 热机 理 实现 
技术 突破 ,代替 传统 显 热 换 热 的 粗放 方式 。 研 制 系 
列 化 .模块 化 、 标准 化 可 灵活 配置 的 节能 、 高 效 系列 
一 体 机 换 热 设备 。 

该 产品 与 传统 的 水 冷 .空冷 换 热 方案 相 比 ,可 
节 水 40% ~70% 、 节 电 30% ~60% 。 产 品 经 多 家 
用 户 使 用 ;反映 良好 , 节 水 、 节 能 效果 明显 。 该 产品 
经 济 效益 和 社会 效益 显著 ,应 用 范围 广泛 。 

产品 经 合肥 通用 机 电 产 品 检测 院 检验 ,性 能 指 
标 符合 Q/LYLH -218 -2008《 复 合 型 (变频 ) RB 
式 冷却 ( 凝 ) 器 ) 标 准 和 设计 要 求 。 

冷却 ( 凝 ) 设 备 广泛 应 用 于 煤化 工 ,石油 化 工 、 
冶金 .电力 .制冷 等 行业 ,这 些 行业 对 冷却 ( 凝 ) 设 备 
的 需求 具体 主要 包括 两 个 方面 :一 方面 是 扩大 产 
能 .产业 整合 升级 等 新 增 固定 资产 投资 带 来 的 新 增 
设备 的 需求 ; 另 一 方面 是 受 国 家 节能 减 排 等 政策 推 
动 ,实施 节能 节 水 改造 ,进行 设备 更 新 的 需求 。 预 
计 到 20615 年 ROR AEA EBT Ss ey 


产品 与 项 目 


到 70% ,可 形成 年 节能 能 力 达 25 万 + 标准 煤 。 
十 八 \ 液 相 循环 油 东 
荣获 三 等 奖 ,完成 单位 :沈阳 工业 泵 制造 有 限 


项 目 介 绍 

中 石化 洛阳 工程 有 限 公 司 (LPEC ) FP AY 
油 液 相 循环 加 氧 技术 (SRH) 是 中 国 石化 -十 条 
E” 攻关 项 目 ,该 技术 取消 了 传统 加 氧 工艺 的 氢气 
WARR, RREA IMAS MARMAR AAT 
混合 器 等 高 压 设备 。 它 利用 液 相 循环 时 携 市 的 游 
解 氢 完成 加 氨 反 应 ,在 不 增加 运行 成 本 的 基础 上 
实现 油 品 质量 升级 。 该 技术 具有 催化 剂 利用 率 


”高 .高 压 设备 少 和 热量 损失 小 等 优点 ,与 传统 滴 流 
RIM ABA H, 可 降低 装置 能 耗 50% 以 上 。 该 


装置 中 最 关键 的 动 设备 之 一 就 是 循环 油泵 ,该 泵 
工作 温度 为 390 ~ ~ 420° ,条 进口 压力 10MPa , ZF 
有 两 种 选择 :一 是 采用 进口 屏蔽 泵 ,一 是 采用 国产 


“化 循环 油泵 。 而 进口 屏蔽 泵 效率 低 、 价 格 昂贵 产 


品 周期 售后 服务 ,配件 采购 均 受 制 于 人 ,不 利于 企 
业 又 好 又 快 的 发 展 ,而 国产 循环 油 京 则 克服 了 这 一 
系列 不 足 。 

主要 科技 内 容 : 

(1) 合 理 选 材 。 针 对 原料 柴油 含 腐 蚀 性 气体 硫 
化 氢 、 易 闪 燕 轻 烃 以 及 残留 固体 颗粒 等 特点 ,公司 
经 过 分 析 、 论 证 ,选用 满足 介质 使 用 条 件 并 符合 美 
国 ASME 标准 的 奥 氏 体 不 锈 钢材 料 。 

(2) 水 力 设 计 。 为 了 选择 优秀 ,高效 的 水 力 模 
型 ,公司 委托 兰州 理工 大 学 进行 了 优化 水 力 模型 
设计 。 

(3) Rit, BRAHE 10MPa, 最 高 温 
度 420C ,属于 高 温 高 压 状 态 运行 ,对 材料 .结构 要 
求 苛刻 。 第 一 ,在 轴 封 设计 上 采用 了 LPEC 专利 技 
术 ,确保 轴 封 运行 安全 ,无 泄漏 。 第 二 ,采用 了 适合 
产品 热 变形 结构 ,对 介质 所 含 部 分 固体 颗粒 采用 了 
过 流 部 件 抗 研磨 结构 设计 。 考 虑 到 驱动 电动 机 以 
及 管线 的 连接 ,对 安装 后 热 变形 位 移 方向 进行 了 限 
制 。 第 三 ,为 了 减少 焊接 过 程 中 可 能 引起 的 不 利 因 
Re Te PRO T Ree ea 
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口 管 路 直接 连接 到 泵 体 上 ,这 种 设计 能 抵御 数 税 于 
API610 所 规定 的 管道 力 。 > 

液 相 牧 环 油泵 的 研制 成 功 ,不 仅 为 沈阳 工业 泵 
制造 有 限 公 司 带 来 可 观 的 经 济 效 益 ,可 以 完全 取代 
进口 产品 ,节约 大 量 外 汇 和 实现 利税 ,甚至 实现 出 
口 ,同时 也 可 以 为 国内 炼油 企业 节约 成 本 。 

当前 国内 已 经 成 功 运 行 了 3 套装 置 , 液 相 循环 
油 友 全 部 达到 设计 要 求 , 生 产 出 升级 后 的 柴油 产 
品 ,柴油 指标 均 全 部 达到 设计 要 求 ,产品 质量 达到 
了 国 丈 标准 。 成 功 检验 了 该 工艺 流程 和 配套 的 动 
TRE RE 成熟 可靠。 今后 , 随 着 对 炼油 企业 油 


品 升 级 的 要 求 以 及 更 多 的 炼油 企业 更 新 装置 ,经 济 
实惠 .取代 进口 产品 的 液 相 循 环 油 泵 将 会 发 挥 更 大 
的 作用 。 3.3 
PPR AL AY OF HRI, ATERA H 
造 有 限 公 司 在 制造 方面 掌握 柴油 液 相 循环 加 氢 装 
置 用 泵 的 核心 技术 和 关键 工艺 ,提升 了 我 国 石化 
行业 用 泵 的 制造 水 平 , 培 养 了 一 批 优秀 的 专业 技 
术 人 才 , 为 石化 关键 设备 的 研发 商定 了 坚实 的 
基础 。 f oo 

[ 供稿 单位 :机 械 工业 信息 研究 院 技术 管理 研 
究 所 ] a 


2014 年 风机 行业 名 牌 产品 































1 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 

2 | 。 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 

3 ”| ”四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 

4 | 甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责任 
公司 

5 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股 
份 有 限 公司 

6 宁波 风机 有 限 公司 

7 | ”浙江 明 新 风机 有 限 公司 

8 威海 威力 风机 有 限 公司 

9 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公司 

10 | 湖北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 
公司 | 

il KEPARA AREA Bl 


(供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 ] 
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MCL. BCL, PCL 系列 离心 压缩 机 ，| 中 国名 牌 产 品 
DH 系列 离心 压缩 机 ,VK 系列 离心 压 
缩 机 ,MCO 系列 离心 压缩 机 







获奖 等 级 














| 辽宁 省 名 牌 产品 


























DM 系列 压缩 机 

水 泥 用 高 温 离心 通风 机 吉林 省 名 牌 产品 
离心 风机 甘肃 省 名 牌 产品 
鼓风机 、 通 风机 “ 江苏 省 名 牌 产品 
MFNo8D 循环 风机 宁波 市 名 牌 产 品 
MFIN6C 物料 输送 专用 风机 | 

轴 流 通风 机 浙江 省 名 牌 产品 
离心 鼓风机 山东 省 名 牌 产品 
离心 鼓风机 湖北 省 名 牌 产品 
离心 鼓风机 湖北 省 名 牌 产品 
罗 茨 鼓风机 湖南 省 名 牌 产品 


产品 与 项 目 
2014 年 风机 行业 获奖 项 目 





































































沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 | 。 百 万 吨 级 乙烯 装置 用 3MCL1506 丙烯 制 | 第 十 届 辽 宁 省 优秀 新 产品 一 
公司 | 冷 压缩 机 组 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | ”核电 站 用 HPL500 -150 eee | 第 十 届 辽 宁 省 优秀 新 产品 二 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 | SVK224( 25) NKS71/3.2 + CE1402( 尾 ) | 第 十 届 辽 宁 省 优秀 新 产品 二 
Ai 多 籼 组 装 式 压缩 机 组 | 等 奖 | 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 SVK32 - 55 多 高 速 轴 齿 轮 增 速 型 离心 第 十 届 辽 宁 省 优秀 新 产品 三 
公司 压缩 机 组 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | ”4DGTS -8 高 压 锅炉 给 水 泵 第 十 届 辽 宁 省 优秀 新 产品 三 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | 1 000MW 核电 机 组 核 二 级 泵 组 关键 技 | 中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 一 
术 及 装备 研制 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | ”大 型 煤 基 甲 醇 制 烯烃 装置 用 离心 压缩 | 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 
| 机 组 等 奖 | 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 沈 鼓 集团 核 和 国产 化 研发 生产 基地 建设 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 









中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
辽宁 省 科技 进步 奖 二 等 奖 


4M50 -31/23 ~95BX 型 新 氧 压缩 机 组 
大 型 PTA 装置 用 离心 压缩 机 研制 


沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
























沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 “| 。 大 型 甲醇 制 烽 烃 装 置 用 离心 压缩 机 研制 ”| ”这 宁 省 科技 进步 奖 二 等 奖 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 | ”基于 系统 工程 的 产品 综合 设计 理论 与 | 辽宁 省 科技 进步 奖 二 等 奖 
公司 | 方法 及 应 用 | | 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 “| 大 型 LNG 装置 用 离心 压缩 机 组 沈阳 市 科技 振兴 奖 












沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 


公司 


大 型 空 分 装置 用 全 新 单 负 外 置 冷却 等 
温 型 离心 压缩 组 


沈阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 















沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | ”连续 重 整 装置 28 级 离心 压缩 机 组 沈阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | ”大 型 硝酸 装置 用 四 合 一 压缩 机 组 沈阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 “| 。 百 万 千瓦 机 组 核电 站 核 二 级 余热 排出 泵 “| ”沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | 百 万 千 丽 超 超 临 界 燃 煤 机 组 全 容量 凝 | ”沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 









SAKA 和 | 
AATRE PB By FYE ZK VB FR 








沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 





沈阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 













沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 | 60 万 + 甲醇 制 烯烃 装置 用 (MTO) 产 品 | ”国家 重点 新 产品 
公司 气压 缩 机 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | ”大 型 LNG 装置 用 离心 压缩 机 ”国家 重点 新 产品 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 中 石化 科技 进步 奖 一 等 奖 


百 万 吨 乙 烯 装置 用 丙烯 压缩 机 
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,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 | 
| ”西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公司 


23 


25 


26 


27 


28 . 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


43 


”西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公司 


西安 陕 喜 动力 股份 有 限 公司 
西安 陕 喜 动力 股份 有 限 公司 


西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公司 
南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 


百 万 吨 乙 烯 压缩 机 机 这 的 焊接 工艺 
大 型 能 量 回收 机 组 的 钢 结构 基础 整体 
棍 装 技术 研究 及 其 应 用 


一 种 数控 铣削 轴 流 压缩 机 叶片 过 切 问 
题 的 加 工 前 判定 方法 


一 种 耐 高 污染 电 液 伺服 闹 的 驱动 装置 ， 
一 种 炼 铁 高 炉 与 烧结 能 量 回 收 联合 发 


电机 组 


陕 蓄 陕 化 气体 项 目 系统 关键 技术 研究 


MA 
制 棒 驱 动机 构 冷 却 风机 模块 的 研发 及 产 


AP1000 .CAP1400 型 一 体 化 堆 


业 化 项 目 


南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 


南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 
南通 大 通宝 富 风机 有 限 公司 


江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股 | 


HARAT 

江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股 
份 有 限 公司 

浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 


| RRR AAR OAL 


公司 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 
公司 | | 

山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 
公司 


” 威海 威力 风机 有 限 公司 


湖北 省 风机 三 有 限 公司 


潮 北 双 剑 鼓风机 股份 有 限 公司 

佛山 市 南海 九 洲 普 惠 包 机 有 
限 公 司 

重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 责 
任 会 司 

重庆 通用 工业 (集团 ) APR 
任 公司 


CED an SLI | 


风机 
核 安全 级 调节 阀 
RAB BS R 
JE15000 - 5 -5.6 新 型 高 效 离 心 压 缩 机 


特殊 气体 用 多 级 离心 鼓风机 


A ERMA 
“了 型 单 级 高 速 离心 鼓风机 


高 效 耐 魔 环保 TZJST - 300 KAEKA 
B 型 单 级 高 速 离心 鼓风机 
木料 输送 专用 离心 鼓风机 


AS 系列 静 叶 可 调 脱硫 增 压轴 流 研究 与 
开发 


高 效 大 流量 制 氧 离心 鼓风机 的 研制 
新 型 高 效 节能 型 轴 流 式 风 机 


弱 风 区 焰 瓦 级 风电 叶片 


风电 叶片 CGI93/2. OMW 





[供稿 单位 :中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 ] 


AD 


(2) 
”奖励 名 称 


| 第 十 六 届 中 国 专利 优秀 奖 


陕西 省 科学 技术 奖 
西安 市 科技 进步 奖 


西安 市 科技 进步 奖 
西安 市 科技 进步 奖 


西安 市 科技 进步 奖 
科技 成 果 转 化 项 目 
江苏 省 高 新 技术 产品 


江苏 省 高 新 技术 产品 


江苏 省 高 新 技术 产品 


江苏 省 高 新 技术 产品 


江苏 省 高 新 技术 产品 


”上虞 区 科技 奖 


山东 省 机 械 工 业 科技 进步 奖 二 


等 奖 


济南 市 科技 进步 奖 三 等 奖 


章 丘 市 科学 技术 进步 奖 一 等 奖 


文登 市 科学 技术 奖 
随州 市 科技 进步 奖 


随州 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
广东 省 高 新 技术 产品 


”重庆 市 重点 新 产品 


国家 重点 新 产品 


产品 与 项 目 
















































































































































序号 产品 主要 特点 。 主要 应 用 领域 
1 | 沈阳 鼓风机 集 | 双 级 静 叶 可 调 | 风机 的 可 调 范围 广 ,高 效 区 宽 , 风 机 的 全 | ”火电 机 组 锅炉 引 风机 、 
| 团 股份 有 限 公司 。 | 轴 流 风机 | EAR 86% 增 压 风机 
2 | 四 平 鼓风机 股 | 脱硫 增 压 风机 | BRN AER 冶金 .电力 
份 有 限 公司 | 
3 | 西安 陕 鼓动 力 | 5000m 以 上 高 | “不 消耗 任何 燃料 ,同时 回收 能 量 相当 于 高 | ”冶金 企业 高 炉 煤 气管 
股份 有 限 公司 。 | 炉 用 能 量 回 收 | 炉 鼓 风 所 需 能 量 的 30% ;替代 减 压 闪 组 高 精 | 道中 用 于 回收 高 炉 煤气 
装置 | 度 顶 压 控制 ;提高 煤气 品质 ;无 污染 , 低 噪声 | 所 具有 的 热能 及 压力 能 ， 
| 驱动 发 电机 发 电 
4 | 西安 陕 鼓动 力 | KRAER | ， 该 技术 充分 回收 二 次 蒸汽 的 余热 ,通过 消 | ”污水 处 理 、 化 工 .食品 、 
股份 有 限 公司 “| 耗 少量 的 高 品位 电能 提高 低 品位 二 次 蒸汽 | 制药 和 发 酵 、 制 酒 、 制 奶 、 
| 的 热能 ,以 实现 二 次 蒸汽 的 循环 利用 。 它 可 | 制 盐 以 及 油田 采油 行业 
“| 以 有效 所 高 重 化 工 企业 高 波 废 水 ( 孩 ) 处 理 
| 过 程 的 能 源 利用 效率 , 提高 劳动 生产 率 ,在 
| 系统 节能 及 改善 环境 方面 起 到 不 可 答 代 的 
| 作用 ,将 使 高 浓 废水 ( 液 ) 燕 发 结晶 处 理 综合 
能 耗 大 大 下 降 , 促 进 整 个 废水 污染 行业 节能 
减 排 目标 的 顺利 实现 
5 | 西安 交大 流体 | 脱 道 专用 对 旋 | ， 该 产品 叶轮 一 次 模压 成 型 ,效率 较 前 大 有 | ”隧道 施工 
压缩 国家 工程 中 | 通风 机 提高 ,运行 蝇 声 <7548 
心 威 阳 风 机 厂 | | 
6 | 西安 交大 流体 eal .该 产品 吸收 国外 风机 优点 ,结合 产品 降 噪 | ”隧道 
压缩 国家 工程 中 | 风机 优势 ,对 长 .大 隧道 施工 通风 效果 明显 好 转 
Ly GBA VEL | he a | 
7 | 西安 交大 流体 | 矿 用 防爆 对 旋 | 该 产品 叶轮 一 次 模压 成 型 ,选用 新 材质 ，| ”煤矿 通风 
压缩 国家 工程 中 | 局 部 通风 机 具有 抗 静电 .老化 .防腐 等 优势 
心 威 阳 风 机 厂 : | | 
8 | 西安 交大 流体 | 动车 高 速 电机 | ”该 产品 代替 日 本 进口 风机 ,已 在 北 车 集团 | ”机 车 电机 冷却 
压缩 国家 工程 中 | 冷却 风机 。 “| 机 车 大 量 使 用 ,工艺 完全 按照 日 本 旋 压 完成 | 
心 咸阳 风机 三 
9 | 石家庄 市 风机 | GY6 - 51、GY5 | 高 强度 耐 麻 叶 轮 ,高 效 . 工 况 范围 宽 ,稳定 | ”锅炉 送 引 风机 排 尘 通 
厂 有 限 责任 公司 “| -51 锅炉 离心 通 、| 性 好 ,噪声 低 风 系 统 





引 风 机 


中 国 通用 机 械 工业 年 监 2015 


244 


| “企业 名 称 


有 限 公司 


上 海 鼓风机 厂 
有 限 公司 


南通 大 通宝 富 


| 风机 有 限 公司 


江苏 金 通 灵 流 


| 体 机 械 科 技 股份 
| 有 限 公司 ， 


百事 德 机 械 ( 江 
苏 ) 有 限 公 司 


百事 德 机 械 ( 江 
苏 ) 有 限 公司 


宁波 风机 有 限 


公司 


浙江 明 新 风机 
有 限 公司 


浙江 明 新 风机 


有 限 公司 


SAF37.5 -2.4 - 
| 1 PAF21. 1 -12 5 -2 
电站 动 叶 可 调 轴 


流风 机 
RAF38. 5 -22.4 
-1 电站 动 叶 可 调 


脱硫 增 压 轴 流 
风机 


离心 通风 机 ( 压 


力 系数 为 0.5 和 
0.6 的 系列 产品 ) 


通风 机 


产品 主要 特点 


风机 在 运行 中 液压 动 叶 可 调 ,性 能 范围 宽 


广 , 最 高 效率 高 ,高 效率 区 域 大 , 变 工 况 效率 
变化 小 ,平均 运行 效率 高 , 调 峰 工 况 时 节能 


效果 明显 ,技术 经 济 性 好 。 噪 声 低 , 达到 环 


保 要 求 


适应 脱硫 工艺 要 求 的 大 流量 系数 、 低 压力 
系数 的 新 叶 型 ,效率 高 ,适应 性 广 ;改进 了 大 
型 风机 节能 环保 要 求 的 主 关键 零 部 配套 件 ， 
提升 了 各 工 况 下 风机 的 运行 效率 ,降低 风机 
耗 电量 


“风机 为 后 向 圆 弧 或 后 向 直板 ,压力 系数 为 
0.5 和 0.6, 风 机 有 曲线 比较 平坦 ,性 能 稳定 、 
效率 达到 二 级 能 效 


| 不 带 前 缀 为 一 般 通风 换 气 离心 通风 机 、Y 
为 锅炉 引 风 机 、G 为 锅炉 通风 机 、M 为 煤 粉 
| 吹风 机 、W 为 高 温 气 体 输送 风机 。F 式 传动 


“| 为 叶轮 装 在 风机 主轴 中 间 , 主轴 一 端 装 联 轴 


罗 茨 风机 
空气 悬浮 离心 
鼓风机 
C200 - 1. 7/6 多 
级 离心 鼓风机 


烟叶 烘 烤 风机 
系列 


冷却 用 轴 流 风 


机 系列 


- 器 ,电机 动力 通过 联 轴 器 传递 至 风机 主轴 ;F 
` 式 传动 方式 为 带 进 气 箱 结构 


BK 第 三 代 高 效 | 


容积 效率 > 80% ,流量 误差 <3% , 整 机 使 
用 寿命 >10 年 


半 永 久 性 ,100% 无 油 系统 ,无 振动 , 低 品 


| 声 , 免 维 护 ,流量 、 压 力 调节 范围 广 | 


效率 高 ,能 耗 低 ,噪声 低 ,运行 平稳 ,振动 
小 ,调节 轻便 灵活 ,维护 检修 拆 装 方便 ,使 用 


| 寿命 长 ,设备 成 套 性 高 


叶片 可 以 自由 调节 ,安装 和 调节 方便 ; 风 


. | 简 采 用 单 边 喇叭 口 和 直角 法 兰 设计 ,避免 了 


缩 口 现象 ,减少 了 风机 进出 口 的 阻力 ,达到 
了 节约 能 源 的 效果 ,而且 还 从 改变 轮 载 结构 
及 叶 型 角度 出 发 对 风机 重新 进行 了 设计 


导 风 简 采 用 一 次 旋 压 或 液压 成 型 ,外 形 美 
观 , 并 与 其 他 部 件 均 先 可 以 进行 喷 塑 . 热 浸 
锌 涂 装 等 表面 处 理 , 具 有 很 好 的 防腐 作用 ; 
从 改变 轮 载 结构 及 叶 型 角度 出 发 对 风机 重 
新 进行 设计 ,叶轮 采用 铝 合 金 高 压铸 造成 
型 ,具有 良好 的 导 流 作用 ;叶片 还 具有 了 耐 高 
温 、 耐 腐蚀 性 等 特点 





主要 应 用 领域 


“大 型 火电 析 组 


大 型 火电 机 组 脱硫 


装置 


电力 .冶金 .化 工行 业 


冶金 .建材 .电力 .石化 
行业 


污水 处 理气 力 输送 、 
电力 .制药 ,煤炭 等 行业 


污水 处 理 .气力 输送 等 


行业 


污水 处 理 厂 专用 鼓 
风机 


烟草 烘 烤 加 工 、 中 药材 
烘 干 加 工 , 木 材 烘 干 加 工 
及 香菇 等 其 他 农作物 烘 
干 加 工 等 


冷库 工程 .空调 工程 及 
LIRA MERA E 
药 设 备 .电力 设备 .通风 
制冷 设备 .空冷 器 ,冷却 
塔 . 热 泵 机 组 冷却 装置 设 
备 等 


产品 与 项 目 


( 续 ) 


变压器 用 风机 |，. 导 风 简 采用 一 次 旋 压 或 液压 成 型 ,外 形 美 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


20 


浙江 明 新 风机 
有 限 公司 


浙江 金盾 风机 
股份 有 限 公司 


浙江 亿 利 达 风 
机 股份 有 限 公司 


山东 省 章 丘 鼓 
风机 股份 有 限 


公司 


山东 省 章 丘 鼓 
风机 股份 有 限 


公司 


山东 宏 烨 环境 
科技 有 限 公司 

威海 威力 风机 
有 限 公司 


BX FE re, SE BF SE 
尔 风 机 股份 有 限 


系列 


地 铁 隧 道 轴 流 
风机 


SYD355 ~ 900、 
SYT9 -7 ~ 30 - 
20. SYQ560 ~ 1400 
风机 


离心 鼓风机 


ZG - BOX 新 型 
集 装 式 罗 茨 风机 
机 组 


节能 型 屋顶 


木料 输送 专用 | 


离心 鼓风机 


JZL -GD ~ 6.3 


轴 流 风机 


观 ,并 与 其 他 部 件 均 先进 行 争 锌 处 理 , 上 其 有 
很 好 的 防腐 作用 ;从 改变 轮 载 结构 及 叶 型 角 
度 出 发 对 风机 重新 进行 了 设计 ,具有 展 好 的 
导 流 作用 


高 效 节 能 ; 防 喘 振作 用 显著 ; 耐 高 温 性 能 优 


| 良 ;智能 控制 ; 排 热风 机 的 叶片 材料 采用 


ZL114A, 具 有 强度 高 等 优点 ,确保 间歇 性 运转 
的 安全 可 靠 , 叶 型 经 过 全 新 优化 模拟 设计 并 
经 试验 证 明 整 机 效率 可 提高 2 ~4 个 百分点 


风机 采用 前 向 多 翼 叶 轮 ,叶片 窗 而 向 前 弯 
昌 ,数量 较 多 风机 结构 简单 美 观 加 工 方便 ， 
使 用 维护 便捷 ,风量 使 用 范围 广 ,与 其 他 风 
机 相 比 , 同 压力 、 同 转速 时 稳定 和 噪声 低 , 适 


合 大 流量 ,中 等 压力 应 用 


该 风机 采用 CFD 软件 优化 设计 蜗 这 .叶轮 
型 线 ,降低 了 进 气 阻力 和 噪声 ,提高 了 工作 效 


| 率 ; 设 计 开 发 了 双 油 室 飞溅 式 润滑 系统 和 大 


面积 散热 铝 合金 油箱 ,可 有 效 降低 油 温 , 轴 承 


| 润滑 良好 ,提高 了 轴承 的 使 用 寿命 ;开发 具有 


自主 知识 产权 的 风机 监控 系统 ,具有 自动 校 
验 . 工 作 状态 实时 监测 、 防 晓 振 控制 等 功能 ， 
可 根据 实际 工 况 自 动 调节 风机 风量 ,降低 了 
能 量 损 耗 。 与 国内 同类 型 多 级 离心 风机 相 
比 ,节能 6.6% ,节省 材料 费 2 100kg 

风机 机 组 的 启 停 、 保 护 .运行 情况 显示 A 
EP SD) REA SP HES BM, BR 
作 .运行 .维护 十 分 方便 ;采用 多 项 新 技术 ， 


使 风机 的 运行 操作 、 维 护 不 仅 可 在 音 外 完 
| 成 ,同时 省 去 了 畦 内 维护 空间 , 减 小 了 外 形 
| 尺寸 ,而 且 降低 了 噪声 ;新 颖 的 设计 ,使 机 组 


安装 MIE THM .维护 十 分 方便 ;可 根据 用 
户 需要 ,配置 PLC 控制 系统 、 变 频 调 速 、 压 
J ,温度 等 传感器 ,实现 系统 的 智能 化 控制 


全 钻 制 , 质 轻 驱动 力 小 ,结构 紧凑 体积 小 


重量 轻 .路 径 风 损失 小 ,能 效 比 高 


减轻 叶轮 重量 ,提高 叶轮 抗 磨 性 ,节省 5% 
的 耗 电量 


”能效 等 级 达到 二 级 ,属于 节能 惠 民 工程 ， 


”电器 设备 .电力 局 . 核 
电站 、 变 压 器 厂 、 大 中 型 
变压器 的 冷却 系统 等 


HOR Bee 


柜 式 中 央 空 调 组 合式 
SAB SHARMA 
他 暖和 通 空 调 净化 通风 设 
备 的 配套 产品 


污水 处 理 、 电 力 、 石 化 、 
铸造 ,核电 等 行业 “ 


污水 处 理 行业 


工业 厂房 的 送 排 风 与 


木料 生产 


中 国 和 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


| ”威海 克 莱 特 非 
| 尔 风机 股份 有 限 


28 


29 


30 





企业 名 称 





公司 


BL MS Fe SESE 
尔 风 机 股份 有 限 


公司 


湖北 省 风机 厂 | 


ARAR 


湖北 双 剑 鼓 风 


“| 机 股份 有 限 公司 


31 


32 


33 


34 


35 


30 
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大 事 记 





2014 年 中 国 通 用 机 械 行业 大 事 记 


1 月 


5 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 ( 简称 沈 
鼓 ) 为 中 石化 湖北 化 肥 分 公司 提供 的 20 万 Va 合 
成 气 制 乙 二 醇 项 目 循环 气压 缩 机 ( 国家 级 工业 示范 
工程 ) 在 用 户 现场 试车 成 功 。 

6 日 潮 北 省 团委 书记 张 桂 华 到 湖北 省 风机 
厂 有 限 公 司 参观 指导 工作 ,公司 董事 长 熊 俊杰 ,总 
经 理 助理 周涛 出 席 接待 。 张 书记 一 行 参观 了 公司 
车 间 ,听取 了 能 俊杰 董事 长 对 公司 发 展 情况 的 介 
绍 , 并 对 该 公司 给 予 了 很 大 肯定 。 

9 日 ”由 湖北 省 科技 厅 组 织 的 “湖北 省 风机 厂 
有 限 公司 两 项 成 果 鉴 定 会 "在 武汉 召开 。 参 加 鉴定 
的 两 项 成 果 是 :磁悬浮 高 速 三 元 流离 心 鼓风机 和 分 
段 吸 入 式 抽 真 空 离心 鼓风机 。 鉴 定 委员 会 专家 审 
阅 了 该 公司 提交 的 两 项 产品 的 相关 材料 , 一致 认 
为 ;分 段 吸 入 式 抽 真 空 离心 鼓风机 整体 技术 处 于 国 
际 先进 水 平 ,磁悬浮 高 速 三 元 流离 心 鼓风机 整体 技 
术 处 于 国内 领先 水 平 。 

x “湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 董事 长 能 俊杰 被 
广 水 市 授予 第 二 届 “ 十 大 经 济 人 物 "荣誉 称号 。 

11 日 “ 济 柴 成 都 压缩 机 厂 自主 研发 的 50MPa 
高 速 高 压 大 排 量 压缩 机 组 完成 负荷 试验 ,测定 最 高 
排 气压 力 51MPa, 主机 振动 值 ~3mm/s( 国家 标准 
值 18mm/s) , 曲 声 等 各 项 性 能 参数 达到 设计 技术 要 
求 , 机 组 运行 平稳 。 这 标志 着 济 柴 成 都 压缩 机 厂 为 
油气 田 实施 注 气 采油 提高 采 收 率 迈 出 了 坚实 的 
一 步 。 

14 日 ”吉林 省 四 平市 铁 东 区 区 长 郭志 勇 在 相 
关 局 领导 的 陪同 下 到 四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 进 
行 春节 走访 慰问 ,感谢 企业 一 年 来 为 铁 东 区 经 济 发 


展 做 出 的 贡献 。 总 经 理 贺 双 君 向 郭 区 长 一 行 介绍 
了 公司 生产 经 营 情况 ,公司 常务 副 总 经 理 焦 书 平 、 
副 总 经 理 毕 世 平 和 综合 办 副 主任 卢 洪 忱 参加 了 
接待 。 | 

14 一 16 日 ”中 国 通 用 机 械 工业 协会 风机 分 会 
(简称 风机 分 会 ) 第 一 届 技 术 发 展 工作 委员 会 第 三 
次 会 议 在 深圳 召开 ,有 26 个 委员 单位 的 35 名 代表 
到 会 。 会 上 ,技术 发 展 工作 委员 会 主任 委员 WH 
集团 总 工程 师 王 学 军 做 了 题 为 “科技 创新 ,引领 风 
机 行业 稳步 发 展 "的 工作 报告 ,提出 了 2014 年 工作 
计划 。 沈 鼓 集 团 . 陕 西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 ( 简 
称 陕 鼓 ) .上海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 等 8 家 单位 进行 
了 技术 交流 。 风 机 分 会 秘书 长 陈 凤 义 总 结 了 风机 
分 会 技术 发 展 工作 委员 会 2013 年 的 工作 情况 ,并 
对 2014 的 工作 提出 了 希望 。 

17 日 “吉林 省 四 平市 政协 副 主席 孙 立 忠 到 四 
平 鼓风机 股份 有 限 公司 就 项 目 开发 .招商 引资 问题 
与 公司 董事 长 迟 世 杰 . 总 经 理 贺 双 君 进行 了 沟通 和 
交流 。 公 司 副 总 经 理 毕 世 平 、 副 总 经 理 娄 长 海 . 工 
会 主席 李 长 山 、 综 合 办 主任 姜 凤 成 、 副 主任 卢 洪 以 
参加 了 接待 。 

0A 山东 省 章 丘 鼓 风机 股份 有 限 公司 ( 简 
称 山 东 章 鼓 ) 被 济南 市 经 信 委 认证 为 济南 市 智慧 工 
业 示范 企业 。 

月 内 ” 沈 鼓 集团 与 神华 宁 煤 集团 签署 了 10 万 
m/h 空 分 装置 首 台 国产 化 压缩 机 组 合同 ,成 为 继 
西门 子 . 曼 透 平 之 后 ,世界 上 少数 几 个 能 够 研制 10 
F m/h 空 分 设备 压缩 机 的 企业 。 


2 月 


7 日 沈 鼓 集团 召开 2014 HBR ES 
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中 国 通用 机 械 工业 年 监 2015 


第 一 届 五 次 职工 代表 大 会 ,确定 了 沈 辟 集团 2014 © 


年 经 营 方针 和 主要 经 济 技术 指标 。 


动 会 。 | 
16A 沈 鼓 集团 首次 在 伊朗 成 功 举 办 了 大 型 
“中 国 制造 "推介 会 ,这 是 国内 通用 机 械 行业 首次 丰 
海外 (伊朗 市 场 ) 组 织 的 大 型 推介 会 。 
26 日 “中国 机 械 工业 联合 会 和 中 海 油 惠州 炼 
化 分 公司 在 沈 鼓 集团 召开 “120 万 va 乙烯 装置 用 
乙烯 压缩 机 组 国产 化 专家 论证 会 ”"。 | 
28 日 “宝钢 湛江 钢铁 有 限 公 司 与 陕 鼓动 力 股 
份 有 限 公司 正式 签订 了 宝钢 湛江 钢铁 工程 050m 
高 炉 国产 化 首 台 ( 套 ) 鼓 风机 组 成 套 设 备 合同 。 访 
项 目的 签约 标志 着 国产 首 台 ( 套 )5 000m? 级 高 炉 
鼓 风 系统 从 研发 阶段 进入 了 正式 实施 阶段 ,更 标志 
着 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 已 经 具备 了 5 000m 以 
上 大 型 高 炉 鼓 风机 的 研发 制造 能 力 。 | 


3 月 


1 日 ”在 “ 章 丘 市 工业 经 济 及 信息 化 工作 会 
” 议 " 上 ,山东 章 鼓 被 章 丘 市 委 . 市 政府 授予 “2013 年 
度 工业 经 济 十 大 龙头 企业 ”“2013 年 度 最 佳 效益 企 
业 ”“2013 年 度 科技 创新 优秀 企业 ” 荣誉 称号 ,公司 
董事 长 方 润 刚 被 授予 “2013 年 度 优秀 企业 家 ”荣誉 
称号 。 

6 日 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 与 北京 能 源 
集团 公司 签订 了 “锡林郭勒 盟 东 乌 旗 褐 煤 提 质 项 目 
空 分 装置 成 套 设备 设计 、 供 货 和 服务 ”合同 。 合 同 
约定 ,由 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 向 内 蒙古 京 能 锡 
林 煤 化 有 限 责任 公司 提供 2 套 制 氧 能 力 为 9 万 mv/ 
h 的 空 分 设备 和 上 套 后 备 系统 的 空 分 装置 成 套 设备 
的 设计 、 供 货 和 服务 。 合 同 金额 为 5. 42 亿 元 。 

这 一 特大 型 空 分 设备 合同 项 目 吸引 了 国内 外 5 
家 著名 的 空 分 设备 制造 商 参与 竞争 , 杭 氧 依靠 过 硬 
的 技术 水 平 、 较 高 的 性 价 比 ,周到 的 服务 和 良好 的 
信誉 ,得 到 了 用 户 的 认可 。 

13 日 首 套 国产 化 8 万 m/h 等 级 空 分 装置 
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9 日 沈 鼓 集团 召开 ERP 优化 升级 项 目 启 


配套 的 离心 压缩 机 在 陕 或 动力 试车 成 功 。 这 是 陕 


鼓动 力 继 自主 研发 制造 6 万 m /h 等 级 空 分 装置 配 


“ 套 压 缩 机 组 后 ,国产 化 大 型 离心 空 压 机 组 研制 的 又 
一 次 突破 ,推进 了 重大 装备 国产 化 的 进程 ,为 实现 


国产 化 自主 生产 8 万 m/h 等 级 空 分 设备 配套 离心 
压缩 机 组 ,打破 国外 垄断 迈 出 了 一 大 步 。 

26 日 “中 国 机 械 工 业 联 合 会 四 届 一 次 会 员 
大 会 暨 全 国 机 械 工业 劳动 模范 表彰 大 会 "在 北京 京 
西 宾馆 召开 。 会 上 , 沈 鼓 集团 定子 车 间 荣获 “全 国 
机 械 工 业 先 进 集体 ” ,四平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 副 
总 经 理 毕 世 平 沈 鼓 集团 副 总 经 理 兼 总 工程 师 张 盘 
及 结构 车 间 焊 工 李 喜 涛 荣获 “全 国 机 械 工业 劳动 模 

月 内 ” 沈 鼓 集 团 荣 获 首 届 “ 辽 宁 工 业 大 奖 ”。 


4 月 


10 日 上 海 核 工程 设计 研究 院 ( 简 称 上 海 核 
工 院 ) 与 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 和 上 上 钻 专 用 风 
机 有 限 公司 联 合 研发 的 “CAP1400 控制 棒 驱 动机 构 
冷却 风机 样机 ?科技 成 果 鉴 定 会 召开 。 鉴 定 会 由 中 
国 核能 行业 协会 组 织 并 主持 ,鉴定 委员 由 叶 奇 莱 、 
MPR EES SME ERE. LK TB 
副 院 长 顾 国 兴 , 副 ATAMRLESM TAKE 
会 议 。 

鉴定 委员 会 听取 了 技术 研究 报告 ,审阅 了 研制 
单位 的 鉴定 文件 和 相关 资料 ,并 且 在 现场 见证 了 工 
程 样机 的 气动 性 能 试验 和 高 温 运 转 试验 。 经 鉴定 
委员 会 充分 讨论 ,一 致 同意 该 成 果 通 过 鉴定 ,并 认 
为 该 成 果 属国 内 领先 , 达到 国际 先进 水 平 ,具有 良 
好 的 社会 效益 .经济 效益 和 推广 应 用 价值 。 该 风机 
依据 非 能 动 核 电站 的 实际 应 用 需求 ,结合 了 研制 双 
方 的 核电 工程 经 验 ,实现 了 CAP1400 控制 棒 驱 动 
机 构 冷 却 风机 样机 的 国产 化 研制 ,填补 了 国内 在 该 
技术 领域 的 空白 。 

18 日 ”沈阳 鼓风机 研究 所 组 织 的 第 七 届 《 风 
机 技术 》 杂 志 编 委 会 二 次 会 议 在 桂林 召开 ,来 自 风 
机 企业 、 大 专 院 校 .工程 公司 .配套 企业 的 编 委 和 专 


家 其 47, 大 出 席 了 会 议 。 

218 中共 中 央 政 治 局 常委 、 中 央 书记 处 书 
E E 看 望 了 生产 一 线 员工 和 
劳模 代表 。 和 省 长 陈政高 陪同 

湖 平 公司 转子 车 间 是 沈 鼓 集团 核心 部 件 的 生 
产 车 间 。 刘 云 山 来 到 转子 车 间 ,听取 了 集团 董事 
长 .党 委 书 记 苏 永 强 关于 企业 创新 发 展 . 生 产 经 营 
情况 的 汇报 ,对 沈 鼓 集团 近年 来 取得 的 重大 技术 装 
备 国产 化 成 果 给 予 了 充分 肯定 。 

刘云山 还 听 歌 了 苏 永 强 关于 企业 开展 党 的 群 
众 路 线 教 育 实践 活动 .企业 党 建 . 思 想 政治 工作 及 
企业 文化 建设 的 情况 汇报 。 | 

在 听取 企业 生产 经 营 人 情况 汇报 后 ,刘云山 指 
出 ,工业 是 国民 经 济 的 基石 ,企业 是 经 济 发 展 的 主 
体 ,要 以 全 面 深化 改革 为 动力 ,创新 体制 机 制 ,实现 
转型 升级 ,切实 增强 企业 发 展 的 活力 和 竞争 力 。 要 
以 教育 实践 活动 为 契机 , 抓 党 建 . 改 作风, 更 好 地 发 
挥 党 组 织 的 战斗 堡垒 作用 和 党 员 干 部 的 先锋 模范 
作用 ,不断 开创 企业 改革 发 展 新 局 面 。 | 

23 日 沈 鼓 集团 董事 长 苏 永 强 被 沈阳 市 企业 
家 协会 .企业 联合 会 授予 "沈阳 市 杰出 企业 家 ”荣誉 
称号 ,并 当选 沈阳 市 企业 家 协会 .企业 联 合 会 名 党 
会 长 。 


25 日 ”四 川 省 科学 技术 厅 组 织 专家 对 四 川 金 
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块 式 自 动 化 工厂 成 套装 备 " 项 目 进行 成 果 鉴 定 。 鉴 
定 会 遵照 科技 成 果 鉴 定 要 求 ,成 立 了 由 7 位 专家 共 
同 组 成 的 鉴定 委员 会 ,西南 石油 大 学 教授 梁 政 任 鉴 
定 会 的 主任 委员 ,四川 省 机 械 工程 设计 院 高 级 工程 
上 师 王 承 院 为 副 主任 委员 。 

鉴定 委员 会 听取 了 研制 工作 总 缩 和 技术 总 结 
报告 ,审阅 TA aia lial 给 子 该 项 目 极 
高 的 评价 。 \ 

26 H 风机 分 会 在 山东 省 Wt TH IEEE 
理事 会 第 四 次 会 议 , 有 30 个 理事 单位 的 43 名 代表 
到 会 。 会 上 ,风机 分 会 理事 长 . 沈 鼓 集团 董事 长 苏 
永 强 作 了 题 为 “坚持 科技 创新 ,引领 风机 行业 稳步 


大 事 记 


发 展 " 的 工作 报告 ,全 面 总 结 了 风机 分 会 2013 年 的 
工作 .风机 行业 2013 年 经 济 运 行情 况 和 自主 创新 
取得 的 显著 成 果 , 提 出 了 2014—2015 年 工作 计划 ; 
秘书 长 陈 凤 义 介绍 了 风机 分 会 “2014 第 七 届 中 
国际 流体 机 械 展 览 会 "工作 计划 和 招展 工作 进展 情 
况 ,同时 介绍 了 风机 行业 “十 三 五 ”发 展 规划 编制 工 
作 方 案 , 提 出 了 规划 的 编写 内 容 和 完成 时 间 。 

太 ”中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 六 
五 次 理事 会 在 山东 省 淄博 市 召开 。 中 国 通用 机 械 
工业 协会 名 誉 会 长 隋 永 滨 、 国 家 能 源 局 能 源 节 约 与 
科技 装备 司 副 司 长 黄酮 .中国 通用 机 械 工业 协会 执 
行 副 会 长 兼 秘书 长 张 雨 豹 应邀 出 席 会 议 。 压 缩 机 
分 会 李晓峰 理事 长 主持 会 议 , 来 自理 事 长 单位 、 理 
事 单位 及 部 分 会 员 单位 的 代表 50 余人 参加 了 会 
议 。 会 议 就 2013 年 国内 压缩 机 行业 发 展 情况 进行 
了 总 结 分 析 ; 通 报 了 “2014 第 七 届 中 国 (上 海 ) 国际 
流体 机 械 展 览 会 "压缩 机 馆 的 招展 情况 ;分 析 了 压 
缩 机 分 会 2013 年 年 报 和 2014 年 第 一 季度 季报 ; 汇 
报 了 压缩 机 分 会 网 站 运行 情况 和 会 刊 《压缩 机 世 
界 》 的 编辑 出 版 情况 。 


s 月 


17 日 “第 三 届 中 国 工 业 大 奖 表彰 大 会 ”在 人 
民 大 会 堂 隆重 举行 。 第 十 届 全 国政 协 副 主席 徐 匡 
迪 出 席 表 彰 大 会 。 中 国 工 业 大 奖 审定 委员 会 主任 、 
中 国 工 业经 济 联合 会 会 长 李 妆 中 讲 语 。 中 国 工 业 
大 奖 审定 委员 会 副 主 任 . 中 国 工 业 大 奖 工作 委员 会 
主任 .中国 工 业经 济 联合 会 执行 副 会 长 王 秦 平 主持 
会 议 。 中 国 工业 经 济 联合 会 执行 副 会 长 路 光华 宣 
读 了 《关于 第 三 届 中 国 工 业 大 奖 的 表彰 决定 》。 来 
自 23 个 省 区 市 ,12 个 行业 的 41 家 企业 和 24 个 项 
目 荣 获 表彰 。 海 尔 集 团 公 司 .神华 集团 有 限 责任 公 
司 及 陕西 延长 石油 (集团 ) 有 限 责任 公司 代表 第 三 
届 中 国 工业 大 奖 获奖 单位 发 言 , 亭 通 集团 有 限 公司 
和 风神 轮胎 股份 有 限 公 司 分 别 代 表 第 三 届 中 国 工 
业 大 奖 表彰 奖 及 提名 奖 获 奖 单位 发 言 。 

22 日 ”由 工业 和 信息 化 部 指导 .中国 工业 经 
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济 联合 会 支持 .中 国 工业 报社 主办 的 “2013 年 度 中 
国 工业 企业 品牌 竞争 力 评价 活动 ”中 , 沈 鼓 集团 被 
评 为 “中 国 工 业 企 业 品 牌 竞争 力 2013 ER AIA 
各 | ; . : eos 
2770 受 国 家 能 源 局 委托 ,中 国 机 械 工 业 联 
合 会 在 江苏 靖江 组 织 召 开 了 由 上 海 核 工 院 与 江苏 
海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 联合 研发 的 “CAP1400 化 容 
补水 泵 样机 ”鉴定 会 及 “CAP1400 a 
机 ”设计 方案 评审 会 | 
”CAP1400 Pe MEER 

CAP1400 起 动 给 水 有 泵 样机 设计 方案 通过 评审 ,实现 
了 重大 专项 核电 泵 、 阀 相关 科研 课题 关键 节点 目 
标 ,标志 着 三 代 非 能 动 核电 泵 类 设备 国产 化 能 力 的 
进一步 提升 ,为 CAP1400 示范 工程 提供 了 支撑 ,对 
核电 设计 自 主 化 、 设备 国产 化 起 到 ETER 
作用 。 

28 日 在 北京 召开 的 “中 国 机 械 工 业 百 强 企 
业 、 中 国 汽车 工业 三 十 强 企 业 信息 发 布 嗓 十 年 发 展 
回顾 ”大 会 上 , 沈 鼓 集团 荣获 “中 国 机 械 工 业 百 强 企 
业 ”, 苏 永 强 董事 长 应 邀 在 会 上 做 了 题 为 "十 年 铸就 
大 国 重 器 ”的 报告 。 

AW 沈 鼓 集团 董事 长 党委 书记 苏 永 强 登 上 
人 民 大 会 堂 领 奖 台 , 接 受 了 第 三 届 中 国 工业 大 奖 表 
彰 大 会 授予 沈 鼓 集团 的 “中 国 工 业 大 奖 "奖牌 ,奖杯 
和 证 书 。 沈 鼓 集 团 是 通用 装备 制造 业 唯 一 获 此 殊 
荣 的 企业 。 


6 月 


UA 世界 第 一 大 水 泥 集团 拉 法 基 高 级 副 总 
BK DARK GIG FARR RRO TEP RE 
风机 等 产品 方面 的 长 期 战略 合作 。 拉 法 基 在 全 球 
64 个 国家 拥有 260 多 家 工厂 ,业务 领域 涉及 水 泥 、 
AAR. BRA AK ZG 系列 罗 葡 鼓风机 已 
经 成 功 销售 到 拉 法 基 的 部 分 工厂 ， Bi 
欧洲 品牌 罗 茨 鼓风机 。 

18 日 ” 沈 鼓 集团 荣获 2013 年 度 全 国 “ 安 康 
杯 " 竞 赛 优胜 单位 。 
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19 日 ” 沈 鼓 集团 与 中 石油 管道 公司 和 上 海 电 
机 三联 合 研 制 的 油气 管道 输 油 泵 机 组 国产 化 项 目 
产品 样机 顺利 通过 出 厂 验收 。 

“ 26 日 由 国家 能 源 局 .中 国 通用 机 械 工业 协 
会 阀门 分 会 联合 组 织 的 超 超 临界 火电 机 组 关键 设 
备 国 产 化 阶段 验收 总 结 会 在 华电 句 容 电厂 召开 。 
中 电 建 集 团 上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 作为 华电 
句 容 电厂 的 主要 电站 辅 机 装备 供应 商 , 其 自主 研发 
AE ee ee a 
eae ee 

在 国内 已 经 投 过 及 在 建 的 近 百 台 百 万 干 页 火 
电机 组 中 ,机 组 配套 的 锅炉 给 水 泵 芯 包 全 部 依赖 于 
进口 。 对 于 电厂 而 言 ,进口 百 万 千瓦 火电 机 组 锅炉 
给 水 泵 价格 昂贵 、 交 货 周期 长 .售后 服务 不 及 时 ,在 
很 大 程度 上 制约 了 我 国电 力 事 业 的 快速 发 展 。 
.上海 电力 覆 造 总 厂 有 限 公 司 自 1977 年 开始 人 研 
发 调 速 型 锅炉 给 水 泵 组 设备 , 自 2009 年 1 月 开始 ， 
立项 启动 百 万 千瓦 超 超 临 界 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 
国产 化 自主 研制 ,完成 了 技术 准备 方案 论证 \ 模 型 
研制 结构 设计 、 材 料 确定 \ 设 计 输 出 、 样 机 生产 与 
测试 等 重大 技术 攻关 工作 。 | 


3 日 ”湖北 省 委 农 办 副 主任 陈 宽 宏 、 处 长 程 正 
志 , 徐 建 军 等 一 行 领导 到 潮 北 省 风机 厂 有 限 公司 考 
察 指导 工作 。 人 参观 期 间 , 公 司 刘 书 鹏 总 经 理 汇报 了 
公司 积极 推进 企业 壮大 发 展 的 措施 , 陈 副 主任 对 公 
司 取 得 的 成 绩 和 产品 创新 工作 给 予 了 肯定 。 

17 日 ”由 压缩 机 分 会 .全 国 压缩 机 标准 化 技 
术 委 员 会 .气体 净化 设备 分 会 及 《通用 机 械 》 杂 志 社 
共同 主办 ,上 海 雷诺 尔 科技 股份 有 限 公司 承办 的 
“2014 压缩 机 节能 技术 交流 会 暨 压 缩 机 行业 新 标 

宣 贯 培训 会 "在 上 海 召 开 。 相 关 政 府 部 门 领导 、 
协会 领导 、 行业 专家 、 压缩 机 制造 企业 的 高 层 管理 
AR ,技术 人 员 、 各 大 用 户 、 设 计 院 及 产品 采购 商 等 
共 180 人 参加 会 议 。 行 业 的 9 名 专家 就 “一般 用 轿 
定式 往复 活塞 空气 压缩 机 一般 用 喷 油 螺杆 空气 压 


缩 机 \ 石 油 及 天 然 气 工业 用 往复 压缩 机 等 19 项 新 
标准 进行 了 宜 贯 培训 。 中 国 通用 机 械 工业 协会 副 
秘书 长 兼 压缩 机 分 会 秘书 长 钱 家 祥 向 与 会 者 介绍 
了 通用 机 械 行业 总 体 节 能 情况 。 

25 日 PRA PR SMR A PR a) (A 
下 简称 中 核 科技 ) 自主 研发 .设计 、 制 造 的 DN800 


核 二 级 主 蒸汽 隔离 阀 顺 利通 过 中 国 机 械 工 业 联 合 


会 组 织 的 样机 鉴定 。 这 意味 着 中 核 科 技 已 全 面 掌 
握 核 二 级 主 蒸汽 隔离 阀 设 计 、 制 造 、 检 测 和 功能 试 
验 技术 ,具备 了 自主 研发 制造 主 蒸汽 隔离 阀 能 力 ， 
可 以 进行 批量 化 生产 。 此 举 实现 了 我 国 核电 阀门 
国产 化 的 重大 突破 ,为 我 国 核电 设备 制造 完全 国产 
化 创造 了 有 利 条 件 。 

DN800 核 二 级 主 蒸汽 隔离 阀 的 顺利 研制 ,确保 
本 各 项 参数 满足 现 有 压 水 堆 核电 站 以 及 三 代 核 电 
技术 主 蒸汽 隔离 阅 的 要 求 。 其 中 ,样机 抗震 试验 结 
朱 达 到 同类 大 型 阀门 研制 技术 的 世界 先进 水 平 。 


8 月 


4 日 一 场 由 国家 能 源 局 组 织 的 成 果 鉴 定 会 
在 上 海 鼓风机 三 有限 公司 进行 , 叶 其 药 院 士 EE 
明 院士 等 业内 专家 对 国家 科技 重大 专项 高 温 气 冷 
堆 核 电站 的 心脏 装备 一 主 氮 风机 工程 样机 进行 
评审 并 最 终 通过 鉴定 。 与 会 专家 们 一 致 认定 世界 
台 套 大 功率 电磁 轴承 主 挝 风机 工程 样机 研制 成 
功 , 并 认为 这 是 我 国 在 核能 先进 核心 装备 技术 上 的 
重大 突破 。 
国家 能 源 局 核电 司 司 长 刘 宝 华表 示 ,该 成 果 对 
于 我 国 自主 创新 的 高 温 气 冷 堆 示范 电站 建设 具有 
重大 意义 。 该 工程 样机 由 清华 大 学 核能 与 新 能 源 
技术 研究 院 负 责 总 体 技术 并 提供 电磁 轴承 ,同时 负 
责 整 机 调试 及 试验 ,佳木斯 电机 股份 有 限 公司 负责 电 
动机 ,上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 负责 叶轮 及 整 机 总 装 和 
试验 平台 ,中 核能 源 公 司 负责 项 目 管理 和 质量 保证 工 
作 。 它 的 研制 成 功 是 先进 核能 技术 协同 创新 的 重大 
成 果 。 | 
21 日 在 长 春 召 开 的 “全 国 机 械 工业 文化 建 


大 事 记 


设 蜂 机 械 政 研 会 30 年 成 果 展 示 会 "上 , 沈 鼓 集团 荣 
获 2011 一 2013 年 度 “ 全 国 机 械 行业 文明 单位 ”"“ 全 
pueda 沈 敦 集 团 党 

常务 副 书 记 邓 长 辉 荣获 “全 国 机 械 行业 十 大 企业 
lot 

23 日 a TB I 
头 市 新 爱 科 风 机 制造 有 限 责 任 公司 现场 调研 ,了 解 
中 小 型 企业 改革 创新 机 制 的 问题 。 

月 内 Wesel“ Se HE” FR PRA 
宣传 部 、 国 家 人 力 资 源 和 社会 保障 部 、 科 技 部 授予 
的 “全 国 杰出 专业 技术 人 才 先 进 集体 "称号 。 

月 内 山东 宏 烽 环境 科技 有 限 公司 被 山东 省 
工 信 厅 认定 为 " 出 东 省 节能 环保 示范 企业 o 


9 月 


2 日 沈 鼓 集团 与 中 国 海洋 石油 总 公司 惠州 
炼 化 有 限 责 任 会 司 共同 主办 的 ”120 万 Va LRR 
解 装 置 三 机 组 签约 仪式 EWR EAU O 2 
报告 厅 举 行 。 惠 州 炼 化 二 期 项 目 乙 烯 裂 解 装 置 三 
机 组 ,其 中 100 万 a 乙 烽 装置 按照 120 Fi t/a Z 
烯 制造 能 力 设计 ,是 目前 国内 最 大 的 乙烯 三 机 成 套 
国产 化 项 目 。 此 次 签约 ,标志 着 我 国 在 大 型 乙烯 领 
域 装备 能 力 牙 上 了 新 高 度 。 

2 一 3 日” 沈 鼓 集 团 代 表 团 亮相 “中 国 国际 液化 
天 然 气 大 会 ”, 充 分 利用 这 一 亚太 地 区 最 大 的 LNG 展 
示 与 交流 平台 ,为 抢占 液化 天 然 气 市 场 做 准备 。 

3 日 由 济南 市 科技 局 组 织 的 鉴定 委员 会 对 
山东 章 鼓 自主 研发 的 “ZW 型 三 叶 罗 茨 鼓风机 ”大 
型 焊接 离心 鼓风机 ”2ZR 型 旋转 供 料 器 (旋转 阀 )” 
3 项 新 产品 进行 成 果 鉴 定 。 上 鉴定 委员 会 认为 ,3 项 
产品 采用 具有 自主 知识 产权 的 新 技术 ,提出 并 优化 
了 多 种 产品 结构 设计 ,使 产品 效率 更 高 ,性 能 更 好 。 
3 项 成 果 的 主要 技术 性 能 指标 达到 了 同类 产品 的 
国际 先进 水 平 。 

11 日 ”湖北 省 委 常 委 、 统 战 部 部 长 张岱 梨 到 
湖北 省 风机 三 有 限 公 司 考察 指导 工作 ,并 参观 了 各 
车 间 生 产 情 况 。 张 部 长 对 该 公司 开启 地 铁 行 业 新 
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领域 表示 大 力 肯 和 定 , 并 鼓励 公司 不 断 创新 ,继续 进 
取 , 将 日 年 产业 发 展 壮大 。 

“ 16 日 日 本 国 株式 会 社 吉 川 公司 吉川 社 长 、 
小 岛 雄 大 、 刘 宇 一 行 3 人 到 山东 章 鼓 拜访 ,与 山东 
章 歌 气力 输送 公司 签署 了 其 在 国内 代理 吉川 公司 
的 圆 盘 给 料 机 的 代理 协议 ,并 向 其 颁发 了 山 盘 给 料 
机 中 国 总 代理 授权 证 明 书 。 

26 日 ”山东 章 鼓 与 拉 法 基 ( 北京) 建材 技术 服 
务 有 限 公司 正式 签署 了 面 同 LAFARGE 全 球 水 泥 
E a a eR 
合作 协议 。 

月 内 沈 鼓 集团 提供 的 国内 首 台 中 石油 山东 
泰安 60 万 t/a 天 然 气 液化 LENC) 制冷 机 组 开车 成 
功 , 产 出 大 批量 合格 产品 。 这 一 成 果 填 补 了 国内 空 
日 ,使 沈 或 集团 跻身 具有 研制 高 端 LNG 冷 剂 离心 
压缩 机 组 成 套 能 力 的 企业 行列 。 

月 内 ”由 上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公 司 独立 开 
发 ,拥有 自主 知识 产权 的 第 三 代 核 电站 常规 岛 给 水 
FREE (SEN2101 ) 膝 获 中 华人 民 共 和 国 科学 技术 部 \ 环 
境 保护 部 商务 部 .国家 质量 监督 检验 检疫 总 局 4 部 
委 联 合 颁发 的 “2014 年 度 国家 重点 新 产品 证 书 o 


10 月 


10 日 湖北 省 副 省 长 曹 广 晶 到 湖北 省 风机 厂 
有 限 公司 考察 指导 工作 。 总 经 理 刘 书 鹏 接待 并 介 
绍 了 公司 生产 经 营 情况 及 产品 创新 情况 , 曹 副 省 长 
参观 了 和 车间、 试车 控制 中 心 等 ,对 公司 取得 的 成 绩 
和 产品 创新 工作 给 予 了 肯定 。 

14 日 第 六 届 国 际 压缩 机 、 风 机 高 峰 论坛 于 
“2014 第 七 届 中 国 ( 上 海 ) 国际 流体 机 械 展 览 会 期 
间 在 上 海 艾 福 敦 酒店 人 召开。 本 次 论坛 由 中 国 通用 
机 械 工业 协会 主办 , 中国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 
分 会 .中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 《通用 机 
械 》 杂 志 社 .通用 机 械 网 联合 承办 ,以 “活力 通 机 , 绿 
色 智 造 "为 主题 ,来 自 国内 外 知名 压缩 机 、 风 机 制造 
企业 ,石油 .化工 \ 治 金 、 电 力 、 煤 化 工 等 用 户 单位 ， 
设计 院 、 工 程 公司 及 大 专 院 校 等 科研 院 所 的 专家 


254 


200 余人 参加 。 

15—17 日 “2014 第 七 届 中 国 ( 上 海 ) 国际 流 
体 机 械 展览 会 ”在 上 海 世博 展览 馆 成 功 举 办 。 压 及 
机 行业 近 30 家 企业 特 装 亮相 ,更 好 地 展示 压缩 机 
行业 新 技术 新 产品 。 

”展会 期 间 , 柳 工 (柳州 ) 压缩 机 有 限 公 司 举办 了 

“新 产品 发 布 会 ”, 国 家 能 源 局 能 源 节约 与 科技 司 副 

司 长 黄 酷 ,中 国 机 械 工 业 联 合 会 特别 顾问 、 中 国 通 
用 机 械 工 业 协 会 名 誉 会 长 隋 永 滨 , 沈 鼓 集团 董事 
长 .中 国 通用 机 械 工业 协会 会 长 苏 永 强 和 中 国 通用 
机 械 工 业 协 会 执行 副 会 长 兼 秘书 长 张 雨 豹 杂 临 现 
场 ,给 予 了 发 布 会 极 大 地 文 持 和 关注 。 

月 内 ”山东 宏 烨 环境 科技 有 限 公司 被 山东 省 
建设 厅 批 准 为 “建筑 业 机 PERL 级 安装 
资质 "企业 。 


uR 


11 日 ” 沈 鼓 集团 总 经 理 孔 跃 龙 代表 集团 领导 班 
子 亲 切 接见 参加 第 十 届 “ 振 兴 杯 ”焊工 决赛 凯旋 归来 
的 沈 鼓 集团 青年 选手 -一 容器 公司 苏 凯 、 孙 文治 及 结 
EXER RITT RERE. FEAA, A 
集团 选手 在 全 国 102 名 焊工 高 手 云 集 的 赛场 上 脱 新 而 
出 : 苏 凯 荣获 全 国 亚军 , 刘 耻 臣 、 孙 文浩 分 别 获 得 全 国 
第 六 名 和 第 十 五 名 ,取得 了 历史 性 的 突破 。 

太 ”中 海 油 惠 州 炼 化 100 万 t/a 乙烯 及 炼油 改 
扩建 工程 项 目 启动 会 在 沈 鼓 集团 召开 。 - 

20H ” 章 丘 市 科技 局 组 织 鉴 定 委员 会 对 山东 
BR" YZ 型 氧化 铝 工 艺 渣 浆 泵 "产品 进行 了 成 果 鉴 
定 。 鉴 定 委 员 会 认为 ,该 产品 的 主要 技术 性 能 指标 
达到 了 国内 同类 产品 的 领先 水 平 。 | 

21 日 ”在 上 海 鼓风机 三 有 限 公司 试车 车 间 ， 
主 氨 风 机 工程 样机 500 小 时 热 态 满 功率 耐久 性 试 
验 取得 成 功 。 在 此 次 试验 中 ,各 项 性 能 指标 完全 满 
足 了 国家 科技 重大 专项 20 万 kW 高 温 气 冷 堆 核电 
站 示范 工程 的 技术 要 求 , 标 志 着 世界 首 套 大 功率 主 
氨 风 机 工程 样机 的 研制 成 功 。 

26—27 日 ” 沈 鼓 集团 分 别 与 神华 宁 煤 、 伊 素 


新 疆 成 功 签订 了 70 万 + 乙烯 项 目 .200 万 + 煤 制 油 
项 目的 重要 合同 ,进一步 巩固 了 国内 优势 项 目 市 场 
的 地 位 。 

1A 中 国航 空 工业 空气 动力 研究 院 2. 4m 
连续 式 跨 声速 风 洞 建设 项 目 签约 仪式 在 沈 鼓 集 团 
举行 。 该 项 目 是 目前 亚洲 最 大 .具有 国际 先进 水 平 
的 大 型 空气 动力 研究 设施 ,建成 后 将 大 幅 提高 我 国 
风 洞 试验 水 平 及 动力 研究 水 平 ,为 我 国 未 来 先进 的 
军民 用 航空 型 号 研制 提供 必要 的 技术 支撑 。 

月 内 沈 鼓 集团 齿轮 公司 研制 成 功 填补 国内 
空白 的 单 级 悬臂 高 压 比 组 装 式 喜 风机。 


12 月 


8 日 国家 能 源 局 委托 中 国 机 械 工业 联合 会 
和 中 国 石油 天 然 气 集团 公司 组 织 的 “20MW 级 高 速 
直 联 变频 调 速 电 驱 压缩 机 组 新 产品 芭 工 业 性 应 用 
鉴定 会 "在 西安 召开 。 中 国 石油 西 气 东 输 管道 公司 
与 沈 玖 集团 .上 电 集 团 、 哈 电 公 司 `. 上 广电 (集团 ) K 
信和 电力 等 共同 研制 的 20MW 级 高 速 直 联 变频 调 速 电 
号 压缩 机 组 ,通过 了 国家 级 技术 鉴定 。 该 机 组 具有 自 
主 知 识 产 权 \ 填 补 了 国内 空白 ,主要 技术 指标 达到 国外 
同类 产品 先进 水 平 , 部 分 指标 居 国 际 领 先 水 平 ,是 我 国 
民族 工业 在 高 端 装 备 制造 领域 里 程 碑 式 的 突破 。 

10 日 由 中 国 工业 报社 主办 的 “2013 中 国 工 
业 行 业 排头 兵 企 业 "评选 活动 揭晓 , 沈 鼓 集团 再 次 
荣获 排头 兵 企业 称号 ,并 被 评 为 “ 风机、 风扇 制造 ” 
行业 第 一 名 。 

uA 由 济南 市 经 济 和 信息 化 委员 会 组 织 的 
鉴 乍 委员 会 ,对 山东 章 鼓 承担 的 山东 省 技术 创新 项 
目 “铸造 结构 多 级 离心 鼓风机 "进行 了 验收 。 鉴 定 
委员 会 一 致 认为 ,该 产品 主要 技术 性 能 达到 了 同类 
产品 的 国内 先进 水 平 。 

12 日 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公 
司 举办 了 "磁悬浮 单 极 高 速 鼓风机 产品 推荐 会 ” ,中 
国 通用 机 械 工业 协会 名 誉 会 长 隋 永 滨 、 副 秘书 长 兼 
风机 分 会 秘书 长 陈 凤 义 、 副 秘书 长 兼 压缩 机 分 会 秘 


大 事 记 


书 长 钱 家 祥 应 邀 参加 了 推荐 会 并 参观 考察 了 江苏 
金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公 司 。 该 公司 与 
SKF 集团 旗下 的 法 国 2M 公司 合作 开发 的 首 台 
(E) BBR RRM Adee BRK 
后 ,在 金 通 灵 公司 完成 整 机 试车 。 试 车 显现 设备 运 
行 平稳 ,综合 效率 达到 设计 要 求 ,效率 较 齿 轮 传动 式 
单 级 高 速 鼓 风机 提高 8% 以 上 。 至 此 ,江苏 金 通 灵 流 
体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 成 为 国际 上 少数 几 家 能 够 
设计 制造 磁悬浮 单 级 高 速 慌 风机 的 厂商 之 一 。 

14 日 以 李晓峰 为 团 长 的 中 国 通用 机 械 工业 
协会 压缩 机 分 会 一 行 5 人 考察 团 赴 中 国 台湾 考察 ， 
先后 考察 了 台 港 狂 盛 科技 有 限 公司 SS PALE 
公司 和 台湾 大 同 集 团 。 考 察 团 成 员 与 3 家 企业 进 
行 了 业务 交流 。 李 上 晓 峰 理事 长 . 钱 家 社 秘 书 长 向 3 
家 企业 介绍 了 中 国 通用 机 械 行业 及 压缩 机 行业 的 
发 展 状况 ,优势 ,技术 创新 成 果 、 标 准 、 专 利 等 情况 。 

16—18 日 风机 分 会 在 沈阳 召开 了 第 20 批 新 
会 员 会 议 。 根 据 企业 申请 ,风机 分 会 秘书 处 委托 陕 
或 动力 等 副 理 事 长 单位 进行 考察 ,并 提交 理事 会 全 
体 理事 审议 ,同意 吸收 北京 康吉 森 自 动 化 设备 技术 
有 限 责 任 公司 北京 晟 泽 科 技 有 限 公 司 HEAT A 
锐 风 机 制造 有 限 公司 . 上 海 永利 空调 风机 有 限 公 
Fl . 惠 尔 能 机 电 设 备 ( 上 海 ) 有 限 公 司 、 艾 森 博 格 轴 
承 ( 上 海 ) 有 限 公司 `、 上 海 辛 克 试验 机 有 限 公司 I 
苏 精彩 风机 制造 有 限 公 司 \. 中 达 电 机 股份 有 限 公 
司 .淄博 金 河 风机 有 限 公 司 .烟台 名 成 机 械 有 限 公 
司 11 家 单位 为 风机 分 会 第 20 批 新 会 员 。 

18 日 ”山东 章 鼓 为 了 使 公司 重 机 产品 和 工业 
泵 产品 得 到 更 好 的 发 展 ,决定 将 重型 机 械 厂 和 工业 
RD OH, BOLT UIR o 

31 A ” 随 着 次 圳 证 券 交 易 所 创业 板 钟 声 的 响 
起 ,浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 正式 挂牌 上 市 。 

BA ” 沈 鼓 集团 申报 的 发 明 专 利 《 百 万 吨 乙 烯 
压缩 机 机 亮 的 焊接 工艺 》 获 得 由 国家 知识 产权 局 和 
世界 知识 产权 组 织 联合 授予 的 “第 十 六 届 中 国 专利 
奖 优秀 奖 ”。 本 届 中 国 专利 奖 在 全 国 范围 内 评选 ， 
沈 鼓 集团 是 首次 获 此 殊荣 。 
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附录 


2014 +E 中 国 (上海 年 ) 国际 流体 
“机 械 展 览 会 (IFME) 概 况 Me, 


2014 年 10 月 15—17 H, 由 中 国 通用 机 械 工业 
协会 主办 的 2014 第 七 届 中 国 ( 上海) 国际 流体 机 械 
展览 会 (IFME) 在 上 海 世博 展览 馆 隆重 举办 。 本 届 
展览 会 的 展 出 规模 .专业 化 层次 、 展 出 水 平 、 现 场 参 
观 和 商贸 效果 ,专题 技术 交流 等 活动 以 及 各 项 组 织 
工作 ,再 创 通 用 机 械 之 流体 机 械 在 我 国 专业 展会 之 
最 ,展览 会 获得 圆满 成 功 。 

一 、 展 览 会 规模 o 

中 国 国际 流体 机 械 展览 会 由 中 国 通用 机 械 工 
业 协 会 于 2001 年 在 上 海 首创 ,2004 年 在 上 海 举办 
了 第 二 届 。 之 后 确定 为 两 年 一 届 的 例 展 ,分 别 于 
2006 年 .2008 年 和 2010 年 在 北京 连续 举办 了 3 
届 ,2012 年 10 月 在 上 海 世博 展览 馆 一 号 馆 举办 了 
2012 第 六 届 中 国 ( 上 海 ) 国际 流体 机 械 展 览 会 ( 正 - 
ME), 2014 年 10 月 15—17 R ,在 上 海 世 捕 展 览 馆 
举办 了 2014 第 七 届 中 国 (上 海 ) 国际 流体 机 械 展 览 
会 (下 ME) ,本 届 展 览 会 展 出 面积 超过 25 000m" , 国 
内 外 参展 商 共 300 多 家 , 净 展 出 面积 折合 1 200 多 
个 标准 展位 。 

本 届 展 览 会 特 装 展 参展 企业 140 多 家 , 特 装 面 
积 占 净 展 出 面积 的 87. 64% , 占 全 部 展 出 面积 的 近 
40% ,其 中 最 大 的 参展 面积 到 达到 576m’, SRA 
积 120m 以 上 的 参展 商 有 15 家 ,有 2 家 参展 商 措 
起 了 二 层 展 台 。 特 装 展台 在 展 出 企业 先进 产品 和 


技术 ,企业 经 营 理念 、 企 业 文 化 ,企业 管理 和 企业 竞 


争 实力 等 的 同时 ,也 提升 了 展会 参观 视觉 效果 、 展 
出 水 平 及 展会 品牌 。 | 

二 参展 商情 况 

在 本 届 展 览 会 上 ,40 余 家 国际 著名 .知名 企业 
直接 或 以 其 在 中 国 的 合资 ,独资 企业 参加 了 本 届 展 
会 ,如 :德国 的 凯 士 比 . 里 瓦 海 密 梯 克 、 耐 驰 、 艾 森 
博 格 等 公司 ;日 本 的 在 原 、 日 立 、 东 芝 .和 久保 田 、 神 户 


制 钢 . 新 明和 .百事 德 . 巴 媒 、 工装 .斯 频 德 , 樱 密封 / 
清 佑 等 公司 ; 美国 的 都 福 、 库 柯 、 福 斯 .莱恩 .斯 必 
克 、 锐 技 .巴尔 的 摩 等 公司 ;法 国 的 威 兰 、 安 特 耐 等 
公司 ;丹麦 的 丹佛 斯 \ 埃 维 柯 等 公司 ;英国 的 罗 托 
克 , 阿 普 达 等 公司 ;瑞士 的 次 尔 脾 格 等 公司 ;意大利 
的 简 庄 等 公司 ;中 国 台 湾 地 区 的 恒 驰 集团 、 铁 王 . 金 
日 等 公司 。 这 些 企业 大 面积 特 装 参展 , 展 出 了 具有 
国际 先进 水 平 的 产品 和 技术 。 

国内 流体 机 械 制造 业 大 中 型 骨干 企业 基本 者 
SINT AVES STR 阀门. 风机、 压缩 机 \ 气 
体 分 离 设备 及 冷却 设备 等 专业 的 领军 企业 ,如 沈阳 
鼓风机 集团 股份 有 限 公司 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 
公司 、 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 .石家庄 强大 泵 
业 集团 有 限 责任 公司 EMER EL RERA 
司 `、 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公司 、 上 海 阿波 罗 机 
械 股 份 有 限 公 司 ` 上 海水 泵 制造 有 限 公司 ` 上 海 连 
成 (集团 ) 有 限 公司 、 上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公司 、 
大 耐 泵 业 有 限 公司 、 耐 驰 泵 业 有 限 公司 , 大 连 深蓝 
AWA RAW RMA AR WARAA .山东 华 
成 集团 有 限 公 司 .山东 双 轮 股份 有 限 公司 GRE 
LW ALAS ,安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 、 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 ,浙江 利 欧 股份 有 限 公 
司 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 .浙江 佳 力 科技 股 
份 有 限 公司 .上 海 鼓风机 厂 有 限 公司 、. 江 苏 金 通 灵 
流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 .重庆 通用 工业 (集团 ) 
有 限 责任 公司 .四平 鼓风机 股份 有 限 公司 、 山 东 省 
章 丘 鼓 风机 股份 有 限 公司 .北京 新 安 特 风机 有 限 公 
司 鞍山 风机 集团 有 限 责任 公司 、 宁 波 风 机 有 限 公 
司 .浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公司 .湖北 省 风机 厂 
有 限 公司 .浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公司 ` 上 海通 用 
风机 股份 有 限 公司 ,河北 同心 风机 配件 有 限 公司 、 
沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公司 柳 工 (柳州 ) 压缩 机 有 
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限 公司 ` 安 瑞 科 (蚌埠 ) 压 缩 机 有 限 公司 、 上 海 大 隆 
机 器 厂 有 限 公司 \ 上 海 佳 力士 机 械 有 限 公司 无锡 
压缩 机 股份 有 限 公司 、 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公 
司 ,沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 、 北 京 京 城 压 缩 
机 有 限 公 司 、 北 京 南口 机 车 车 辆 有 限 公司 、 大 连 大 
高 阀门 股份 有 限 公司 、 中 阀 科技 股份 有 限 公司 中 
核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 北京 市 阀门 总 厂 
(集团 ) 有 限 公 司 .苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 、 五 
洲 阀门 有 限 公司 、 哈 电 集团 哈 尔 滨 电站 阀门 有 限 公 
司 \ 宣 达 实 业 集 团 有 限 公 司 RERAN ERE 
团 有 限 公司 、 上 海 科 科 阀 门 集团 有 限 公司 .沈阳 盛 
世 高 中 压 阀门 有 限 公司 、 上 海 开 维 喜 集团 股份 有 限 
公司 、 良 精 集团 有 限 公 司 、 杭 州 杭 氧 股份 有 限 公司 、 
四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 .开封 空 分 集团 
有 限 公 司 .新 凌空 调 ( 佛 冈 ) 有 限 公司 .巴尔 的 摩 冷 
却 系 统 ( 苏 州 ) 有 限 公司 .浙江 爹 菱 制冷 工程 有 限 公 
司 、 江 苏 海鸥 冷却 塔 股份 有 限 公 司 、 山 东 格 瑞 德 集 
团 有 限 公司 .中 化 工程 沧州 冷却 技术 有 限 公司 .其 
必 克 (广州 ) 冷 却 技术 有 限 公 司 、 大 连 斯 频 德 冷 却 塔 
有 限 公司 ,南京 大 洋 冷 却 塔 股份 有 限 公司 等 ,多 数 
企业 以 实物 设备 展 出 ,有 的 企业 展 出 了 大 型 .超大 
型 实物 设备 ,充分 展示 了 国内 流体 机 械 制 造 业 的 先 
进 技 术 产品 和 品质 。 | 

在 本 届 展 览 会 上 ,一 些 地 方 产 业 园 , 如 辽宁 省 
葫芦 岛 打 渔 山 泵 业 产 业 园 、 安 徽 省 和 县 泵 冰 产 业 
园 、 辽 宁 鞍 山高 端 阀门 产业 园 .淄博 市 泵 类 高 新 技 
术 产 业 创 新 联盟 、 河 北 省 迁 安 泵 阀 产 业 园 等 ,展示 
已 建成 的 产业 集群 成 果 , 同 时 为 继续 做 大 做 强 招商 
引资 。 

三 主要 参展 产品 介绍 

本 届 展 览 会 设立 了 泵 展区 .风机 展区 ,压缩 机 
展区 ,阀门 展区 气体 分 离 设 备 展区 和 冷却 设备 展 
区 ,国内 外 知名 企业 展 出 了 当今 最 先进 的 流体 机 械 
”产品 和 技术 。 | 

在 泵 展区 ,主要 展 出 的 有 大 型 石油 长 输 管线 用 
输 油 泵 、 大 型 火电 机 组 和 核电 机 组 用 泵 、 大 型 石油 
化 工 和 煤化 工 用 友 .大 型 水 利 工程 用 泵 以 及 矿 用 
系 、 环 保 用 泵 等 。 其 中 :上 海 电力 修造 总 厂 有 限 公 
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司 的 FK6A40 型 1 OOOMW 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 锅 
炉 给 水 泵 样机 \FK6B37M 型 600MW 超 ( 超 ) 临 界 火 
电机 组 锅炉 给 水 泵 、ACP1000 MER; LEIRE 


” 业 (集团 ) 有 限 公司 的 KQDP/KQDQ 系列 不 锈 钢 多 


级 离心 泵 ;上 海 东 方 泵 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 DFSS 
型 双 吸 泵 ;上 海 连 成 (集团 ) 有 限 公 司 的 QZ 大 型 高 
效 潜水 轴 流 泵 ;上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 的 
CVP 型 混凝土 蜗 这 海水 循环 泵 ;湖南 湘 电 长 沙 水 孙 
有 限 公司 的 TKX(S) ,LKX(S) .LBX(S) 型 立 式 海 
水 长 轴 泵 ,SG 型 单 级 、 双 吸水 平 中 开 式 高 效 离心 
FL, ABC 型 凝结 水 泵 ;大 耐 泵 业 有 限 公司 的 PCL 
系列 小 流量 泵 .PCX AWA; LMA 
限 公司 的 HG AHRI AKE HPK - L 型 热 水 / 热 油 
循环 和 泵 ;日 立 泵 制造 (无 锡 ) 有 限 公司 的 2200CSP - 
CV 型 混流 泵 .1200DV - CV UBL Fes EMEA A 
造 有 限 公 司 的 NWNC80 -315 电站 用 超 低 汽 蚀 余 量 
BUF; 上海 工 业 泵 制造 有 限 公 司 的 HGB - 
50 -250 型 石油 化 工 流程 汞 .RSX - 265 - 250 型 热 
KIER OTF - 11 型 环保 节能 污水 泵 ; 大 连 利 欧 
ERER ARARA MA180 -100 x7D BB3 系 
列 原油 输送 泵 ;辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 的 KND 管 
道 输 油 泵 ; 蓝 深 集团 股份 有 限 公司 的 WQS100 - 
120 -115 型 深水 高 扬程 潜水 排污 泵 、700ZQB -50 
型 轴 流 泵 ;新 明和 工业 株式 会 社 的 BTR750T 便携 
型 工地 用 泥水 泵 .CR501S 复合 材料 高 性 能 潜 污 泵 ; 
石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责 任 公 司 的 SXK900 - 
1200 单 级 双 吸 中 开 泵 .1200WN 挖 泥 泵 ;广东 省 佛 
KÆ A RAE H KPS70 - 400 ASR DUR BED 
泵 ;广州 白云 泵 业 集团 有 限 公司 的 BWG -25 -30 
-2F ESRB E (ERE) 给 水 设备 .BZK - WB/2 - 
4-Z-IV 无 负 压 变频 给 水 控制 箱 柜 ;山东 硕 博 泵 
业 有 限 公 司 的 DAS360 - 200 型 双 壳 体 多 级 中 开 离 
心 汞 、ZH150 -150 -315 低 比 转 数 高 可 靠 性 化 工 流 
程 泵 .600SN55 高 效 单 级 中 开 离心 泵 ;襄阳 五 二 五 
ly APRS Bl BY CLB250 -250 - 500 新 型 大 功率 大 
流量 磁力 驱动 离心 泵 ;淄博 水 环 真空 泵 厂 有 限 公司 
的 智能 型 煤矿 井下 移动 式 瓦斯 抽 放 泵 ;淄博 华 成 泵 
业 有 限 公司 的 250ZJG -I - A70 型 专用 压 滤 机 喂 料 


泵 ;山东 华 成 中 德 传 动 设备 有 限 公司 的 ML 系列 模 
块 化 大 型 减速 器 ;辽宁 长 志 有 泵 业 有 限 公 司 的 CP - 
BB3 ( D) 2 ih m) el > PA Sia 3c FE FA BER ~ CP - BB3 
(DER el op BA ig 32 2 BRK AR TD 型 加 氢 进 
料 泵 .CP ~ OHA AS Yih er He it BS BS > Fk ZCB 型 高 
SUR FIR .CZGS BLK BAR ; USA KARA PR 
责任 公司 的 ACP - TL700 - 22 Wk HA ERE; A 
PEL T Mh FR)” ARRA A] AY 800DT - A90 Ahi Hit TE H 
Fe; INH = ERA RAR DGC46 -50 x 12 
型 磁力 驱动 多 级 离心 泵 、CQB65 - 50 - 160 型 磁力 
驱动 离心 泵 等 产品 售 受 有 瞩目 。 

在 风机 展区 ， 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 \ 司 展 
出 了 百 万 号 乙烯 装置 用 裂解 气压 缩 机 、 天 然 气 长 输 
管线 压缩 机 、 大 型 PTA 装置 用 压缩 机 、 大 型 甲醇 制 


烯烃 装置 用 压缩 机 等 模型 ;西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 


公司 展 出 了 NAP27 硝酸 流程 燕 汽 及 尾气 循环 利用 
能 量 回收 机 组 ,EBZS45 焦 炉 煤气 制 甲醇 合成 气压 
缩 机 组 等 模型 ; 上 海 鼓 风机 广 有 限 公 司 展 出 了 
TA12.8 -9. 1 -3 型 高 温 空 气 循环 再 热 轴 流 式 风 机 
和 MCS902 燕 汽 压缩 机 等 产品 ;重庆 通用 工业 ( 集 
团 ) 有 限 责 任 公司 展 出 了 KLDAQH - C 离心 式 氮 压 
缩 机 、BCD300 - 3. 00/1. 00 单 级 高 速 离心 式 鼓风机 
组 .CTXKBS750 - ASG 离心 式 冷水 机 组 .CHP800 ~ 
P 余热 回收 离心 式 热 泵 机 组 和 全 和 氨 单 式 退 火炉 循 
环 风机 等 ;江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 
展 出 了 正 V2. 3 RESP YF250 - 1. 83 磁悬浮 
单 级 高 速 鼓风机 和 RTSOO - 1.3/0. 7/220 - 工 型 向 
心 透 平 发 电机 组 等 ;南通 大 通宝 富 风 机 有 限 公司 展 
出 了 DPCB32 单 级 高 速 离心 鼓风机 等 。 

在 压缩 机 展区 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
推出 了 其 最 新 研制 的 4M150 大 型 活塞 式 压缩 机 
(模型 ) ,成 为 压缩 机 展区 的 最 大 亮点 之 一 。4M1350 
大 型 活塞 式 压缩 机 是 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 
司 目 主 研发 的 国际 最 大 机 组 ,最 大 可 承受 气体 力 
1 500kN, 可 以 满足 当前 石化 行业 所 有 加 握 装 置 的 
需要 ,广泛 应 用 于 石油 化 工 \ 煤 化 工 等 行业 。 该 产 
品 适 用 于 150 万 ~ 200 万 t/a 重油 加 毛 、.240 万 ~ 
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330 万 t/a 加 氨 裂 化 .150 万 ~ 400 万 va HH INA 
等 装置 ,最 大 轴 功 率 达 15 000kW。 上 海 大 隆 机 器 
TARAR .沈阳 远大 压缩 机 有 限 公司 .上 海 佳 力 
士 机 械 有 限 公 司 无 锡 压缩 机 有 限 公 司 、 温 州 固 耐 
化 机 有 限 公 司 ,北京 南口 机 车 车 辆 有 限 公司 、 柳 工 
(柳州 ) 压 缩 机 有 限 公 司 上 海 东方 压缩 机 制造 有 限 
公司 北京 京城 压缩 机 有 限 公司 \ 安 瑞 科 ( 蚌 塌 ) 压 
ADIA RAA .北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公司 上 
海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 .江苏 恒久 机 械 有 限 公 司 
等 主机 企业 以 图 片 文字 资料 、 录 像 片 及 实物 的 形 
式 作 了 展示 。 作 为 通用 机 械 的 关键 基础 件 和 配套 
业 , 台 州 环 天 机 械 有 限 公 司 \ 长 春天 航 特种 材料 
et FEZ Fi] LR A LE) ARAR, E 
柯 压 缩 机 配件 有 限 公 司 扬州 宝 华 气 阅 有限 公司 、 
泰州 华宇 轴瓦 有 限 公 司 .无 锡 锡 安达 防爆 股份 有 限 
公司 上海 雷诺 尔 科技 股份 有 限 公 司 、 上 海 超 滤 设 
备 有 限 公司 等 企业 将 新 产品 、 新 技术 进行 展示 , 取 
得 了 良好 的 效果 。 
在 阀门 展区 ,国际 展商 法 国威 兰 公司 展 出 了 核 
电 立 门 , 日 本 工装 株式 会 社 和 丹麦 丹佛 斯 集团 展 出 
了 高 端 调 节 闪 和 仪表 阀 等 。 国 内 的 阀门 骨干 企业 
几乎 全 部 参展 ,例如 ;大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 
除了 展 出 超 ( 超 ) 临界 火电 赋 门 国产 化 的 产品 外 ,还 
展 出 锻造 目 压 密封 闸阀 ,锻造 低温 上 装 球阀 等 。 中 
(BB) he Se SP as ad a FPS eT BRS al 
ASN Ti ABBE BT TARAR PRE CY) RITA 
限 公 司 ` 上 海 浦 东汉 威 阅 门 有 限 公 司 EER 
体 控制 系统 有 限 公司 5 家 企业 联合 参展 ,河南 开封 
高 压 阀门 有 限 公 司 展 出 了 应 用 于 1 000MW 超 ( 超 ) 
临界 火电 机 组 主 蒸汽 系统 暧 管 管道 的 主 蒸 汽 爵 管 
F92 整体 锻 钢 疝 闪 以 及 核 二 级 电动 攀 式 闸阀 、 核 二 
级 旋 启 式 止 回 阀 , 天 津 祥 嘉 流体 控制 系统 有 限 公 司 
展 出 了 超低温 三 偏心 蝶阀 , 耐 磨 球 阀 , 超 低温 顶 装 
式 球 阀 等 ,上 海 浦 东汉 威 阅 门 有 限 公 司 展 出 了 DBB 
水 下 球阀 .LNG 超低温 球 阅 。 中 核 苏 阀 科技 实业 和 股 
份 有 限 公 司 展 示 参 与 国产 化 项 目的 成 果 , 除 了 超 
( 超 ) 临界 火电 用 各 类 阀门 BT, WRAY LNG 产 
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品 的 国产 化 成 条。 宣 达 实业 集团 有 限 公 司 参展 产 
品 有 耐 海水 蝶阀 、 全 金属 双向 压 硬 密封 蝶阀 、 詹 及 
铁合金 蝶阀 等 。 上 海 开 维 喜 集团 股份 有 限 公司 展 
出 了 专 为 中 石化 天 津 LNG 项 目 研制 的 超低温 上 装 
式 球阀 ,专门 针对 煤化 工 严 苛 工 况 系 统 中 黑 水 A 
水 的 控制 与 调节 而 设计 的 气动 调节 闪 。 上 海 开 维 
育 集 团 下 属 公司 纽 托 克 流体 控制 有 限 公司 展 出 了 
新 一 代 气动 抗 气 蚀 多 级 高 压 阀 气动 先导 式 高 压 套 
HATA .气动 偏心 旋转 调节 阅 和 气动 高 性 能 蝶阀 
等 。 上海 阀门 厂 有 限 公司 展 出 了 表 热 器 安全 阀 \、 过 
热 需 安全 闪电 磁 泄 放 阀 及 动力 泄 放 阀 等 。 江 苏 神 
通 阅 门 股 份 有 限 公 司 展 出 了 适用 于 LNG 接受 站 、 
LNG 液化 厂 WAJ .液化 乙烯 液 氧 装置 等 深 冷 工 
况 用 上 装 式 固定 球 阅 。 盾 安 阀门 集团 协同 南通 市 
电站 阀门 有 限 公 司 天津 百 利 展 发 集团 有 限 公司 及 
安徽 红星 阀门 有 限 公司 等 企业 共同 参展 ,南通 市 电 
站 阀门 有 限 公司 展 出 了 超 ( 超 ) 临界 参数 给 水 泵 旁 
路 调节 闪 和 超 ( 超 ) 临界 参数 给 水 最 小 流量 闪 ,天 津 
百 利 展 发 集团 有 限 公 司 展 出 了 高 抗 硫 平板 闸阀 , 安 
ZT BIT A BS Re Be aS. JE 
REANA (A) 有 限 公 司 展 出 了 全 焊接 管线 
DR. Tay Ee SRR I AR BS 
UE FPR BARI RS APS w 
BABE TE Ty HERTA BR 2s a ET CB) 临界 火 
HT] Be 4, Ae PAE 
(BEAR PHS hed SS MB He EK eT 
有 限 公司 展 出 了 超 ( 超 ) 临界 火电 阀门 国产 化 产 
蒸汽 安 
er 门 集团 股份 有 限 公 ‘ape 了 
DZ540Y - 100P 不 锈 钢 低 温 曾 阀 .2543F -900LB 时 
流 孔 平板 闸阀 .CQFY34 轨道 式 双 向 硬 密 封 球 阀 、 
DJ41Y -100P DN50 不 锈 钢 低 温 截止 阀 .DQ41Y - 
100P DN50 不 锈 钢 低温 球阀 和 三 偏心 低温 蝶阀 等 。 
五 洲 阀 门 有 限 公 司 展 出 了 撑 开 式 双 平板 阐 阅 、 全 焊 
PEER AM LER. ES, LBL aT SS 
PAA BR ZS i RA T BAS, ELR TE PRS a J 
TREAT I RTA BRS a] Re T 
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多 种 “以 国 代 进 ” 新 产品 ;, 乘 风 阀 门 集团 重点 展 出 了 
管线 阀门 ,安徽 省 屯 溪 高 压 阀门 有 限 公 司 展 出 了 波 
纹 管 阀 、 低 温 阀 、 氧 气 闽 . 加 氧 阅 等 ,北京 航天 石化 
技术 装备 工程 公司 展 出 了 HTSJ AJ Stok Rit 
ERA ARC1000 型 回流 阀 。 

在 气体 分 离 设 备 展区 ,杭州 杭 氧 股份 有 限 公司 

展 出 了 特大 型 (8 万 mh 10 万 mv/h、12 J m/h) 
空 分 设备 设计 、 制 造 技术 成 果 和 业绩 ,并 展示 了 6 
万 m/h 等 级 冶金 型 空 分 设备 模型 以 及 杭 氧 透 平 公 
司 生产 的 6 000 等 级 氮 压 机 模型 。 四 川 空 分 设备 
(集团 ) 有 限 责任 公司 着 重 展 示 了 内 蒙古 新 圣 LNG 
成 套 设 备 及 公司 在 深 冷 空 分 .低温 储 运 设备 方面 的 
最 新 成 果 ; 开封 空 分 集团 有 限 公 司 展示 了 公司 在 大 
型 煤化 工 配套 设备 等 方面 的 优势 和 实力 ;开封 黄河 
空 分 集团 有 限 公司 展 出 了 沼气 回收 利用 设备 高 纯 
氮 设 备 等 特色 产品 。 | 
在 冷却 设备 展区 ,主要 参展 产品 有 商业 用 冷却 
塔 .工业 冷却 塔 , 闭 式 冷却 塔 ,蒸发 式 冷凝 器 、 空 冷 
器 ,冷却 设备 核心 部 件 实物 .模型 及 典型 工程 案例 
等 。 其 中 ,洛阳 隆 华 传 热 节 能 股份 有 限 公 司 展 出 了 
新 型 换 热 设备 ,新 凌空 调 ( 佛 冈 ) 有限 公 司 展 出 了 冷 
却 塔 . 智 能 风机 盘 管 机 组 ,不 锈 钢 盘 管 等 一 系列 新 
型 节能 产品 ,北京 天 澄 景 洁 科技 环保 有 限 公司 展 出 
T SMC 模压 风 简 。 

四 、 专 题 活动 

在 本 届 展 览 会 期 间 ,组 织 了 多 场 内 容 丰 富 且 高 
水 平 的 专题 技术 论坛 等 活动 ,如 2014 外 商 外 资 企 
业 座 谈 会 .2014 能 量 回收 技术 与 装备 论坛 .第 六 届 
国际 风机 /压缩 机 高 峰 论坛 《2014 中 国 通用 机 械 
工业 年 鉴 新 书 首发 婚 赠 书 活动 以 及 压缩 机 和 效 门 
的 专题 技术 交流 会 等 。 每 场 专题 活动 均 有 来 自 国 
内 外 的 制造 企业 、 科 研 设 计 院 所 ,工程 公司 、 大 专 院 
校 及 用 户 ( 主要 包括 石油 化 工 .化 工 、 煤 化 工 , 电 力 、 
冶金 等 领域 ) 的 业界 代表 参加 交流 .研讨 ,与 展会 相 
结合 ,交流 效果 显著 ,特别 是 有 50 多 名 外 商 高 层 代 
表 参 加 的 “2014 外 商 外 资 企业 座谈 会 ” 备 受 瞩 目 ， 
使 得 与 会 者 受益 菲 浅 。 | 
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五 .展览 会 筹备 情况 及 效果 : 
本 届 展 览 会 从 筹备 起 就 注重 宣传 , 除 通过 中 国 
通用 机 械 工业 协会 及 其 各 分 会 的 会 刊 、 网 站 、 各 项 
行业 活动 进行 广泛 宣传 外 ,还 指定 了 多 家 社会 专业 
媒体 作为 指定 和 支持 媒体 。 利 用 协会 与 众多 社会 


专业 媒体 的 密切 互动 关系 ,不 定期 对 展会 筹备 工作 


情况 .专题 采访 以 及 参展 企业 和 展 出 的 先进 产品 和 
技术 进行 宣传 报道 。 主 办 单位 印发 了 20 多 万 份 门 
票 .邀请 函 和 请 柬 ,制作 展览 会 《会 刊 》 和 展览 会 的 
宣传 资料 并 在 展会 上 发 放 。 

本 届 展 览 会 利用 现代 化 媒体 和 信息 工具 ( 微 
信 ,短信 及 邮件 等 ) 广泛 宣传 本 届 展 览 会 ,六 请 流体 


机 械 专业 用 户 代表 参观 展会 ,进行 技术 和 贸易 洽 


谈 。 本 届 展 览 会 还 专门 组 织 了 上 海 交通 大 学 及 上 


海 理工 大 学 的 部 分 学 生 及 教师 参观 。 

展览 会 期 间 , 包 括 日 本 及 荷兰 等 国外 采购 商 、 
中 石油 和 中 石化 及 科研 院 所 等 大 量 国内 用 户 专程 
前 来 进行 贸易 洽谈 和 采购 ,专题 论坛 吸引 了 众多 专 
业 人 士 参 观 展会 。 两 天 半 的 展 出 ,参观 者 络绎 不 
绝 。 据 不 完全 统计 , 约 有 4 万 多 人 次 参观 了 展览 
会 , 创 同期 展 馆 展会 参观 观众 之 最 。 

[ 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 李 勇 ” 审 入 
人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 宋 银 立 


工业 和 信息 化 孝 节 能 机 电 设备 (产品 ) 
推荐 目录 (第 五 批 )( 摘 选 ) 


主要 技术 参数 





风量: 18 412m’/h, 全 压 :| 


GB 19761 一 2009《 通 风机 | 西安 陕 鼓 通 


8 669. 64Pa ,效率 :82.5% ,压力 系 | 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 | 风 设 备 有 限 


数 :0.5, 比 转速 :29, 叶 轮 直 径 ; 


准 指标 :1 级 能 效 ,效率 之 | 公司 


950mm ,转速 :2 900r/min 81% 


风量 ;47 428m’/h, & He; 2 944 
Pa, 效 率 :86. 6% ,压力 系数 :0. 42, 


GB 19761 一 2009%《 通 风机 | 重庆 通用 工 
能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 | 业 ( 集 团 ) 有 限 


| 比 转速 :73.5, 叶轮 直径 : 1 000 | 准 指标 :1 级 能 效 ,效率 > | 责任 公司 


-mm 转速 :1 4SUr min 


风量 :29 424m’/h, £ HE: 3 678 
Pa, 效 率 :84.2% ,压力 系数 :0. 53, 


|86% 


GB 19761 一 2009《 通 风机 | 重庆 通用 工 
| 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》, 标 | 业 ( 集 团 ) 有 限 


1| 比 转速 :49.1, 叶轮 直径 : 1 000 | 准 指 标 : 1 级 能 效 , 效率 > | 责任 公司 


mm, 转 速 :1 450r/min 


风 Ht. 37 110m’/h, 全 FR: 





184% 


GB 19761 一 2009《 通 风机 | 重庆 通用 工 


3 774. 9Pa, 效率 ;86.1%% ,压力 系 | 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 | 业 ( 集 团 ) 有限 
数 :0.S4, 比 转速 :54.1, 叶轮 直 | 准 指标 :1 级 能 效 , RRS REAA 
径 ;1 000mm ,转速 ,1 450r/min |84% 
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离心 式 通 |6 -29Nol0D 


主要 技术 参数 


风量 ;11 873m’ /h, 全 压 :4 258 
Pa ,效率 ;85. 6% ,压力 系数 ;0. 58, 


| 此 转速 :28.5, 叶 轮 直径 :1000 


mm ,转速 -1 480r/min 


风量 ;46 760m’ /h, SFE: 2 871| 


Pa, 效 率 :86. 2% ,压力 系数 ,0. 41, 


比 转速 : 74.3, 叶轮 直径 : 1 000 | 


Í mm ,转速 ， 1 450r/min 


风量 ,9 EE italy 


| 叶轮 直径; 402mm, 转速 ; 850 


rmin ,效率 ;63% ,压力 系数 ;1. 4， 
比 转速 :49 


风量 ; 33 330m’ /h, FE: 1 602 | 


| 本 ,叶轮 直径 ;719mm, 转 速 :1 300 


磁悬浮 离 |CGZB140 -100A . 
心 式 鼓风机 
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r/min BOR 19% ,压力 系数 0, 6, 
oe | 比 转速 : 62 ， 


风量 ;71 235m°/h, 全 压 ;1 835 


Pa, 叶轮 直径 ;1 OOlmm, 转速 ， 


910xmin ,效率 ;80% ,压力 系数 : 
0.6, 比 转速 :63 


风量 :9 638m?/h, 全 压 :559Pa， 


叶轮 直 径 : 452mm,  #: 800 
r/min ,效率 ,66% ,压力 系数 :| 3 ， 


比 转速 :45 







H 量 50maymin， 
87. 9kPa ,多 变 效率 :84. 4% ,噪声 ， 
82. 1dB , 轴 振 动 :25 um 


流 B: 70m /min， 
72. 1kPa, 多 变 效 率 :80. 5% ,噪声 ; 
82. 6dB , 轴 振 动 :26 pm 


流 Æ: 100m /min， 升 Æ: 
74. 4kPa, 多 变 效 率 ;83. 6% ,噪声 ， 
82. 7dB , 轴 振 动 :27km © 


Ft Æ: 


Ft E: 


《【《 续 ) 


GB 19761--2009《 通 风机 | 重庆 通用 工 
能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 | 业 ( 集 团 ) 有 限 
准 指标 :1 级 能 效 ,效率 > | 责任 公司 
83% | 


GB. 19761--2009 《通风 机 | 重庆 通用 工 
业 ( 和 集团 ) 有 限 
责任 公司 


能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 
准 指标 : 2 级 能 效 ,效率 > 
86% — 


浙江 亿 利 达 
| 风机 股份 有 限 
公司 


GB 19761 - 2009《 通 风机 
能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 
准 指标 :2 级 能 效 ,效率 > 
61% 


浙江 亿 利 达 
风机 股份 有 限 
公司 


CB 19761 一 2009《 通 风机 
能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标 
alla 2 ee 效率 > 


Te 


浙江 亿 利 达 
风机 股份 有 限 
公司 


` CB 19761—2009 (GÑ LAL 
能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》, 标 
淮 指标 ;2 级 能 效 ,效率 > 
80% 


浙江 亿 利 达 
风机 股份 有 限 
公司 


GB 19761 一 2009《 通 风机 能 
效 限定 值 及 能 效 等 级 》, 标准 
指标 :2 级 能 效 , 效 率 宇 65% 


南京 磁 谷 科 
技 有 限 公司 


GB 28381 一 2012《 离 心 鼓 
风机 能 效 限 定 值 及 节能 评价 


| 值 》, 标 准 指标 :节能 评价 值 ， 


BB S78% 


GB 28381201208 De! 南京 磁 谷 科 


| 风 本 能 效 限 定 值 及 节能 评价 | 技 有 限 公 司 


值 》, 标准 指标 :节能 评价 值 ， 
By 288 = 76% 


GB 28381 一 2012《 离 心 鼓 | 南京 磁 谷 科 
风机 能 效 限定 值 及 节能 评价 | 技 有 限 公 司 


”| 值 》, 标 准 指标 ;节能 评价 值 ， 


BY SE = 78% 
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( 续 ) 
申报 单位 







设备 名 区 主要 技术 参数 


GB 19153 一 2009《 容积 式 | 上 海 斯 可 络 
空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
效 等 级 》, 标 准 指标 ;机 组 输 | 公司 
入 比 功 率 ,2 级 能 效 < 
8; 1kW/(m?/min). | 





“| 赛 积 流 量 :3.4msymin, 排 气压 
油 螺 杆 空气 8/SKR/380/5/AW 力 :0. 8MPa, 额定 功率 :22kW, 机 
压缩 机 | ”| 组 输入 比 功率 :7.70kW/( m/ 


min ) 




































”容积 流量 :3.24m’/min, 排 气压 








































































































2 GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
| 力 :0. 8MPa, 额定 功率 ;22kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
组 输入 比 功率 ;7.98kW/( m?/ | ER) , 标准 指标 :机 组 输 | 公 司 
min ) 和 人 比 功 率 ,2 级 能 效 < 
: a 8. 1kW/(m /min) . fe, | 
3 ”容积 流量 :4.54m’/min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 :0.8MPa, 额定 功率 :30kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
| 组 输入 比 功 率 ; 8.06kW/( m?/ ij 效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 和 输 | 公 司 
min ) 人 比 功 率 ,2 级 能 效 < 
TWOCm /min) ~ | i 
4 容积 流量 ;6.34mzymin , 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 ;0.8MPa, 额定 功率 ;37kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
组 输入 比 功 率 ;7.72kW/( ms/| 效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 输 | 公司 
min) © 入 比 功 率 ,2 级 能 效 < 
- ¢ , 8. 1kKW/(m’/min) : 
5 容积 流量 ;5.72mzymin , 排 气压 | CB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 :0.8MPa, 额定 功率 :37kW , 机 | 空气 压缩 机 人 能效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
组 输入 比 功率 ;7.92kW/(ms/| 效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 输 | 公 司 
min ) A th TB, 2 级 能 效 < 
T 18. 1kW/( m /min) 
6 SCR60M - 容积 流量 :6. 46m?/min, 排 气压 | CB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
油 螺杆 空气 |8/SKR/380/5/AW | 力 :0.8MPa, 额定 功率 :45kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
”| 组 输入 比 功率 ; 8.08kW/( mi?/| 效 等 级 》, 标 准 指标 :机 组 输 | 公 司 
ai) 入 比 功率 ,2 级 能 效 < 
8. 1kW/(m /min) ` 
7 容积 流量 ;9. 31m;/min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 :0. 8MPa, 额定 功率 :55kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
组 输入 比 功率 :7. 2kW/ (m/min) | 效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 输 | 公 司 
人 比 功 率 ,2 级 能 效 < 
| . 17. 3kW/( m°/min) 
8 | 一 般 用 喷 |SCR100D-8 | 容积 流量 ;12.7mymin, 排 气压 | “GB 19153 一 2009《 容 积 式 | “ 上海 斯 可 络 
油 螺杆 空气 | | JH :0. 8MPa, 额定 功率 ;75kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
组 输 人 上 比 功 率 ; 7.29kW/( m’/ | 效 等 级 》, 标 准 指标 :机 组 输 | 公 司 





人 人 比 功率 ,2 级 能 效 < 
7. 3kW/ ( m/min) 


min ) 





265 


中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2015 


( 续 ) 




















































































































































P 容积 流量 :18.8m’ /min, 排 气压 | CB 19153 一 2009《 容积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 :0. 8MPa, 额定 功 率 ;110kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有限 
组 输 A 比 功率 ,7.07kW/( myv| 效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 输 | 公 司 
min ) 和 人 人 比 功率 ,2 级 能 效 S 
7. 1kW/ (m/min) 
10 SCR180I -8 容积 流量 ;22. 4m?/min, HERE | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 :0. 8MPa, 额定 功率 ;132kW ,机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有限 
组 输入 比 功率 ; 6.71kW/( m | ER), 标准 指标 :机 组 输 | 公 司 
min ) 人 比 功 率 ,2 级 能 效 sS 
7. 1kW/(m'/min) 
ft | SCR220IT -8 容积 流量 :27.3m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 上 海 斯 可 络 
力 :0.8MPa, 额定 功率 ;160kW ,机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 压缩 机 有 限 
组 输入 比 功 率 : 6.70kW/(m/ 效 等 级 》, 标准 指标 ;机 组 输 | 公 司 
min ) 人 比 功 率 ,2 MRE RS 
7. 1kW/(m /min) 
12 容积 流量 : 19m;/min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 陕西 关中 压 
力 :0.7MPa ,额定 功率 ;132k 允 ,机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 缩 机 制造 有 限 
组 输入 比 功 率 ; 6.57kW/( m3/ | 效 等 级 》, 标 准 指标 :机 组 输 | 公 司 
min) 人 人 比 功率 ,2 级 能 效 <= 
6. 7kW/(m’/min) 
13 OSP -37VAN 容积 流量 :6.72m; /min, 排 气压 !| GB 19153 一 2009《 容积 式 | 南京 日 立 产 
力 :0.7MPa, 额定 功率 :37k8, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 机 有 限 公司 
| 组 输入 比 功 率 ; 6.76kW/( m?/ | ER), 标准 指标 :机 组 输 
min ) 人 比 功 率 ,1 级 能 效 二 
6. 8kW/(m /min) 
7 PDLG - 18. 5/8 AMM E.: 3. Om? /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
力 :0.8MPa, 额定 功率 ;18.5kW, | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 
机 组 输入 比 功 率 ;7.28kW/( mm/ 效 等 级 》, 标 准 指 标 :机 组 输 
min ) 入 比 功 率 ,1 级 能 效 < 
7.4kW/(m /min) 
15 容积 流量 :3. 4m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
力 :0. 8MPa, 额定 功率 :22kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公 司 
组 输入 比 功率 :7.19kW/(m'/ | 效 等 级 》, 标 准 指标 :机 组 输 
min) A te DZ, 1 级 能 效 二 
7. 2kW/(m’/min) 
16 容积 流量 :6. 1m? /min, HERE | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
力 :0.8MPa, 额定 功率 ;37kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 





By SE OR) ,标准 指标 :机 组 输 
人 比 功率 ,1 级 能 效 < 
7.2kW/(m /min) 


组 输入 比 功 率 :; 6.88kW/(m/ 


min ) 
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AY oR 


( 8) 


容积 流量 :7.2m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
力 :0.8MPa, 额定 功率 :45kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 
组 输入 比 功率 , 6.97kW/( my | SEAL) ,标准 指标 :机 组 输 
min) 入 比 功 率 ,1 级 能 效 专 
7. 2kW/(m’/min) 
























GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 

效 等 级 》, 标 准 指标 :机 组 输 
入 比 功 率 ,2 级 能 效 < 
7. 3kW/(m /min) 


容积 流量 :9.6m /min, 排 气压 
力 :0. 8MPa, 额定 功率 :55kW, 机 
组 输入 比 功率 ;6.87kW/( mv 


min) 































GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 

效 等 级 》 ,标准 指标 :机 组 给 
人 比 功 率 ,2 RAA =< 
7.3kW/(m /min) 


容积 流量 :11.6m /min, 排 气压 
力 :0. 8MPa, 额定 功率 :75kW, 机 
组 输入 比 功率 :7.26kW/(m/ 


min ) 

































































































容积 流量 ;19.8m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
力 :0. 8MPa, 额定 功率 :110kW ,机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 
组 输入 比 功率 :7.0kW/(mavmin)》 | 效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 输 

人 比 功 率 ,2 RE RK 
7. 1kW/(m /min) 

容积 流量 :21m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 苏州 普度 压 
FA :0. 8MPa, 额定 功率 :132kW ,机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公司 
组 输入 比 功 率 ; 6. 84k W/( m | 效 等 级 》 ,标准 指标 :机 组 输 
min) 入 比 功 率 ,2 RHE s 

7. UkW/ (m/min) 

容积 流量 :39m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 苏州 普度 压 
力 :1. OMPa, 额定 功率 :250kW ,机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 缩 机 有 限 公 司 
组 输入 比 功 率 :7.77kW/( m?/ | SR) , 标准 指标 :机 组 输 
min ) 入 比 功 率 ,2 级 能 效 sS 

8. IkW/( m/min) 

容积 流量 :1.3m /min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容积 式 | 耐力 股份 有 
力 ;0. 7MPa, 额定 功率 :7. 5kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 限 公证 
组 输入 比 功率 : 7.44kW/( m | 效 等 级 》, 标 准 指标 ;机 组 输 
min ) 人 比 功 率 ,1 级 能 效 < 

7. 9kW/( m/min} 

容积 流量 :1.97m/min, 排 气压 | GB 19153 一 2009《 容 积 式 | 耐力 股份 有 

力 :0. 7MPa, 额定 功率 ;11kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 限 公司 





效 等 级 》, 标准 指标 :机 组 输 
A th HR, 1 级 能 效 < 
7. 6kW/( m’/min) 


组 输入 上 比 功 率 ;7.49kW/(m/ 


min ) 
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min ) 


”容积 流量 :3.75m /min, 排 气压 
力 :0.7MPa, 额定 功率 ;22kW, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 限 公司 ， 
组 输入 比 功 率 : 6.93kW/( mY | 效 等 级 》, 标准 指标 : 机 组 输 


Pe ee 


容积 流量 :2.7m*/min, 排 气压 
力 ;0. 7MPa, 额定 功率 :1 纺 W, 机 | 空气 压缩 机 能 效 限定 值 及 能 | 限 公 司 
组 输入 比 功率 :7.2kW/ (m? /min) 


容积 流量 :3. 27m /min, 排 气压 | 
力 :0.7MPa, 额定 功率 ; 18; 5kW, | 空气 压缩 机 能 效 限 定 值 及 能 | 限 公 司 
机 组 输入 比 功率 .7.44kW/( mV | 效 等 级 》, 标 准 指 标 :机 组 输 


( 续 ) 












CB 19153 一 2009《 容积 式 i 耐力 股份 有 






效 等 级 》, 标 准 指标 :机 组 输 
入 比 功率 ,1 级 能 效 < 
7. SkW/ (m/min) 


GB 19153- 一 2009《 容积 式 | 耐力 股份 有 













人 比 功 率 ,1 级 能 效 S 
7. SkW/ (m/min) 


GB 19153 一 2009《 容积 或 | 耐力 股份 有 
















入 比 功 率 ,1 级 能 效 < 
7. 1kW/ (m/min) 






2014 年 度 “中 国 通用 机 械 行 
“科技 ERMA 


“科技 创新 突出 贡献 奖 "获奖 名 单 





1 ” 女 | 产品 开发 室 主任 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 

2 男 | 高 级 工程 师 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 

3 男 | 高 级 工程 师 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 。 
4 男 | 工程 师 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
5 女 | 设计 院 副 院 长 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 

6 女 | 工装 泵 闹 公 司 总 工程 师 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 

7 男 | 副 总 经 理 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 
8 男 | 工程 师 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 
9 | 设计 院 副 院 长 | 开封 黄河 空 分 集团 有 限 公司 

10 男 “| 技术 部 部 长 | 开封 黄河 空 分 集团 有 限 公司 

11 男 | 副 总 工艺 师 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 公司 

12 3 | 工程 部 副 部 长 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 公司 

13 男 | BR 四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 





附录 


| | (#) 

董事 长 å | 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 
| 工程 师 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 
副 总 工程 师 石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责任 公司 
高 级 工程 师 | 山东 天 力 干燥 股份 有 限 公司 
总 经 理 | 常州 范 群 干燥 设备 有 限 公司 
总 经 理 | 石家庄 工大 化 工 设备 有 限 公司 
EK O O | 钱 江 干燥 设备 有 限 公司 
总 经 理 苏州 自力 化 工 设备 有 限 公司 
副 总 经 理 | 上 海 千 山 远东 制药 机 械 有 限 公司 
技术 总 监 | 上海 干 山 远东 制药 机 械 有 限 公司 





21 马 雪 明 
22 楼 唯 
23 刘志强 


男 
女 
OF 
EE: 
男 
gs 
男 
男 
男 


"能工巧匠 突出 贡献 奖 "获奖 名 单 
所 属 单位 


“wre | S “| 高 级 技师 | 这 阳 喜 风机 集团 股份 有 限 公司 
刘 兴 仁 | g | 高 级 技师 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 
SEF | | 高 级 技师 | 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 

吴 红 卫 | 5 | 国际 焊接 师 陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 
wee | 5 | 技师 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 公司 

宁 代 川 | B | 高 级 车 工 重庆 通用 工业 (集团 ) 有 限 公司 

赵 文 河 | 男 | 技师 山东 天 力 干燥 股份 有 限 公司 

褚 保良 | a | 技师 o 东台 市 食品 机 械 厂 有 限 公司 

郭 元 刚 男 | 莱芜 天 元 气体 有 限 公 司 

周 柱 国 | 3 | 技师 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责任 公司 
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坚持 科技 创新 引领 行业 技术 进步 
一 一 四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 








锐意 改革 持续 创新 争 做 一 流 的 气体 供应 商 
一 一 茉 芜 天 元 气体 有 限 公司 











欧洲 品质 服务 全 球 
一 世 亚 德 机 械 工程 ( 杭州 ) 有 限 公司 








服务 通 全 球 E S ARTF 
一 一 杭州 福 斯 达 深 冷 装 备 股份 有 限 公司 


源 自 欧 洲 走向 世界 
一 液化 空气 ( 杭州 ) 有 限 公司 








打造 电力 装备 优质 品牌 加 快 推进 企业 转型 升级 
一 一 郑州 电力 机 械 厂 


依托 技术 和 创新 打造 多 级 泵 专业 化 生产 基地 
一 一 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公司 

















goo 
ase 


坚持 科技 创新 引领 行业 技术 进步 


一 一 访 四 川 空 分 设备 (集团 ) 有 限 责 任 公 司 董事 长 单 金 锁 


专案 。 





Pa Se oa | K 
Tisya (44) AR 
责任 公司 董事 长 单 金铭 


四 川 空 分 设备 〈 集团 ) 有 限 责任 公 
司 (简称 四 川 空 分 ) 创建 于 1966 年 ， 
系 全 国 大 型 一 档 企 业 、 机 械 行 业 骨 干 企 
业 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 
我 国 深 冷 设备 主要 研发 设计 制造 基地 之 
一 ， 是 四 川 省 具有 上 自主 知识 产权 的 高 新 
技术 企业 、 四 川 省 重大 装备 制造 行业 重 
点 骨干 企业 之 一 。 公 司 先 后 投资 组 建 了 
多 个 实体 经 营 公 司 ， 目 前 ， 公 司 拥有 控 
股子 公司 17 个 、 参 股 企业 7 个 。 公 司 现 
已 形成 “四 条 主线 ( 成 套 空 分 设备 、 天 
然 气 成 套 设备 、 低 温 液 体 贮 运 设备 及 工 
业 气 体 ) ， 多 足 发 展 ” 的 产品 格局 。 


《 通 机 年 鉴 》: 历经 近 50 年 的 发 
展 ， 四 川 空 分 从 一 家 老牌 企业 发 展 成 为 
气体 分 离 设 备 行业 的 领军 生 .、 ”请 介绍 
一 下 四 川 空 分 目前 的 产业 结构 情况 及 在 
同行 业 中 的 竞争 优势 。 

单 金铭 : 从 总 体 看 ， 四 川 空 分 的 产 
品 品 种 多 样 、 种 类 齐全 ， 包 括 两 大 类 . 
设备 类 和 工业 气体 类 。 又 可 以 进一步 划 
分 为 空 分 设备 、 天 然 气 液化 设备 、 低 温 
液体 贮 运 设备 、 工 业 气 体 产 品 四 大 类 以 





《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 部 


1944 年 生 ， 
1968 年 毕业 于 华中 科 枝 大 学 ， 
A) 有 限 责任 公司 董事 长 、 总 经 理 、 党 委 书记 ， 和 兼任 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 副 会 长 、 
通用 机 械 工业 协会 气体 分 离 设 备 分 会 副 理事 长 ， 

> R, FR“SRA-FHRKE” 
中 国 成 立 60 年 来 四 川 省 最 具 影 响 力 劳动 模范 ” 
四川 省 有 突出 贡献 的 优秀 专家 ” “四 川 省 优秀 企业 家 ” 
“ 四川 省 杰出 创新 人 才 ” 和 “四 川 省 优秀 党 务工 作者 ”等 多 项 殊荣 。 
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及 相关 、 配 套 的 上 干 个 品种 、 规 格 的 产品 。 
这 些 产品 都 有 着 悠久 的 发 展 历史 和 成 熟 
的 技术 ， 是 能 够 满足 用 户 所 需 的 制造 能 
力 以 及 让 用 户 满意 的 工程 产品 ， 而 且 适 
用 面 广 ， 所 服务 的 领域 涵盖 冶金 、 石 化 、 
能 源 、 化 工 、 机 械 、 电 子 、 轻 工 、 国 防 、 
航空 航天 、 卫 生 等 部 门 ， 加 上 我 们 成 熟 
完善 的 国内 国际 营销 和 服务 网 络 ， 以 及 
众多 的 气体 投资 企业 和 生产 基地 ， 基 本 
上 可 以 说 是 “东西 南北 中 , 处 处 有 川 空 ”。 
通过 近 50 年 的 发 展 ， 四 川 空 分 形成 了 完 
善 的 产业 结构 ， 这 也 是 四 川 空 分 能 够 成 
为 行业 领军 企业 的 原因 之 一 。 


rites, phe 10 万 空 分 设计 供 俩 名 约 
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河南 永 城 人 。 高 级 经 济 师 。 教 授 级 离 级 工程 师 。 享 受 国务 院 政府 特殊 津贴 
1984 年 6 月 加 入 中 国共 产 党 。 现 任 四 川 空 分 设备 〈 入 
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以 及 华中 科技 大 学 、 西 安 交 通 大 学 兼职 元 
、 获 得 过 “全 国 劳 动 模范 ” 


“全 国 机 械 工 业 劳 动 模范 、“ 新 


全国 机 械 工业 优秀 企业 守 ”“ 四 川 省 劳 


“四 川 省 首届 杰出 企业 


企业 的 竞争 优势 取决 于 企业 的 核心 
竞争 力 。 四 川 空 分 具有 的 三 大 优势 形成 
了 自己 的 核心 竞争 力 : AMMA, RA 
优势 和 体制 优势 。 

川 空 以 人 为 本 ， 这 人 文 优势 是 我 们 
最 引 以 为 豪 的 。 四 川 空 分 经 过 近 50 年 的 
发 展 ， 形 成 了 自己 特有 的 企业 精神 和 企 
业 文 化 “团结 诚信 ， 决 战 决胜 ”， 
在 这 种 精神 和 文化 的 引领 下 ， 我 们 拥有 
了 一 支 敢 打 硬 仗 、 能 打 硬 仗 、 善 打 硬 侈 
的 高 素质 员工 队伍 ， 支 撑 着 四 川 空 分 企 
业 核心 竞争 力 不 断 强大 。 

技术 优势 。 四 川 空 分 长 期 以 来 坚持 
技术 创新 、 管 理 创 新 ， 瞄准 最 先进 水 平 ， 
以 研发 带 开发 ， 储 备 技 术 ， 培 养 人 才 ， 
正 是 赁 着 这 种 创新 驱动 力 ， 四 川 空 分 生 
产 的 空 分 设备 、 天 然 气 液化 设备 、 低 温 
贮 运 设备 以 及 配套 的 膨胀 机 、 换 热 恬 、 
阀门 、 低 温 泵 等 产品 的 技术 都 处 于 国内 
领先 水 平 。 并 且 从 工艺 、 装 备 上 跟 进 ， 
目前 四 川 空 分 拥有 一 大 批 在 国内 甚至 国 
际 上 具有 领先 水 平 的 设备 和 设施 ， 以 及 
一 大 批 具 有 成 熟 技术 技能 的 生产 工人 ， 











为 我 们 的 研发 成 果 转 化 为 稳定 、 可 靠 、 
先进 的 产品 莫 定 了 坚实 基础 。 

体制 优势 。 四 川 空 分 由 国有 大 型 企 
业 转 制 为 全 民营 企业 后 ， 具 有 了 民营 企 
业 灵活 自 主 的 经 营 优 势 和 治理 结构 ， 同 
时 又 保留 着 国有 企业 传统 、 正 规 的 管理 
体系 。 不 管 体制 如 何 变 ， 四 川 空 分 始终 
坚持 “让 国家 满意 ， 让 社会 满意 ， 让 用 
户 满意 ， 让 员工 满意 ”的 发 展 理念 从 来 
没有 改变 ， 经 过 几 十 年 的 打拼 ， 四 川 空 
分 的 空 分 设备 、 低 温 液体 储 运 设备 等 连 
$20 余年 保持 了 四 川 省 名 牌 产 品 称号 ， 
在 广大 用 户 中 树立 了 良好 的 “ 川 空 ” 品 
牌 形象 和 口碑 。 
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(HUES) : 四 川 空 分 拥有 良好 
的 品牌 效应 ， 这 与 贵 公司 回 用 户 提供 优 
质 的 产品 和 服务 密 不 可 分 ， 四 川 空 分 是 
如 何 打造 一 流产 品 与 服务 的 ? 

单 金铭 : 企业 要 发 展 ， 品 牌 很 关键 ， 
形成 品牌 效应 的 根基 是 优质 的 产品 和 服 
务 。 打 造 一 流 的 产品 与 服务 是 一 项 综合 
性 的 系统 工程 ， 包 含 的 内 容 很 多 ， 涉 及 
面 很 广 ， 不 仅 有 技术 的 、 管 理 的 因素 ， 
更 覆盖 了 和 生产、 质量、 销售 服务 等 环节 。 
品牌 要 人 靠 精品 来 建设 ， 精 品 离 不 开 先 进 
的 装备 ， 四 川 空 分 为 生产 出 能 够 创 出 品 











牌 效应 的 精品 ， 加 大 了 技术 改造 力度 ， 
近 十 年 间 新 建 了 一 大 批 新 厂房 ， 引 进 了 
一 批 先进 设备 ， 公 司 现 有 五 坐标 数控 加 
工 中 心 、10m 真空 针 焊 炉 、4000t hE 
机 种 码头 的 重型 车 间 等 ， 生 产 组 织 上 
具有 完善 的 流程 和 管理 模式 。 长 期 以 来 ， 
四 川 空 分 十 分 重视 产品 质量 控制 ， 公 司 
先后 通过 了 1SO9000 质量 体系 审查 , 一 、 
二 、 三 类 压力 容器 设计 制造 资格 审查 ， 
美国 机 械 工 程 师 协会 ASME 联检 及 授权 
钢印 以 及 国家 3E 认证 等 。 公 司 提出 精品 
战略 ， 在 严格 质量 控制 的 同时 ， 广 泛 开 
展 QC 小 组 活动 ， 每 年 都 要 举办 数 十 项 
员工 培训 ， 提 高 员工 的 技能 水 平 。 在 销 
售 服务 环节 , 公司 明确 把 “一 切 为 了 用 户 ， 
一 切 为 了 发 展 ” 作 为 企业 精神 ， 这 不 只 
是 停留 在 口头 上 ， 更 落实 到 实际 工作 中 ， 
与 用 户 保持 密切 联系 ， 听 取 用 户 意见 ， 
满足 用 尸 需求 ， 把 用 尸 的 需求 当成 目 己 
的 首要 工作 ， 真 正 做 到 了 全 心 全 意 为 用 
户 服 务 。 





《 通 机 年 鉴 》 : 四 川 空 分 作为 行业 
内 较 早 开发 天 然 气 领域 市 场 的 企业 ， 在 
天 然 气 液化 装备 制造 及 储 运 方面 拥有 成 
熟 的 技术 和 丰富 的 经 验 ， 请 介绍 一 下 公 
司 在 该 领域 取得 的 成 绩 和 典型 应 用 案例 。 
单 金铭 : 的 确 ， 四 川 空 分 早 在 20 





世纪 70 年 代 融 进军 天 然 气 领域 ， 这 在 空 
分 行业 是 最 早 的 。 在 天 然 气 液化 装备 及 储 
运 方 面 拥有 成 熟 的 技术 ， 目 前 能 专业 从 事 
天 然 气 、 煤 层 气 、 煤 制 气 、 焦 炉 尾 气 、 各 
类 化 工 尾气 的 净化 、 分 离 及 液化 等 工程 总 
承包 ， 具 有 化 工 乙 级 工程 设计 资质 ， 并 以 
EPC 总 包 方式 承接 了 从 10 万 m /d 等 级 
到 200 万 m /d 等 级 混合 冷 剂 大 型 天 然 气 
液化 设备 30 RE, wa I LNG 系列 产 
品 的 技术 发 展 ， 取 得 了 丰富 的 经 验 和 丰硕 
的 成 果 。 

现在 回头 看 四 川 空 分 的 天 然 气 液化 
技术 发 展 历程 ， 我 们 认为 : 创新 是 根本 。 
可 以 这 样 襄 ， 四 川 空 分 的 发 展 融 是 一 部 
创新 史 ， 在 天 然 气 领 域 也 不 例外 。 

20 世纪 80 年 代 ， 四 川 空 分 就 设计 
制造 出 了 50 万 md KAS ( 油田 气 ) 
分 离 成 套 设备 ， 并 在 1992 年 获得 国家 科 
技 进步 奖 二 等 炎 、 国 家 质量 金奖 和 四 川 
省 科技 进步 奖 一 等 奖 。 进 入 21 世纪 ， 
川 空 分 与 中 海 油 联合 开发 的 260 万 m /d 
天 然 气 液化 工艺 流程 获得 国内 外 专家 的 
一 致 肯定 。 在 天 然 气 行业 内 ， 四 川 空 分 
的 产品 也 一 直 受 到 用 户 好 评 。 在 设备 大 
型 化 方面 ， 四 川 空 分 与 内 蒙古 鄂尔多斯 
机 锦旗 新 圣 天 然 气 公司 合作 的 兴 圣 200 
万 mld 天 然 气 液化 设备 顺利 开车 ， 这 是 
国内 最 大 型 的 天 然 气 液化 装置 之 一 。 

















四 川 空 分 始终 坚持 为 用 户 提供 技术 | 
先进 的 天 然 气 产品 。 其 中 ， 黑 龙 江 建 龙 
化 工 有 限 责任 公司 20 000m3/h SAR 
吸 气 深加工 制 LNG 综合 利用 工程 项 目 ， 
实现 一 次 开车 成 功 并 生产 出 合格 LNG 
产品 ， 最 大 日 生产 LNG 可 达到 200t 以 
te 该 项 目 采用 “MRC RASH + A 
环 ” 制 冷 工艺 技术 ， 装 置 技术 先进 、 生 
产 稳定 、 操 作 弹 性 高 ， 对 原料 气 中 CH， | 
组 分 含量 的 较 大 变化 具有 很 强 的 适应 能 
力 。 由 中 石油 京 唐 液化 天 然 气 有 限 公司 
和 四 川 空 分 联合 研发 的 国内 首 台 开架 式 
海水 气 化 器 ( ORV ) ， 在 唐山 LNG 接 
收 站 顺利 通过 工业 性 试验 并 投料 运行 成 
功 ， 标 志 着 国产 首 台 开架 式 海水 气 化 器 
(ORV) 成 功 实现 国产 化 。2014 年 12 
月 24 日 ， 四 川 空 分 与 博爱 三 峡 益 众 新 能 
源 有 限 公司 签 订 的 60 万 m3/d ERER 
化 项 目 成 功 产 出 合格 的 LNG 产品 。 该 项 
目 于 2014 年 2 月 10 日 签订 合同 ， 仅 用 
了 10 个 月 的 时 间 ， 实 现 了 装置 的 顺利 投 
产 ， 一 举 打破 了 国内 LNG 项 目 建设 周 其 
的 最 短 纪录 ， 创 造 了 “博爱 奇迹 ”， 震 
撼 了 天 然 气 液化 领域 。2015 FF, 
内 首 套 采用 中 海 油 与 四 川 空 分 联合 申请 
专利 的 具有 自主 知识 产权 的 LNG 冷 能 空 
分 装置 一 一 中 海 油 宁波 LNG 冷 能 空 分 项 
目 一 次 开车 成 功 ， 空 分 装置 生产 出 的 液 
氧 、 液 气 、 液 握 产 品 的 产量 、 纯 度 及 能 
耗 均 达到 设计 要 求 ， 标 志 着 中 海 油 和 四 
川 空 分 成 功 地 将 自主 专利 技术 转化 为 成 
熟 的 工业 化 产品 ， 打 破 了 发 达 国家 长 期 
的 技术 封锁 。 





《 通 机 年 鉴 : 四 川 空 分 历来 重视 
科研 开发 ， 请 介绍 一 下 四 川 空 分 开展 产 
学 研 合作 的 情况 ， 以 及 今后 产品 研发 的 
重点 方向 和 目标 。 

单 金铭 : 在 科研 开发 中 ， 四 川 空 分 
十 分 重视 产 学 研 的 结合 。 公 司 与 华中 科 
技 大 学 、 西 安 交 通 大 学 、 浙 江 大 学 等 重 
点 大 学 都 有 很 多 科研 合作 ， 这 些 学 校 在 
不 同 专业 也 各 有 所 长 ， 我 们 根据 不 同 的 
实际 需要 与 他 们 开展 合作 ， 公 司 的 很 多 
科研 项 目 都 是 在 与 他 们 合作 的 基础 上 开 
展 的。 我 们 公司 也 是 很 多 大 学 的 实习 基 
地 ， 华 中 科技 大 学 、 西 安 交 通 大 学 、 四 
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川 大 学 、 兰 州 理工 大 学 等 学 校 每 年 都 有 
学 生来 公司 实习 。 就 在 2015 年 7 月份， 
四 川 空 分 与 华中 科技 大 学 共 建 的 “国家 
级 工程 实践 教育 中 心 ” 在 公司 挂牌 。 
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国家 级 工程 教育 实践 中 心 挂牌 仪式 

对 于 企业 而 言 ， 进 行 产 品 的 科研 开 
发 是 以 市 场 为 基础 的 。 四 川 空 分 近期 的 
科研 开发 是 以 空 分 设备 的 大 型 化 和 节能 
性 、 天 然 气 产品 的 大 型 化 和 多 样 性 为 目 
标 ， 力 求 产品 性 能 的 先进 性 。 这 是 我 们 
开展 研发 工作 的 总 体 目标 和 重点 方向 。 


《 通 机 年 鉴 》: 四 川 空 分 建立 了 怎 
样 的 人 才 管 理 机 制 ? 如 何 吸引 优秀 人 才 
的 加 入 ? 

单 金铭 : 可 以 说 ， 四 川 空 分 建立 了 
一 套 有 效 的 人 才 管 理 机 制 。 虽然 四 川 空 
分 地 处 西南 内 陆地 区 ， 没 有 沿海 地 区 的 
地 理 优势 ， 但 是 ， 我 们 是 行业 内 几 个 重 
点 企业 中 人 才 流 失 最 少 的 企业 ， 这 就 很 
能 说 明 问 题 。 在 人 才 管 理 上 ， 我 们 立足 
能 吸引 来 、 留 得 住 、 用 得 好 。 我 们 吸引 
人 才 的 原则 首先 是 要 有 对 企业 的 忠诚 和 
感情 ， 这 是 建立 在 对 企业 文化 的 认同 、 
建立 在 人 才 与 企业 共同 成 长 和 发 展 基础 
上 的 ， 这 是 一 个 长 期 的 过 程 ， 所 以 ,我 
们 不 主动 去 别 的 企业 挖 人 ， 而 是 从 学 校 
招聘 学 生 到 企业 ， 通 过 长 期 的 磨合 培养 ， 
形成 稳固 的 劳动 关系 。 特 别 是 在 人 才 培 
养 方面 ， 公 司 内 有 很 好 的 培养 机 制 和 传 
帮 带 传统 ， 为 各 类 员工 提供 了 一 个 很 好 
的 成 长 环境 。 人 才 流 动 是 难免 的 ， 也 是 
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正常 的 ， 但 是 大 部 分 人 才 通 过 长 期 的 魔 
合 ， 认 同 了 企业 的 文化 和 管理 ， 成 为 公 
司 发 展 的 中 流 夏 柱 。 公 司 非常 重视 人 才 
技能 的 培养 和 特长 的 发 挥 ， 注 重 各 类 人 
才 梯 队 的 形成 ， 也 非常 重视 人 才 的 待 和 
提升 和 晋升 渠道 ， 包 括 工 资 、 住 房 、 工 
作 条 件 、 生 活 环境 以 及 工作 平台 等 万 面 ， 
让 他 们 能 减少 后 顾 之 忧 ， 安 必 工 作 ， 以 
事业 留 人 ， 以 文化 留 人 ， 以 情感 留 人 ， 
四 川 空 分 就 是 一 个 重 情 重 义 、 温 暖 友善 
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集团 拓展 活动 

《 通 机 年 鉴 》: 面 对 国内 外 激烈 的 
市 场 竞争 ， 四 川 空 分 如 何 保持 持续 的 竞 
争 力 ? 请 介绍 一 下 公司 “十 三 五 ”期 间 
的 工作 重点 。 

单 金铭 : 关于 如 何 保持 持续 的 竞争 
力 ， 我 们 认为 ， 首 要 问题 还 是 市 场 与 用 
户 。 要 满足 市 场 和 用 户 ,关键 是 产品 ( 包 
括 服务 ) 。 要 有 好 的 、 用 户 满意 的 产品 
或 者 说 是 精品 ， 还 要 立足 技术 的 先进 性 、 
质量 的 可 靠 性 、 服 务 的 优质 性 和 价格 的 
公道 性 ， 其 本 质 还 是 科技 与 管理 。 因 此 ， 
科技 和 管理 仍然 是 我 们 今后 长 期 坚持 并 
不 断 改 进 的 重点 与 方向 。 

目前 ， 公 司 的 业务 结构 已 逐渐 呈现 
出 低温 工程 、 装 备 制造 和 气体 生产 三 大 
产业 板块 。“ 十 三 五 ”期 间 ， 我 们 将 根 
据 国 家 政策 导向 ， 进 一 步 发 展 高 端 产 业 
链 一 一 现代 生产 性 服务 业 和 开发 高 端 产 
品 ， 进 行 结构 调整 和 转型 升级 ， 实 现 单 
纯 的 设备 成 套 向 工程 承包 转变 ; 实现 由 
中 低档 产品 向 高 端 产 品 的 转变 ; 实现 单 
件 生产 向 批量 化 和 流水 线 ( 准 流水 线 ) 
生产 方式 转变 ; 实现 由 粗放 型 管理 向 信 
息 化 管理 、 精 细 化 管理 的 转变 ; 实现 经 
营 模式 、 融 资方 式 及 管理 理念 的 再 造 。 
到 2020 年 未 , 形成 低温 工程 、 设 备 制造 、 
气体 产业 三 足 昂 立 协同 发 展 格局 ， 为 打 
造 四 川 空 分 的 “百年 者 店 ” 葛 定 更 加 坚 
实 的 基础 。 











锐意 改革 持续 创新 争 做 一 流 的 气体 供应 两 


一 一 访 莱芜 天 元 气体 有 限 公司 执行 董事 、 经 理 齐 登 业 





莱芜 天 元 气体 有 限 公司 执行 
董事 、 经 理 齐 登 业 


《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 部 REG BAF 


齐 登 业 ， 男 ，1967 年 6 月 出 生 ， 山 东 沂 源 人 ，1990 年 6 月 加 入 中 国共 产 芝 ，1991 
年 7 月 毕业 于 山东 工业 大 学 ,硕士 学 位 。 历 任 山东 工业 大 学 机 械 系 辅导 员 、 办 公 室 副 主任 、 
党 总 支书 记 山东 菜 芜 钢铁 股份 有 限 公 司 轧钢 厂 团 委 书 记 、 党 委 副 书记 、 纪 委 书 记 、 
副 厂 长 ， 山东 某 芜 钢铁 股份 有 限 公 司 热电 厂 厂 长 、 党 委 副 书 记 ; 山东 钢铁 股份 有 限 公 
司 莱芜 分 公司 能 源 动 力 厂 厂 长 、 党 委 副 书记 ; 莱芜 天 元 气体 有 限 公司 执行 董事 、 经 理 。 

齐 登 业 身 为 山东 钢铁 股份 有 限 公 司 莱 芜 分 公司 煤气 、 冷 风 、 攻 汽 、 电 力 、 术 力 、 
工业 气体 等 六 大 动力 能 源 生 产 供 应 的 领头 人 ， 在 他 身上 ， 时 刻 闪 次 着 新 时 代 共 产 党 员 
对 事业 、 对 企业 无 限 忠 诚 的 可 责 品 质 ， 他 在 用 信念 和 责任 做 企业 。 在 他 的 带领 下 ， 企 
业 先 后 荣获 中 国 优 秀 企业 形 条 单位 、 山 东 省 文明 单位 、 富 民 兴 重 劳 动 奖状 等 多 项 荣誉 。 
个 人 也 先后 荣获 全 国治 金 行 业 绿化 先进 个 人 、 山 东 省 富民 兴 重 劳动 奖章 、 依 靠 职工 办 
企业 优 奔 个 人 、 冶 金 系 统 优秀 纪检 干部 、 冶 金 系统 生产 经 贸 工 作 先 进 工作 者 等 多 项 称号 ， 
先后 当选 共青团 山东 省 要 第 十 届 代 表 、 莱 芜 市 第 十 五 局 人 大 代表 、 有 20 余 篇 管理 技术 
论文 在 省 级 以 上 刊物 发 表 。 
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《 通 机 年 鉴 : 天 元 气体 公司 经 过 
10 余年 的 历练 ， 成 为 工业 气体 领域 一 家 
颇具 活力 的 企业 ， 请 介绍 一 下 企业 发 展 
情况 及 当前 企业 的 生产 经 营 现 状 。 

齐 登 业 ; 莱芜 天 元 气体 有 限 公 司 ( 以 
下 简称 天 元 气体 公司 ) 于 2002 年 10 月 
29 日 在 莱芜 市 工商 管理 局 依法 注册 ， 注 
册 总 资本 8 000 万 元 ， 同 年 11 月 8 日 
挂牌 创立 。 经 过 2003 年 、2004 年 和 
2006 年 三 次 增资 扩 股 ， 注 册 资 本 增加 到 
50 581 万 元 。 





制 氧 生产 主 厂 房 





天 元 气体 公司 是 工业 危 化 品 生产 企 
业 ， 现 有 9 套 制 氧 机 组 ， 设 计 和 氧气 产能 
18.7 H m°h; 1 套 气 体液 化 装置 ， 设 
计 产 能 4 000m /h。 天 元 气体 公司 目前 
是 华东 地 区 较 大 的 气体 生产 企业 ， 生 产 
经 营 工业 用 氧气 、 氮 气 、 毛 气 、 液 氧 、 
液 氨 、 液 氨 和 各 类 瓶装 气体 以 及 医用 液 
氧 、 气 氧 等 产品 ， 主 要 保 供 莱 钢 冶炼 生 
产 ， 同 时 面向 社会 经 营销 售 气体 产品 和 
液体 产品 ， 销 往 江 苏 、 上 海 、 浙 江 、 河 
北 、 天 津 等 地 。2014 年 生产 保 供 氧气 、 
BS. BAD BA 9.84 亿 m 、9.7 亿 
m、431.64 万 m， 瓶 装 气体 37 877 
fi; RA, RE. Ma. ATES 
液 72990.44t， 实 现 主 曹 业务 收入 8.02 
亿 元 ， 其 中 外 销 利润 3 043 万 元 。2015 
年 1 一 6 月 份 累计 销售 液 所 11 788.4t、 
液 氨 2 583.44t. Ma 12 434.02t. #8 
Sm 708.2t、 粗 氛 氨 25 177m ， 保 供 





热线 检修 瓶装 气体 17 079%, SMES 
业务 收入 3.48 亿 元 ， 其 中 外 销 利 泪 1 386 
万 元 。 





液体 氧 、 氨 、 氨 外 销 充 装 现场 
《 通 机 年 鉴 : 面 对 激 烈 的 市 场 竞 
争 ， 天 元 气体 公司 如 何 提高 企业 的 竞争 
力 ? 在 经 营 管理 方面 有 哪些 独到 之 处 ? 
齐 登 业 : 天 元 气体 公司 客户 主要 有 
莱 钢 集团 公司 、 山 钢 股份 莱芜 分 公司 、 莱 
芜 粉 未 冶金 公司 和 山东 省 内 外 社会 客户 。 
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在 提高 企业 的 竞争 力 、 加 强 经 营 管 
理 方面 ， 首 先 做 到 依法 依 规 生产 ， 规 范 
企业 运营 。 天 元 气体 公司 严格 遵守 国家 
《公司 法 》《 安 全 生产 法 》《 产 品质 量 
法 》《 会 计 法 》《 职 业 病 防治 法 》《 环 
境 保 护法 》《 危 险 化 学 品 安全 管理 条 例 》 
和 《安全 生产 许可 证 条 例 》 等 法 律 法 规 ， 
不 断 完善 规范 现代 企业 制度 和 法 人 治理 
结构 ， 先 后 取得 了 《全 国 工业 产品 生产 
许可 证 》《 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证 》《 安 
全 生产 许可 证 》《 道路 运输 经 营 许 可 证 》 
《 气 瓶 充 装 许可 证 》《 特种 设备 检验 检 
测 机 构 核准 证 》 ( 气 瓶 检验 机 构 ) 、《 危 
难 化 学 品 生产 单位 登记 证 》《 危 险 化 学 
品 从 业 单 位 安全 标准 化 证 书 》 ( 危 化 品 
生产 二 级 达标 企业 资质 ) 、《 药 品 生产 
许可 证 》《 移 动 式 压力 容器 充 装 许可 证 》 
《职业 健康 安全 管理 体系 认证 证 书 》《 环 
境 管理 体系 认证 证 书 》 和 《质量 管理 体 
系 认证 证 书 》 等 15 种 生产 经 营 资质 证 书 。 
严格 在 国家 法 律 法 规 规定 的 范围 内 生产 
经 营 ， 认 真 遵 守 执行 国家 有 关 标 准 、 规 
泄 和 生产 安全 许可 制度 ， 扎 根 市场 ， 科 
学 规范 运营 ， 不 断 提 升 企业 在 市 场 竞争 
中 的 地 位 和 竞争 力 。 





6 7 m/h 制 氧 机 主 控 室 

其 次 是 强化 过 程 管 控 ， 提 升 产 品 品 
质 。 一 是 通过 组 织 开 展 QC 项 目 攻 关 、 
六 西格玛 项 目 攻关 、 科技 周 “ 精益 管理 、 
效能 提升 ”攻关 、 制 氧 专业 技术 诊断 会 、 
全 员 劳 动 竞赛 、 现 场 管 理 “ 星 级 评价 ” 
等 各 类 技术 交流 活动 ， 使 企业 在 提升 产 
品 产量 和 质量 、 降 低能 耗 、 降 低 放 散 率 、 
减少 机 组 工 况 波 动 、 提 高 工序 控制 能 力 
等 方面 的 技术 操控 更 加 系统 、 更 加 科学 
完备 。 二 是 以 机 组 安全 稳定 、 高 质量 运 
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行为 重点 ， 严 格 落 实 “ 勤 点 检 、 精 调整 、 
细 保 养 ” 的 生产 作业 方针 ， 强 化 在 岗 人 
员 责 任 心 ， 认 真 监 盘 ， 精 准 操作 ， 确 保 
生产 工 况 稳定 、 运 行 高 效 ， 为 生产 高 质 


量 产品 葛 定 基础 。 


和 
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三 是 以 产品 质量 占领 市 场 ， 以 企 
业 信 誉 赢得 客户 。 一 是 全 面 贯彻 落实 各 
项 质量 管理 规定 。 强 化 氧 、 氨 、 毛 和 医 
用 氧 等 各 类 瓶装 气体 产品 质量 检验 检测 
工作 ， 严 格 执行 国家 标准 和 规范 ， 根 据 
生产 情况 生产 一 批 、 检 验 一 批 ， 确 保 预 
售 成 品 合格 率 达 100%; 加 强 液 氧 、 液 
T RAS mS awe TE, MEN 
ie ERA, Ee PHM, Ht 
品 合 格 率 100%; 管道 保 供 氧 、 氮 、 氢 
气体 ， 做 到 在 线 实 时 监控 产品 纯度 数据 ， 
精准 调整 生产 工艺 参数 ， 提 升 各 类 气体 
产品 纯度 ， 确 保管 道 保 供 气 体 达到 冶炼 
标准 要 求 。 二 是 深入 市 场 调研 ， 紧 盯 市 
场 动 态 ， 挖 掘 市 场 潜 能 。 定 期 走访 客户 ， 
提升 客户 的 关注 度 ， 发 放 客 户 满意 度 测 
量 表 ， 积 极 征求 客户 建议 与 意见 ， 为 客 
户 提供 高 品质 的 产品 和 优质 高 效 的 服务 ， 
打造 气体 精品 品牌 ， 为 企业 树立 良好 的 
市 场 信誉 。 


《 通 机 年 鉴 》: 优质 的 产品 是 企业 
创造 品牌 、 开 拓 市 场 的 有 力 保证 ， 天 元 气 
体 公司 是 如 何 确保 生产 出 优质 气体 的 ? 

齐 登 业 : 首先 是 强化 生产 工艺 参数 
群 管控 。 根 据 工 艺 参数 重要 程度 不 同 ， 
制定 班组 长 、 主 操 人 员 和 一 般 操作 人 员 
操作 权限 ， 严 肃 工 艺 纪 律 ， 加 大 生产 操 
作 的 监督 与 考核 力度 ， 规 范 生产 工艺 操 
作 行 为 ， 做 到 实时 监控 ， 及 时 调整 。 同 





时 ， 积 极 探索 精益 生产 运行 模式 。 按 归 
安全 稳定 、 优 质 高 效 ”的 生产 组 织 方 
针 , 全 面 系统 分 析 各 工序 生产 运行 规律 ， 
建立 科学 高 效 的 动态 生产 组 织 模型 ， 加 
强生 产 动态 监控 ， 确 保 在 运 机 组 安全 、 
稳定 、 高 效 运 行 。 其 次 是 强化 项 目 攻 关 ， 
助 推 提升 产品 质量 。 创 新 是 企业 快速 友 
展 的 不 竭 动力 。 依 靠 创 新 提升 设备 稳定 
性 和 产品 质量 。 每 年 按照 计划 针对 每 人 台 
机 组 运行 情况 ， 开 展 制 氧 机 年 修 、 定 修 : 
优化 升级 改造 等 工作 和 提升 设备 技术 性 
能 攻关 活动 ， 挖 掘 设备 潜能 ， 全 面 提升 
设备 运行 的 稳定 性 和 可 靠 性 。 重 点 针对 
提升 制 氧 生 产 效率 、 提 高 产品 纯度 、 增 
强 设 备 稳 定性 、 节 能 降 耗 等 方面 进行 深 
入 调研 ， 确 立 速 赢 项 目 攻关 课题 ， 优 化 
实施 方案 ， 细 化 措施 ， 周 检查 、 月 总 结 ， 
快速 推进 ， 创 出 了 较 好 的 效益 。 另 外 
昔 助 设 备 点 检 、 制 氧 工艺 系统 诊断 检测 
等 科技 软件 平台 ， 全 面 提升 设备 生产 的 
预知 、 预 测 和 预 控 能 力 ， 着 力 解决 制约 
产品 质量 的 各 类 瓶颈 问题 。 


《 通 机 年 鉴 》 : 作为 一 家 工业 气 
生产 企业 ， 天 元 气体 公司 为 确保 日 常安 
全 生产 采取 了 哪些 有 效 措施 ? 

齐 登 业 : 以 人 为 本 ， 提 高 全 员 安全 
素质 ， 是 安全 管理 的 治本 之 策 。 按 照 年 
度 安全 环保 工作 的 总 体 部 署 ， 紧 密 结合 
公司 实际 ， 深 入 开展 了 “安全 生产 基层 
基础 落实 年 ”“ 百 日 安全 生产 无 事故 葛 
赛 “安全 生产 月 ”和 “ 严 管理 , 提 素 质 ， 
反 三 违 ” 安 全 大 整顿 等 活动 。 以 深度 推 
进 质量 、 安全、 职业 健康 、 能 源 ( QESEn，) 
四 个 管理 体系 为 基础 ， 强 化 安全 管控 ， 
科学 落实 防范 措施 。 

一 是 始终 坚持 “安全 第 一 ， 预 防 为 
主 ， 综 合 治理 ”的 原则 。 以 全 面 落实 和 
深入 推行 安全 管理 “四 个 标准 化 ”( 管 
理 标 准 化、 现场 标准 化 、 操 作 标 准 化 、 
检查 标准 化 ) 为 抓 手 ， 分 析 梳 理 各 项 安全 
基础 管理 工作 , 健全 完善 各 类 管理 制度 、 
作业 标准 ， 应 用 先进 实用 的 安全 管理 于 
iC, 手段 和 方法 , 提高 安全 工作 的 前 瞻 性 ， 








| 





BA, RA, BARE 
进一步 规范 和 细 化 各 项 基础 管理 ， 做 到 
全 员 、 全 过 程 、 全 面 落实 标准 化 作业 ， 
有 效 预防 安全 事故 的 发 生 。 

二 是 注重 科技 创 安 。 紧 跟 当前 科技 
发 展 步伐 ， 着 重 从 制度 建设 和 科技 方法 
应 用 入 手 ， 突 出 重点 ， 兼 顾全 面 ， 提 高 
安全 创新 管理 能 力 ， 增 强 安 全 工作 的 针 
对 性 和 有 效 性 。 依 靠 科 技 进步 ， 解 决 安 
全 生产 中 的 难点 和 重点 ， 健 全 完善 安全 
生产 应 急救 援 体 系 ， 增 强 应 对 重 特大 生 
产 安全 事故 的 能 力 ， 努 力 实现 安全 生产 
的 长 治 久 安 。 


四 是 深入 持久 地 开展 督 查 、 整 改 、 
标本 兼治 安全 活动 。 加 强 现场 安全 督察 
和 相关 方 安全 管理 ， 加 大 危险 源 辨识 、 
风险 评价 力度 , 做 好 危险 预知 、 预 控 工 作 。 
根据 夏季 高 温 、 暴 雨 等 特点 ， 备 齐 目 救 
设备 ， 备 足 紧 急 物 资 ， 强 化 日 常 应 急 演 
练 预 演 ， 提 升 应 急 保 供 能 力 和 管理 技术 
骨干 独立 解决 问题 的 能 力 。 严 格 落 实 E 
用 工 、 谁 管理 、 谁 负责 的 安全 管理 制度 ， 
加 强 相 关 方 资质 审查 、 安 全 交底 、 现 场 
督察 等 环节 工作 力度 ， 严 格 作业 流程 ， 
及 时 沟通 信息 ， 落 实 各 方 责 任 ， 纳 入 相 
关 方 标准 化 管理 ， 确 保 实 现 安全 生产 本 
质 化 。 

五 是 积极 营造 安全 生产 氛围 。 开 展 了 
新 颁布 的 《安全 生产 法 》 和 《安全 生产 条 
例 } 等 法 律 法 规 和 业务 技能 的 培训 与 学 习 ， 
结合 修订 和 增添 的 内 容 ， 对 照 单位 实际 情 
况 ， 细 化 落实 要 点 ， 明 确 责任 分 工 。 健 全 
完善 公司 、 车 间 、 班 组 三 级 安全 管理 与 活 
动 网 络 ， 做 到 安全 生产 有 法 可 依 、 有 章 可 
循 ， 营 造 人 人 讲 安全 、 事 事 为 安全 、 时 时 
保安 全 的 安全 工作 氛围 。 


《 通 机 年 鉴 》: 良好 的 企业 文化 是 
推动 企业 前 进 的 动力 ， 请 谈 一 下 天 元 气 


T 休 公司 的 企业 文化 建设 情况 。 





氧气 、 氮 气 、 和 氢气 输送 管道 
三 是 要 强化 督察 督办 机 制 。 加 大 督 
查考 核 力度 ， 提 高 各 级 管理 技术 人 员 认 


真 履 职 意识 ， 强 化 对 要 害 部 位 、 关 键 环 
节 的 安全 管理 和 监控 ， 深 化 “安全 第 一 
理念 和 工序 服从 制度 ， 人 人 把 天 ， 层 层 
落实 ， 提 升 安全 工作 的 实效 性 ， 确 保安 
全 生产 责任 制 和 各 项 保障 措施 真正 落 到 
实处 。 
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齐 登 业 : 天 元 气体 公司 依托 钢铁 主 
业 的 强大 优势 ， 时 刻 牢记 “服务 市 场 、 
服务 客户 “的 宗旨 ， 以 质量 求生 存 ， 以 
BAKA, mee, FREER. 

内 无 凝聚 力 ， 外 则 无 竞争 力 。 天 元 
气体 公司 在 十 余年 的 发 展 历程 中 ， 不 断 
在 融合 中 积累 ， 在 积累 中 创新 ， 在 创新 
中 求 发 展 。 以 培育 企业 精神 为 重点 ， 以 
人 为 本 管理 为 核心 ， 以 诚信 经 营 为 基石 ， 
以 学 习 创 新 为 动力 ， 加 强 领导 ， 精 心 组 
织 ， 全 员 参 与 ， 上 下 互动 ， 从 规范 一 事 
一 物 入 手 ， 潜 移 默 化 地 影响 与 规范 员工 
的 行为 ， 增 强 全 体 员 工 对 企业 文化 的 认 
识 、 认 知 和 认同 感 。 做 到 内 化 于 心 、 固 
化 于 制 、 外 化 于 行 ， 使 具有 时 代 特 征 和 
本 企业 特色 的 “文化 力 ” 转 化 为 企业 的 
凝聚 力 、 向 心力 和 对 外 竞争 力 ， 共 同 推 


动 企业 文化 建设 朝 着 先进 文化 发 展 方 癌 


提炼 ， 建 立 起 了 “ 信 恒 如 山 、 创 新 超越 
的 企业 精神 ，“ 精 益 保 供 、 同 建 共享 ” 


的 共同 愿景 ，“ 共 创 、 共 进 、 共 赢 ” 的 
企业 核心 价值 观 ，“ 精品 赢得 市 场 、 诚 


信和 创造 未 来 ”的 企业 经 营 宗旨 ，“ 做 正 
确 事 、 正 确 做 事 、 精 益 求 精 、 追 求 卓越 
的 工作 原则 ，“ 创 品牌 动力 、 铸 精品 气 
体 的 工作 目标 ，“ 善 思 勇 创 、 技 高 一 
筹 、 竞 争 进取 、 乐 于 奉献 ”的 职工 品格 
和 “ 爱 企 业 、 讲 大 局 、 能 战斗 、 重 时 效 
的 团队 作风 等 文化 理念 。 企 业 文 化 理念 
逐步 内 化 为 员工 的 价值 追求 和 自觉 行动 ， 
树立 了 良好 的 企业 和 品牌 形象 。 

在 全 体 职 工 的 共同 努力 下 ， 公 司 先 
后 荣获 山东 省 安全 生产 “ 双 基 ”工作 先 
进 单位 、 道 路 危险 货物 运输 安全 规范 优 
郁 企业 、 首 批 山东 省 诚信 企业 、 平 安 建 
设 先进 基层 单位 、 莱 芜 市 十 大 “诚信 运 
输 企业 ”等 荣誉 ， 连 续 多 年 被 莱 钢 集团 
公司 评 为 质量 管理 先进 单位 、 财 务 管理 
工作 先进 单位 、 审 计 管理 工作 先进 单位 
和 设备 管理 先进 单位 等 。 


《 通 机 年 鉴 》: 请 谈 一 下 天 元 气体 
公司 今后 的 发 展 规划 。 

齐 登 业 : 根据 上 级 做 强 多 元 产业 的 
统一 部 署 ， 今 后 将 进一步 延伸 工业 气体 
产业 链 ， 在 保障 钢铁 主 业 生产 系统 安全 
稳定 的 前 提 下 ， 发 展 特种 气体 产业 。 特 
种 气体 作为 基础 化 工 材料 ， 主 要 运用 于 
大 型 石油 化 工 、 半 导体 器 件 、 光 导 纤维 、 
激光 、 医 学 科学 、 临 床 诊断 、 医 药 消毒 、 
水 果 催 熟 、 食 品 保鲜 等 领域 ， 具 有 较 好 
的 发 展 前 景 。 公 司 将 充分 利用 新 投产 的 
60 000m*/h 制 氧 机 的 设备 、 工 艺 优势 ， 
配套 建设 握 、 氮 、 氛 、 氨 等 气体 精制 装置 ， 
开发 具有 高 附加 值 的 高 纯 稀 有 气体 产品 ， 
提升 资源 利用 效率 和 价值 创造 能 力 ， 进 
一 步 扩大 气体 产品 在 山东 及 华东 地 区 的 
市 场 份 额 ， 服 务 社会 发 展 ， 提 升 市 场 知 
名 度 ， 创 造 更 多 更 好 的 综合 效益 。 
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‘SAD, 欧洲 品质 服务 全 球 


一 一 访 世 亚 德 机 械 工程 (杭州 ) 
限 公司 总 经 理 贰 建 人 


《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 部 RRA MAF 





德 机 械 工 程 (杭州 ) 有 限 
公司 总 经 理 黄 建 人 





700 多 年 前 ， 意 大 利 商人 马可波罗 | WE) 在 中 国 的 分 公 局 的 Logo， 整 体 采 用 圆 形 ， 如 太阳 一 般 ， 
沿 着 “丝绸 之 路 ”将 中 国 的 东方 文化 带 | 工程 (杭州 ) 有 限 公 司 [简称 世 亚 德 ( 杭 | 就 是 因为 它 代表 了 SIAD 近 一 个 世纪 的 
回 欧洲 ， 激 起 了 欧洲 人 对 中 国 的 向 往 ; | 州 ) ]， 在 这 个 完全 欧式 化 管理 的 企业 ， | 发 展 历史 ， 而 这 个 Logo 曾 是 SIAD 的 
而 今天 ， 来 自 意大利 的 SIAD ( 世 亚 德 ) | 与 世 亚 德 (杭州 ) 的 总 经 理 黄 建 人 对 话 ， | 第 一 个 Logo， 如 今 用 在 中 国 公司 就 是 表 
集团 循 着 前 人 的 足迹 重 返 中 国 ， 在 中 国 | 交流 SIAD (HTA) 的 重 返 中 国之 旅 。 | 达 SIAD 对 中 国 市 场 充满 了 希望 。 Z 


杭州 建立 了 “工程 中 心 ”和 “制造 基地 " 总 的 开 白 场 如 是 说 。 
把 欧洲 品质 的 空 分 装置 从 意大利 带 到 了 | 一 、 植 根 中 国 市 场 HARRER, BAH SIAD 集团 
中 国 。 “SIAD 一 直 在 关注 中 国 市 场 ， 一 直 | 成 立 于 1927 年 ， 是 欧洲 重要 的 工业 集 


在 SIAD( 世 亚 德 ) 成 立 88 周 年 之 际 ，| 把 中 国 市 场 作为 我 们 的 战略 点 ， 一 直 想 | 团 之 一 。 主 要 业务 涉及 工业 气体 、 工 往 
《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 来 到 SIAD ( 世 | 在 中 国 市 场 生根 发 芽 。 而 我 们 中 国 公司 | 与 制造 、 焊 接 机 器 人 、 工 业 产品 、 医 疗 
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保健 及 服务 等 领域 。 当 前 ，SIAD 集团 在 
中 国 设 有 两 家 子 公 司 ， 一 个 是 1997 年 
在 上 海 成 立 的 西亚 特 机 械 设 备 商贸 ( 上 
海 ) 有 限 公 司 ， 主 要 负责 压缩 机 的 销售 
和 售后 服务 ， 目 前 已 经 成 为 国内 优质 、 
节能 往复 式 压缩 机 的 重要 供应 商 ; 另 一 
个 就 是 2012 年 在 杭州 成 立 的 世 亚 德 机 
械 工程 ( 杭州 ) 有 限 公 司 ， 主 要 负责 空 
气 分 离 装 置 和 其 他 气体 分 离 装 置 的 销售 、 
设计 、 制 造 和 服务 。 

世 亚 德 ( 杭州 ) 是 SIAD 集团 在 中 
国 注册 成 立 的 唯一 工程 公司 ， 也 是 SIAD 
集团 全 球 两 大 工程 中 心 之 一 。 公 司 主要 
致力 于 为 中 国 和 亚洲 客户 提供 拥有 SIAD 
先进 技术 与 欧洲 高 品质 的 空 分 季 置 ， 同 
时 为 SIAD 集团 的 全 球 业务 提供 工程 拉 
术 和 设备 制造 服务 。 

1997 年 ，SIAD 在 上 海 成 立 了 贸 
易 公 司 ， 正 式 进 入 中 国 市 场 ， 销 售 到 中 
国 的 第 一 套 “SIAD” 上 牌 空 分 装置 也 于 
2002 年 在 中 国 常州 投 运 。 由 于 SIAD 内 
部 全 球 市 场 划 分 的 原因 ， 在 这 后 面 的 很 
长 时 间 ，SIAD 没有 继续 在 中 国 进行 空 分 
装置 的 成 套 销 售 ， 但 SIAD 一 直 和 努力 在 
中 国 建立 自己 的 制造 基地 。 

2006 年 ，SIAD 尝试 在 中 国 进行 空 
分 六 置 的 设计 和 制造 ， 当 时 的 制造 工厂 
位 于 上 海 ， 以 委托 加 工 的 方式 ， 先 后 在 
2006 年 和 2008 年 生产 制造 了 2 套 销 往 
海外 的 空 分 装置 。 

2010 年 ， 出 于 全 球 战略 布局 的 需要 ， 
SIAD 重新 在 中 国 建立 空 分 装置 的 设计 和 
制造 基地 ， 当 时 选 址 浙江 宁波 ， 并 在 宁波 
的 制造 工厂 生产 和 出 口 了 2 套 空 分 装置 。 

2012 年 ， 为 了 进一步 实现 空 分 装置 
在 中 国 的 最 大 本 土 化 设计 和 本 土 化 制造 ， 
并 便于 就 近 管 理 ，SIAD 将 “工程 中 心 
移 到 杭州 ， 并 将 宁波 的 “制造 基地 移 
到 浙江 德清 ( 杭州 以 北 ) ， 该 制造 基地 
也 是 SIAD 的 全 球 两 大 空 分 装置 制造 基 
地 之 一 。 之 所 以 选择 将 工程 中 心 移 到 浙 
工 栅 州 ， 一 是 中 国 的 传统 工业 与 煤化 工 
等 工 业 对 空 分 设备 有 巨大 的 需求 潜能 ; 
一 是 实现 空 分 装置 在 中 国 的 本 土 化 设计 
和 本 土 化 制造 ， 以 中 国 市 场 的 价格 ， 为 





中 国 和 世界 的 客户 提供 欧洲 品质 的 空 分 
装置 及 卓越 的 服务 ; 三 是 杭州 的 空 分 设 
备 设计 和 制造 氛围 浓烈 ， 四 是 杭州 的 交 
通 便利 ， 水 陆运 输 都 极为 方便 ， 能 为 用 
户 提 供 更 好 、 更 快捷 的 服务 。 

2015 年 年 初 ， 为 了 满足 日 益 增加 的 
工程 业务 需求 ，SIAD 正式 完成 了 浙江 德 
清 工厂 的 厂房 购置 手续 。 新 购置 厂房 面 
积 是 原先 租赁 厂房 的 3 倍 ， 大 幅 提高 了 
车 间 生 产 和 制造 能 力 ， 便 于 长 期 为 客 己 
就 近 提 供 售 后 服务 ， 更 为 落实 SIAD 集 
团 公 司 长 期 看 好 中 国 市 场 的 战略 和 计划 
提供 了 坚实 基础 。 





二 、 发 展 传统 优势 业务 

关于 公司 业务 ， 黄 总 介绍 : 目前 
SIAD 集团 旗下 设 有 两 大 业务 板块 ， 一 
块 是 主要 活跃 于 欧洲 气体 投资 市 场 的 
“SIAD GAS ( 世 亚 德 气体 ) ”一 一 即 
气体 业务 事业 部 ; 另 一 块 是 主要 致力 于 
技术 研发 、 工 程 业 务 、 设 备 制造 和 技术 
服务 的 “SIAD Macchine Impianti ( 世 
亚 德 机 械 工程 )” 一 一 即 工 程 业务 事业 部 。 

而 SIAD 提供 的 工程 业务 则 主要 包 
括 工 程 装置 、 机 械 产品 和 技术 服务 。 其 中 ， 
工程 装置 主要 有 空气 分 离 装 置 、 二 氧化 
碳 装 置 、 工 业 燃 烧 系统 等 ;机械 产品 主 





要 有 压缩 机 、 自 动 焊接 机 器 人 和 自动 切 
SNA; 技术 服务 则 是 指 提供 与 上 述 
工程 装置 和 机 械 产 品 配套 的 全 方位 技术 
服务 。 当 前 ， 世 亚 德 ( 杭州 ) 在 中 国 开 
展 的 业务 主要 专注 于 工程 领域 。 
高 品质 的 空 分 装置 和 高 性 能 的 讨 
缩 机 ， 是 SIAD 的 两 大 主要 产品 线 ， 作 
为 一 家 国际 化 的 高 科技 集团 ，SIAD 在 
机 械 工 程 行业 特别 是 在 两 大 主体 产品 线 
上 ， 都 拥有 先进 的 设备 技术 和 丰富 的 工 
程 经 验 。 自 1927 年 SIAD 制造 出 首 台 
API618 压缩 机 ， 目 前 已 有 超过 5 000 
多 台 “SIAD” 牌 压缩 机 售 往 全 球 ; B 
1953 年 SIAD 制造 出 首 
套 空 气 分 离 装置 ， 目 前 已 
有 超过 500 Æ “SIAD” 
牌 空气 分 离 装置 在 全 球 投 
F 
为 了 帮助 曾经 依赖 
于 钢铁 、 石 油 、 煤 化 工 等 
行业 配套 的 空 分 设备 闫 
液 的 中 小 气体 供应 商 和 终 
端 用 户 用 最 少 的 时 间 、 最 
高 的 性 价 比 投资 建立 目 己 
”的 液体 装置 ，SIAD 针对 
目前 的 市 场 状况 特别 推出 
了 智能 液体 装置 “Smart 
YL Liquid Plant”。 该 液体 
_ 贰 装置 专门 针对 液体 市 场 的 
需求 ， 生 产 液 氧 、 液 氮 产 
品 。 基 于 SIAD 对 客户 
的 深度 需求 分 析 ， 根 据 液 
体 产 品 的 大 小 ， 目 前 研发 了 5 种 不 同 的 
产品 系列 ， 分 别 为 SL30 (30TPD ) 、 
SL50 (50TPD) 、SL75 (75TPD ) 、 
SL120( 120TPD )、SL190( 190TPD )。 
客户 可 以 根据 自己 的 需求 和 企业 的 资金 
状况 来 选择 不 同型 号 的 液体 产品 。 除 此 
之 外 , 该 装置 的 设计 理念 为 模块 化 设计 ， 
总 共 分 为 5 大 模块 ， 各 模块 ( 包括 整体 
冷 箱 ) 以 援 装 式 提 供 ， 模 块 之 间 只 需要 
简单 的 管道 连接 安装 即 可 。 这 样 设 计 的 
好 处 在 于 ， 一 方面 可 以 将 不 同系 统 的 功 
能 集成 化 ， 另 一 方面 也 减少 了 现场 施工 
的 时 间 和 费用 。 








智能 液体 装置 ( Smart Liquid Plant ) 


三 、 以 质量 为 第 一 目标 

“高 质量 ”和 “高 可 靠 性 ”是 在 
交谈 过 程 中 黄 总 一 再 提 及 的 话题 。 作 为 
SIAD 在 中 国 唯 一 的 空 分 设备 成 套子 公 
司 ， 世 亚 德 〈 杭州 ) 按照 SIAD 总 部 的 
欧洲 高 标准 体系 ， 在 杭州 工程 中 心 对 流 
程 设 计 、 塔 器 设计 、P&ID、 管 道 设 计 、 
钢 结构 设计 等 建立 了 最 新 的 数据 库 、 设 
计 工 具 与 设计 标准 。 使 用 先进 的 空 分 装 
置 数据 库 ， 与 SIAD 总 部 联合 进行 项 目 
设计 , 以 保证 产品 设计 质量 与 产品 性 能 。 

杭州 工程 中 心 的 标准 体系 和 意 大 
利 总 部 的 标准 体系 完全 相同 ， 为 了 保证 
SIAD 标准 的 贯彻 执行 ， 有 多 名 来 和 目 意 大 
利 总 部 的 专家 常 驻 杭州 工程 中 心 和 德清 
制造 基地 进行 技术 把 关 和 技术 指导 ， 从 
而 延续 了 SIAD 精湛 的 制造 工艺 水 平 。 
作为 一 个 大 型 的 国际 工业 集团 的 成 员 之 
一 ， 世 亚 德 ( 杭州) 希望 凭借 本 土 价格 
优势 ， 能 为 中 国 用 户 提供 欧洲 高 品质 的 
装置 和 高 效 灵活 的 工程 服务 。 

“一 切 以 产品 质量 为 先 是 SIAD 
长 期 以 来 追求 和 坚持 的 目标 ， 这 种 精神 
也 被 传承 到 了 按照 欧洲 标准 建造 的 、 以 
质量 为 第 一 目标 的 德清 制造 基地 。 世 亚 
fe 《杭州 ) PS a eS) Rhy i i 
和 管理 制度 ， 与 意大利 总 部 共享 供应 商 
资料 库 ， 两 国 精英 团队 以 国际 高 标准 为 
标杆 ， 共 同 为 产品 质量 把 关 。 

同时 公司 在 产品 制造 和 应 用 领域 通 
过 了 多 项 认证 : 2013 年 9 月 ， 通 过 劳 氏 
ISO9001:2008 质量 管理 体系 认证 ， 并 
通过 2015 年 最 新 年 检 ; 2014 年 1 月 ， 
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取得 D1/D2 特种 压力 容器 制造 许可 证 ; 
2014 年 6 月， 取得 D1/D2 特种 压力 容 
器 设计 许可 证 ; 2015 年 2 月 ， 通 过 美国 
机 械 工程 师 协 会 (ASME ) 联 检 组 的 评审 ， 
获得 ASME 授权 证 书 及 U 钢印 。 

“以 质量 生存 于 市 场 ， 以 品质 面 对 
竞争 。” 这 是 黄 总 对 世 亚 德 ( 杭州) 如 
何 应 对 市 场 的 定位 。 


四 、 空 分 市 场 加 露头 角 
近 几 年 ， 由 于 全 球 性 的 经 济 危机 ， 


中 国 的 工业 发 展 略 显 疲 态 ， 尤 其 是 钢铁 
企业 的 普遍 亏损 , 导致 用 气量 大 幅 下 降 。 
中 国 经 济 增 速 放 缓 以 及 经 济 新 常态 的 影 
响 ， 使 得 很 多 老牌 的 同行 业 竞 争 者 也 感 
IRERE. KEARI FERE 
场 疡 露头 角 的 世 亚 德 〈 杭 州 ) 来 说 也 是 
一 个 很 大 的 挑战 。 

不 过 经 过 三 年 的 建设 和 成 长 ， 世 亚 
德 ( 杭州 ) 成 功 打造 了 一 支 包 括 中 外 管 
理 人 才 、 技 术 人 才 、 专 业 制 造 人 才 在 内 
的 人 才 队 伍 , 做 好 了 技术 储备 , 在 全 体 世 
亚 德 人 ”的 共同 努力 和 意大利 总 部 提供 
的 技术 优势 支持 下 ， 公 司 已 经 取得 了 一 
些 成 绩 。 

继 2015 年 年 初 与 宝钢 气体 公司 釜 
iJ 16 000mi/h 成套 空 分 装置 的 供 货 合 
同 以 来 ， 世 亚 德 《 杭 州 ) 在 2015 年 二 
季度 又 先后 成 功 签订 了 2 套 海外 空 分 六 
置 的 供 货 合同 。 根 据 合 同 约定 , 世 亚 德 ( 杭 
州 ) 将 在 2015 年 年 底 前 向 土耳其 伊 斯 
肯 德 仑 地 区 供应 1 套 新 型 制 氮 装 置 ， 为 
当地 某 主 要 冶金 类 企业 用 户 提供 高 纯度 
氮气 和 液 所 产品 。 土 耳 其 是 SIAD 集团 
的 重要 战略 国家 ， 至 今 为 止 ， 已 有 多 套 
由 SIAD 设计 和 制造 的 空 分 疼 置 在 土 耳 
其 运行 。 

除 此 以 外 ， 世 亚 德 ( 杭州) SSK 
别克 斯 坦 的 一 家 主要 化 工 企业 也 达成 协 
议 ， 为 对 方 提供 1 套 高 纯度 空 分 装置 用 
以 生产 氧 产品 和 和 氮 产品 , 该 装置 预计 于 
2016 年 年 底 交 付 。 根 据 合同 要 求 ， 该 六 
置 所 有 设备 将 采用 ASME 设计 标准 进行 
设计 和 制造 ， 而 且 主 要 设备 必需 通过 乌 
将 别克 斯 坦 的 GOST-UZ 强制 性 认证 。 
在 此 之 前 ，SIAD 总 部 已 有 多 套装 置 经 
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GOST-RU 认证 后 提供 到 俄罗斯 ， 这 为 
世 亚 德 (杭州 ) 执行 该 项 目 提供 了 最 大 
技术 支持 。 


“我 们 将 会 坚决 的 按照 质量 取胜 的 
道路 走 下 去 ! ”对 于 过 往 的 成 绩 ， 黄 总 
如 是 总 结 。 


五 、 明 确 发 展 方向 和 目标 

谈 到 世 亚 德 ( 杭州 ) 的 发 展 方向 和 
发 展 目标 ， 黄 总 提 到 作为 意大利 SIAD 
集团 在 中 国 唯 一 进行 空 分 装置 销售 和 工 
程 成 套 的 子 公司 ， 规 模 6 万 m /h 等 级 及 
其 以 下 的 空 分 装置 是 世 亚 德 (杭州 ) B 
前 在 中 国 的 主要 业务 范围 。 

而 根据 SIAD 集团 的 全 球 战略 需要 ， 
世 亚 德 (杭州 ) 将 根据 具体 情况 陆续 把 
SIAD 集团 的 其 他 工程 产品 线 ， 如 压缩 机 
FRE, SRK RA. BES 
接 机 器 人 产品 线 和 燃烧 装置 产品 线 等 ， 
都 逐步 移 到 中 国 浙江 德清 的 制造 基地 进 
行 生产 和 制造 ， 从 而 缩短 交 货 期 ， 并 提 
高 各 产品 线 在 全 球 市 场 的 竞争 性 。 

Soh, tive ( 杭州 ) 已 完成 德清 
制造 基地 新 厂房 的 购置 和 筹备 工作 。 新 
厂房 的 购置 ， 也 是 为 了 满足 不 同 产 品 线 


| 的 设计 和 制造 需求 。 黄 总 表示 ， 人 在 未 来 


的 3 ~ 5 年 内 ， 世 亚 德 (杭州 ) 将 成 
为 SIAD 集团 在 全 球 最 大 的 工程 中 心 。 
SIAD 集团 在 全 球 的 大 部 分 空 分 装置 的 设 
计 、 制 造 、 服 务 将 由 世 亚 德 ( 杭州 ) 提 
供 ，SIAD 集团 的 其 他 产品 线 也 会 在 中 国 
制造 。 

由 于 SIAD 集团 一 向 注重 装置 的 运 
行 成 本 和 装置 的 可 靠 性 , 除了 保证 质量 ， 
公司 未 来 也 会 将 重心 放 在 技术 创新 和 证 
能 减 排 上 。 在 全 球 各 大 工业 气体 公司 聚 
焦煤 气 化 行业 特大 型 空 分 发 展 时 ， 由 于 
中 国 工业 企业 对 高 节能 与 低 污染 的 进 一 
步 需 求 ， 使 得 用 户 对 装置 的 要 求 不 仅仅 
是 高 质量 ， 还 有 高 效率 。 

最 后 ， 黄 总 表示 ,今后 SIAD 将 为 
制造 出 更 多 符合 国际 标准 并 高 于 国际 标 
准 的 高 质量 产品 而 继续 努力 ，SIAD BIT 
品 将 继续 朝 着 “高 、 精 、 尖 、 特 、 强 
的 方向 发 展 。 
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一 专访 杭州 福 斯 达 深 冷 装备 股份 有 限 公司 
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杭州 福 斯 达 深 冷 装 备 股份 有 限 公 司 
(简称 福 斯 达 ) 是 一 家 集 研发 .设计 、 生 产 、 
销售 、 安 装 、 运 输 等 为 一 体 的 专业 工业 
气体 深 冷 装备 成 套 企 业 。 公 司 长 期 致力 
于 液化 天 然 气 装置 、 煤 层 气 与 焦 炉 尾气 
提纯 及 液化 装置 、 大 中 小 型 空气 分 离 设 
备 、 全 液体 空气 分 离 设备 、 高 纯 氮 设 备 、 
低温 化 工 冷 箱 、 高 压 绕 管 式 换 热 器 等 深 
冷 装备 的 研发 、 设 计 、 制 造 与 服务 。 在 
短 短 几 年 内 ， 福 斯 达 集 团 已 经 成 为 国内 
外 重要 的 深 冷 装备 成 套 企 业 ， 并 在 2013 
年 进入 特大 型 空 分 设备 企业 的 行列 。 福 
斯 达 是 国内 第 一 家 将 管道 天 然 气 全 液化 
的 成 套 商 ， 这 也 葛 定 了 福 斯 达 公 司 在 国 
内 液化 天 然 气 设备 行业 的 龙头 企业 地 位 。 


《 通 机 年 鉴 》: 杭州 福 斯 达 经 过 
30 余年 的 发 展 ， 成 为 深 冷 装备 行业 一 家 
颇具 活力 的 行业 佼佼 者 ， 近 三 年 的 平均 
工业 总 产值 已 进入 到 我 国 气体 分 离 设 备 








行业 的 前 十 名 。 请 您 介绍 一 下 贵 公司 的 
IMATE IT o 

Bin: 福 斯 达 集团 的 气体 设备 制 
造 从 20 世纪 80 年 代 开始 发 展 至 今 , 已 
经 由 原来 的 维修 和 简单 加 工 ， 发 展 成 现 
在 集 研发 、 设 计 、 生 产 及 服务 于 一 体 的 
现代 化 深 冷 六 备 制造 企业 。 目 前 ， 公 司 
有 两 大 生产 基地 ， 总 占 地 面积 为 8.7 万 
m (13088). HH, 公司 自 2011 
年 起 投资 2.6 亿 元 ， 在 杭州 余杭 经 济 开 
发 区 征地 5 万 m“ ， 新 建 铝 制 塔 器 和 冷 箱 、 
绕 管 换 热 器 生产 基地 ，2014 年 2 月 已 经 
完成 搬迁 ， 并 建设 了 2 台 100t 起 重 机 ， 
2 台 180t、4 台 50t 的 大 型 绕 管 设备 , 为 
公司 开展 特大 型 空 分 设备 、 大 型 LNG 冷 
箱 和 绕 管 式 换 热 器 等 产品 的 生产 葛 定 了 
坚实 的 基础 。 

近年 来 ， 我 国 经 济 增 速 逐步 放 缓 ， 
石油 、 化 工 、 天 然 气 等 用 尸 领域 新 上 项 
目 越 来 越 少 ， 造 成 市 场 需求 疲软 。 受 此 





影响 ， 公 司 2015 年 的 业务 订单 比 上 年 
同期 略 有 减少 ， 但 生产 线 基本 还 能 够 保 
持 连 续 生 产 。 


打造 最 全 系列 产品 提高 抗 风 
险 能 力 

《 通 机 年 鉴 》: 当前 ， 我 国 经 济 进 
入 增 速 放 缓 、 调 整 结构 的 新 常态 ， 下 行 
压力 加 大 ， 市 场 需求 呈现 疲软 、 下 滑 的 
态势 。 面 对 困境 ， 企 业 采 取 了 哪些 举措 
应 对 困 局 、 保 证 企业 的 业务 平稳 发 展 。 

Bite: 面 对 我 国 经 济 增 速 放 缓 、 
市 场 需求 疲软 的 新 常态 ， 福 斯 达 的 经 营 
策略 就 是 “打造 全 套 系列 产品 ， 提 高 福 
斯 达 抗 风险 能 力 ”。 虽 然 从 企业 规模 、 
发 展 历史 上 ， 福 斯 达 与 杭 氧 、 川 空 等 国 
内 传统 空 分 设备 制造 企业 存在 差距 ， 但 
福 斯 达 最 大 的 特色 就 是 产品 系列 齐全 。 
比如 ， 杭 氧 以 空 分 设备 为 主 ， 而 福 斯 达 
不 仅 生 产 空 分 设备 ， 还 有 天 然 气 液化 装 
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置 ; 川 空 以 空 分 设备 和 天 然 气 
液化 装置 为 主 ， 福 斯 达 比 川 空 
又 多 了 高 压 绕 管 式 换 热 器 。 另 
外 ， 福 斯 达 还 生产 低温 化 工 冷 
箱 。 可 以 说 ， 福 斯 达 是 国内 同 
行业 中 产品 系列 最 齐全 的 企业 ， 
这 也 大 大 提高 了 公司 的 抗 风险 
能 力 ， 面 对 目前 的 困境 ， 能 够 
保持 基本 平稳 的 发 展 。 

蛋 斯 达 近 年 来 在 空 分 设 Ee 
备 、 天 然 气 液化 装置 和 大 型 石化 
半 置 等 方面 都 取得 了 骄 人 的 业 
绩 。2013 年 签订 的 阳 煤 太 化 6 
万 mh 和 山东 墨 龙 机 械 4 万 
mh 空 分 设备 分 别 完工 和 投 
产 ， 整 个 过 程 一 致 获得 用 户 好 
评 ， 这 也 标志 着 福 斯 达 已 进入 
我 国 特 大 型 空 分 设备 领域 ; 在 
LNG 领域 福 斯 达 研 制 开发 了 天 
然 气 液化 装置 ， 典 型 业绩 有 昆 
仑 能 源 山东 泰安 15 万 m ”液化 
天 然 气 设备 、 深 圳 燃气 安徽 宣 
城 30 万 m 液化 天 然 气 设备 、 
北京 燃气 北京 西 集 30 p m’ R 
化 天 然 气 设 备 、 山 西国 新 寿 阳 
50 万 m 液化 天 然 气 设备 、 重 
庆 天 伦 凯 达 60 H mMm 液化 天 
然 气 设备 等 近 30 多 套 LNG % 
置 ， 均 获得 用 户 好 评 ; 福 斯 达 同 时 具备 
大 型 石化 装置 和 大 中 型 液化 天 然 气 用 绕 
管 式 换 热 器 的 制造 实力 ， 已 经 生产 用 于 
低温 甲醇 洗 的 绕 管 式 换 热 器 30 多 套 ， 其 
中 最 大 的 换 热 器 规格 为 直径 3.2m、 长 度 
30m; 另外 福 斯 达 还 研制 生产 了 乙烯 冷 
fA. MAIS. CO-H, 冷 箱 等 低温 化 
工 冷 箱 产品 。 


国内 外 市 场 均衡 发 展 服务 全 
球 用 户 

《 通 机 年 鉴 》: 为 了 提 振 国内 经 济 ， 
国家 提出 了 “一 带 一 路 ”发 展 战略 ， 号 
召 装备 企业 “走出 去 ”， 这 为 我 国 装备 
制造 企业 带 来 了 极 大 的 发 展 机 遇 。 贵 公 
司 国外 市 场 开 拓 已 经 取得 了 不 俗 的 业绩 ， 
如 何 抓 住 “ 一 带 一 路 ”发 展 机 遇 实 现 更 
大 的 发 展 ? 

Bite: 与 国内 同行 业 相 比 ， 福 斯 
达 的 最 大 特点 就 是 国内 、 国 际 市 场 发 展 
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山东 黑龙 机 械 4 万 m /h 空 分 设备 





中 国 山西 国 新 能 源 50 万 LNG 项 目 


更 加 均衡 。 福 斯 达 重 视 国 外 市 场 的 开发 ， 
企业 发 展 初期 就 制定 了 国际 化 发 展 战略 ， 
即 为 国际 知名 企业 配套 产品 ， 这 就 使 公 
司 站 在 了 更 高 的 起 点 上 。 福 斯 达 在 成 功 
为 中 国 石油 化 工 集团 、 中 国 石油 天 然 气 
集团 、 国 家 核电 集团 、 宝 钢 集团 、 北 京 
燃气 集团 等 一 大 批 国内 用 户 提供 成 套 设 
备 的 同时 ， 也 成 为 德国 林 德 集团 、 美 国 
空气 化 工 (APCI) 、 美 国 普 莱 克 斯 、 德 
国 梅 塞 尔 集团 、 英 国 派发 特 公司 、 法 国 
德 希 尼 布 、 意 大 利 达 涅 利 伊朗 国家 石化 
等 国外 知名 企业 的 优秀 深 冷 系统 解决 方 
案 合 作 伙 伴 ， 并 与 德国 林 德 集团 、 德 国 
西门 子 等 国际 知名 企业 结 成 战略 合作 伙 
伴 天 系 。 

值得 自豪 的 是 ， 公 司 生产 的 大 型 空 
分 设备 除 在 国内 市 场 广泛 使 用 外 ， 也 成 
功 销 往 国际 市 场 , 如 东南 亚 、 中 东 、 北非 、 
中 美洲 、 中 亚 、 欧 洲 等 。 另外 ， 由 梅 塞 尔 、 
空气 化 工 (AP ) 、 普 莱克 斯 、 林 德 、 法 


液 空 等 外 资 企业 在 我 国境 内 投资 
工业 气体 项 目 时 ， 也 会 选用 福 斯 
达 生 产 的 空 分 设备 ， 充 分 说 明 福 
“斯 达 公 司 提供 空 分 设备 的 技术 性 
能 完全 能 够 满足 国外 客户 要 求 ， 
福 斯 达 的 技术 、 质 量 体 系 、 安 全 
和 项 目 管理 等 水 平 得 到 了 国际 客 
户 的 认可 。 

所 以 ， 目 前 福 斯 达 完 全 具备 
服务 全 球 客户 的 实力 ， 也 为 公司 
更 好 地 向 国际 化 发 展商 定 了 坚实 
的 基础 。 





广 纳 英才 打造 一 流 专业 
化 团队 
《 通 机 年 鉴 》: 现代 企业 
的 竞争 最 终 是 人 才 的 竞争 。 贵 公 
司 在 人 力 资 源 建设 方面 有 哪些 独 
到 之 处 ? 
= Bite: 公司 重视 高 素质 
b ”人才 队伍 建设 ， 通 过 自主 培养 及 
@ 引 进 高 级 管理 人 员 、 销 售 与 技术 
La 核心 人 才 ， 为 提升 公司 的 核心 竞 
和 争 力 、 实 现 公司 的 快速 发 展 葛 定 
了 坚实 的 基础 。 福 斯 达 先 后 聘请 
| 了 2 名 在 国内 空 分 设备 行业 内 受 
到 高 度 认可 、 拥 有 国有 大 型 空 分 
设备 制造 企业 总 工程 师 级 别 工作 
经 验 的 人 员 担任 公司 的 高 级 管理 人 员 。 
这 2 名 高 级 管理 人 员 正 值 人 生 的 车 峰 之 
时 ， 年 富力 强 ， 是 他 们 事业 发 展 的 黄金 
时 期 ， 这 也 为 福 斯 达 公 司 的 快速 稳定 发 
展 锦上添花 。 同 时 , 公司 还 引进 了 在 林 德 、 
法 液 空 、 杭 氧 、 川 空 、 开 封 等 国内 外 知 
名 深 冷 企业 的 优秀 人 才 ， 充 实 公 司 的 技 
术 团队 。 在 引进 人 才 的 同时 ， 福 斯 达 也 
非常 重视 自主 培养 人 才 ， 选 拔 技术 骨干 
重点 进行 培养 。 福 斯 达 通 过 多 种 方式 吸 
纳 人 才 ， 打 造 出 一 流 的 专业 化 技术 团队 ， 
大 大 提升 了 企业 自主 研发 、 技 术 创新 的 
能 力 ， 为 公司 发 展 黄 定 了 坚实 的 基础 。 


精湛 技术 + 精细 化 管理 
打造 “ 福 斯 达 ”精品 
《 通 机 年 鉴 》: 优质 的 产品 是 企业 
创造 品牌 、 开 拓 市 场 的 有 力 保 证 ， 杭 州 
福 斯 达 是 如 何 加 强 产 品质 量 控制 的 ? 
Bete: 可 以 说 ， 过 硬 的 产品 质量 













和 卓有成效 的 项 目 管理 是 福 斯 达 的 核心 
竞争 力 之 一 。 通 过 跟 国内 外 同行 业 的 交 
流 合作 ， 我 认为 : 我 国 空 分 设备 企业 从 
大 的 技术 上 与 国外 知名 企业 相 比 ， 已 经 
没有 太 多 的 差距 ， 主 要 差距 体现 在 细节 
“上 , 包括 生产 制造 的 细节 、 设 计 技 术 的 
细节 及 安全 标准 和 过 程 管理 的 细节 等 ， 
要 提高 企业 的 经 营业 绩 ， 打 造 精品 ， 就 
必须 在 各 个 细节 上 下 功夫 。 我 们 公司 的 
口号 是 : 从 每 个 细节 关系 我 们 的 客户 。 

为 此 ， 公 司 引进 5S 管理 系统 ， 导 
入 精益 生产 管理 模式 ， 在 生产 现场 中 对 
人 员 、 机 器 、 材 料 、 方 法 、 环 境 等 生产 
要 素 进行 有 效 的 管理 ， 加 大 精细 化 管理 
的 力度 ， 使 公司 生产 的 特大 型 空 分 设备 
的 节能 性 、 可 靠 性 、 安 全 性 等 方面 都 有 
较 大 幅度 的 提高 ， 能 够 达到 国际 品牌 公 
司 同类 产品 的 水 平 。 公 司 重 视 产 品质 量 ， 
加 强 质量 保证 体系 建设 ， 公 司 的 1SO 
9001:2008 质量 管理 保证 体系 、ISO 
14001:2004 环境 管理 体系 、OHSAS 
18001:2007 职业 健康 与 安全 管理 体系 
的 通过 了 美国 SGS 公司 最 严格 认证 ， 实 
现 “ 三 证 合 一 ”， 切 实 加 强 了 产品 生产 
的 过 程控 制 ， 确 保 产 品质 量 。 

福 斯 达 已 成 功 为 德国 林 德 、 美 国 空 
气 化 工 、 美 国 普 莱克 斯 等 世界 排名 前 4 
位 的 国际 同行 设计 和 生产 深 冷 空 分 产品 ， 
并 成 为 他 们 的 战略 合作 伙伴 。 通 过 项 目 
的 合作 ， 福 斯 达 在 设计 、 制 造 、 安 全 和 
项 目 管理 等 方面 , 一 点 一 滴 的 认真 学 习 。 
“向 先进 学 习 ” 一 直 是 福 斯 达 的 发 展 理 念 ， 
尤其 是 向 国际 先进 学 习 。 福 斯 达 企 业 的 
发 展 目标 就 定位 在 “成 为 全 球 领先 的 深 
冷 系统 解决 方案 提供 商 ”。 和 国际 先进 
的 同行 合作 帮助 了 福 斯 达 、 成 就 了 今天 
的 福 斯 达 ， 也 将 更 加 助力 明天 的 福 斯 达 ; 
同时 ， 经 过 近 9 年 的 磨 练 ， 也 充分 说 明 
了 福 斯 达 公 司 的 产品 质量 已 达到 或 接近 
国际 同类 产品 的 技术 水 平 ， 得 到 国际 同 
行 和 国外 用 户 的 认可 。 





做 精 现 有 产品 一 一 转型 升级 的 


关键 所 在 


《 通 机 年 鉴 》: 国家 提出 《中 国 制 
造 2025》， 鼓 励 企 业 转 型 升级 发 展 。 您 
对 此 是 如 何 认 识 理解 的 ? 贵 公 司 如 何 实 
现 企业 的 转型 升级 ? 





TY a cat 
Bite: 国家 公布 了 《中 国 制造 
2025》， 大 力 提倡 两 化 融合 ， 促 进 我 国 
装备 制造 业 转 型 升级 ， 这 是 提升 我 国 装 
备 制 造 业 核心 竞争 力 的 重大 举措 ， 企 业 
应 该 积极 响应 。 但 同时 也 应 该 看 到 ， 在 
实现 智能 制造 、 两 化 融合 的 过 程 中 ， 会 
有 许多 环节 需要 企业 加 大 投入 ， 这 无 疑 
会 加 大 企业 的 运营 成 本 。 另 外 ， 我 国 的 
原材料 价格 、 劳 动力 成 本 、 土 地 资源 占 
用 费 等 不 断 上 涨 ， 加 之 人 民 币 国际 化 必 
将 持续 升值 ， 这 些 都 将 造成 我 国产 品 失 
去 价格 优势 。 这 时 如 果 企业 不 在 产品 质 
量 、 管 理 上 下 功夫 ， 提 高 产品 的 性 价 比 
势必 会 失去 与 国外 知名 品牌 的 竞争 优势 。 
所 以 ， 我 理解 :企业 的 转型 升级 不 是 一 
件 简 单 的 、 一 跳 而 就 的 事 ， 不 应 该 是 炒 
作 概 念 ， 企 业 不 应 该 不 对 自己 的 业务 和 
产品 进行 认真 的 规划 和 研究 而 盲目 跟风 ， 
导致 投入 了 大 量 资金 而 将 企业 带 入 经 营 
困境 。 要 实现 企业 的 转型 升级 ， 最 重要 
的 是 要 把 企业 现 有 的 产品 做 精 ， 做 出 特 
色 。 只 有 踏 踏实 实地 做 好 现 有 产品 ， 才 
有 能 力 和 实力 为 企业 的 转型 升级 提供 强 
有 力 的 支撑 ， 才 能 实现 真正 的 转型 升级 。 
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服务 通 全 球 福 “ 气 ” 达 天 下 

《 通 机 年 鉴 》: 最 后 ， 请 您 介绍 一 
下 杭州 福 斯 的 发 展 愿景 以 及 “十 三 五 ” 
发 展 规划 。 

葛 浩 俊 : 福 斯 达 经 过 多 年 的 快速 发 
展 ， 已 成 为 国内 、 国 际 知名 的 空 分 设备 、 
液化 天 然 气 装置 和 低温 化 工 设备 成 套 企 
业 ， 能 够 服务 于 全 球 客户 ， 为 全 球 客户 
提供 最 优质 的 产品 和 最 优化 的 深 冷 系统 
解决 方案 。“ 十 三 五 ”期 间 ， 福 斯 达 要 
不 断 适 应 国内 、 国 际 经 济 发 展 形势 ， 调 
整 产 业 结 构 、 夯 实 基础 ， 练 好 内 功 ， 采 
取 多 元 化 的 发 展 模式 ， 成 就 福 斯 达 的 国 
际 化 品牌 。 


公司 “十 三 五 ”发 展 规划 : 

企业 愿景 一 成 为 中 国 公认 的 提供 
最 好 、 最 受信 赖 以 及 最 具 竞 争 力 的 空气 
分 离 装 置 、 液 化 天 然 气 装置 和 低温 化 工 
装备 设计 、 制 造 及 成 套 企业 。 

企业 发 展 目 标 一 一 全 球 前 5 名 的 深 
冷 系统 解决 方案 提供 商 。 

业务 发 展 目标 : 空 分 设备 一 研制 
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生产 8 ~ 10 万 mih 等 级 空 分 设备 ; 
液化 天 然 气 装置 一 一 500 万 mi 
LNG mA, LNG DERRE m; 绕 
管 换 热 器 一 一 大 型 石化 装置 、 煤 化 工 配 
套 、 大 型 LNG 装置 的 绕 管 换 热 器 ; 
低温 化 工 设 备 一 一 乙 焕 冷 箱 、 液 氮 
洗 冷 箱 、CO-H: 冷 箱 、PDH 冷 箱 等 。 


杭州 福 斯 达 大 事件 : 
1984: 公司 前 身 “ 余 杭 县 气体 设备 


安装 维修 厂 ”; 

1987: 成 立 余杭 制 氧 机 厂 ; 

1993: 生产 第 一 套 空 分 设备 ; 

2000: 成 立 “ 杭 州 福 斯 达 气 体 设 备 
有 限 公 司 ”; 

2002: 取得 1SO 体系 认证 ; 

2005: 组 建 “ 浙 江 福 斯 达 气 体 设 备 
有 限 公 司 ”; 

2006: 与 德国 林 德 合作 , 成 为 其 中 国 
国内 唯一 合作 伙伴 ; 

2007: 浙江 福 斯 达 气 体 设备 有 限 公 
al - 德清 生产 基地 投 用 ; 

2007: 取得 美国 ASME 认证 ; 

2007: 国内 第 一 套 全 国产 化 LNG 
装置 泰安 深 燃 15 万 md 液化 然 气 设备 ; 

2008: 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 
企业 ，; 

2008: 成 立 “ 杭 州 福 斯 达 实 业 集 团 
ARAR” ; 

2009: 与 美国 空气 化 工 公司 的 合作 ; 

2009: 提出 “ 福 斯 达 发 展 战略 ”; 

2010: 公司 “ 福 斯 达 ” 商 标 被 评 为 
“浙江 省 著名 商标 ”; 

2010: 成 为 国家 核电 合格 供应 商 ; 

2010: 被 评 为 “省 级 高 新 技术 企业 
研究 开发 中 心 ”; 

2011: 与 美国 普 莱 克 斯 的 合作 ; 

2012: 成 为 德 西 尼 布 和 派发 特工 程 
公司 合格 供应 商 ; 

2013: 签订 阳 煤 太 化 6 万 mh 等 级 
空 分 设备 ， 进 入 特大 型 空 分 设备 领域 ; 

2014: 杭州 余杭 生产 基地 投入 使 用 ; 

2015: 导入 5S 管理 系统 ,启动 “三 
证 合 一 ”， 引 入 卓越 绩效 管理 体系 。 











液化 室 气 


CRI ER 
公司 总 经 理 教 明 轩 


《 通 机 年 鉴 》 : 液化 空气 (杭州) 
有 限 公司 ( 以 下 简称 液 空 杭 州 ) 依托 液 
人 Ea AAS 
得 了 骄 人 的 业绩 。 请 您 介绍 一 下 液化 空 
their er ie 
AST: 液化 空气 集团 是 全 球 工 
业 与 医疗 保健 气体 、 技 术 和 服务 领域 的 
领导 者 ， 业 务 遍 及 80 个 国家 ， 员 工 逾 
50 000 人 ， 为 超过 200 万 名 客户 与 患者 
提供 服务 。 自 1902 年 成 立 以 来 ， 集 团 
始终 将 氧气 、 氮 气 和 和 氢气 作为 核心 业务 ， 
其 宏伟 目标 是 成 为 实现 长 期 业绩 并 履行 
企业 责任 的 行业 领导 者 。 液 化 空气 集团 





— 有 RUN ere 


《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 编 辑 部 BHR REE 


预见 未 来 市 场 的 挑战 ， 在 当地 和 全 球 范 
围 内 进行 投资 ， 并 为 客户 、 患 者 及 科研 
机 构 提供 优质 解决 方案 。 
液化 空气 集团 的 创新 技术 广泛 应 用 
于 减少 污染 排放 、 降 低 工 业 能 耗 、 自 然 
资源 的 回收 和 再 利用 以 及 未 来 新 能 源 的 
开发 ， 如 氢气 、 生 物 燃料 或 光伏 能 源 以 
及 用 于 医院 、 家 庭 护 理 和 治疗 疾病 感染 
的 氧气 产品 等 。 液 化 空气 集团 将 多 种 产 
品 和 技术 相 结合 ， 不 仅 为 客户 提供 有 价 
值 的 应 用 和 服务 ， 而 且 也 用 来 造福 于 社 
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液化 空气 集团 是 一 个 可 长 期 合作 的 
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孝明 轩 (Olivier MCHEL) 44, ABA, #37 Mines Paris—Tech, 
并 取得 工程 硕士 学 位 。 自 1997 年 以 来 ， 教 明 轩 先生 一 直 效 力 于 液化 空气 集 
团 的 全 球 工程 与 制造 事业 部 ， 曾 在 不 同 国家 的 多 个 岗位 查 任 过 重要 职务 ， 
涉及 技术 、 产 品 开发 、 报 价 及 项 目 管理 等 领域 ， 
经 验 。 自 2015 年 2 月 起 他 开始 担任 液化 空气 (杭州 ) 有 限 公司 总 经 理 


积累 了 丰富 的 工作 和 管理 


伙伴 ， 集 团 的 可 持续 发 展 和 有 竞争 力 的 
增长 有 赖 于 员工 的 敬业 、 客 户 的 信任 和 
股东 的 支持 。 液 化 空气 集团 的 团队 、 业务、 
市 场 和 地 域 分 布 的 多 元 化 为 其 可 持续 友 
展 莫 定 了 坚实 的 基础 , 增强 了 超越 自我 ， 
开拓 新 业务 和 开创 未 来 的 能 力 。 

液化 空气 集团 不 断 探求 气体 在 保护 
生命 方面 所 能 发 挥 的 最 佳作 用 ， 坚 持 履 
行 企业 社会 责任 和 可 持续 发 展 的 遵 路。 
2014 年 ， 液 化 空气 集团 的 销售 额 达 154 
亿 欧 元 ， 其 中 保护 生命 与 环境 的 解决 万 
案 销售 份额 所 占 比 例 超过 40%。 液 化 空 
气 集团 在 巴黎 泛 欧 证 券 交 易 市 场 上 市 (人 





类 ) ， 同 时 是 法 国 指 股 CAC 40 指数 及 
道琼斯 欧元 区 斯 托 克 50 指数 的 成 员 企 
业 。 

液化 空气 全 球 工程 技术 中 心 ( 简称 
技术 中 心 ) 是 液化 空气 集团 旗下 从 事 工 
程 与 制造 业务 的 事业 部 。 作 为 液化 空气 
集团 首选 的 技术 合作 伙伴 ， 技 术 中 心 为 
集团 提供 工程 、 制 造 和 采购 领域 的 专业 
技术 、 先 进 的 气体 工艺 装置 及 其 相关 的 
基础 设施 。 同 时 , 凭借 丰富 的 技术 组 合 ( 拥 
有 超过 1 600 项 专利 ) ， 技 术 中 心 也 为 
全 球 各 行 各 业 的 客 尸 提供 量 身 定制 的 解 
决 方案 。 

技术 中 心 的 技术 涵盖 低温 和 吸附 解 
决 方案 、 氨 气 与 合成 气 的 生产 和 处 理 、 
气 化 及 其 相关 技术 、 碳 捕捉、 硫 管理 、 
天 然 气 的 处 理 和 液化 、 甲 醇 及 其 甲醇 衍 
生物 技术 ， 以 及 合成 燃料 的 生产 、 石 油 
KIIMA, EPRA. hkm 
油料 种 子 提炼 技术 。 

技术 中 心 的 团队 在 设计 、 工 程 、 项 
目 管理 以 及 运行 领域 拥有 丰富 的 经 验 ， 
积极 为 客户 创造 价值 。 通 过 志 布 世界 各 
地 的 工程 与 制造 中 心 ， 技 术 中 心 不 仅 具 
备 全 球 化 的 实力 ， 也 可 以 为 客 尸 提供 强 
大 的 本 地 化 解决 方案 ， 从 而 助力 技术 中 
心 的 客 尸 应 对 各 种 复杂 挑 战 。 

液化 空气 集团 工程 与 制造 事业 部 在 
全 球 拥有 15 个 工程 中 心 、3 个 制造 工厂 ， 
RL 4 000 A. RAPLA EERE 
管理 与 执行 领域 的 深厚 经 验 以 及 行 而 有 
效 的 风险 管理 手段 ， 将 是 您 值得 信赖 的 
合作 伙伴 。 


《 通 机 年 鉴 》: 请 您 简要 介绍 一 下 
液化 空气 ( 杭州 ) 有 限 公 司 的 情况 。 

EAST: 作为 液化 空气 集团 全 球 工 
程 与 制造 事业 部 的 一 员 ， 液 空 杭州 成 立 
于 1995 年 ， 是 中 国 空 分 设备 市 场 领 先 
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的 工程 技术 供应 商 。 液 空 杭 州 的 核心 业 
务 是 制造 用 以 生产 氧气 、 氮 气 、 氨 气 和 
其 他 特种 气体 的 空气 分 离 设备 和 和 气体 提 
ARE, 制 一 氧化 碳 装置 以 及 制 氢 装 置 。 





《 通 机 年 鉴 》: 您 能 概括 下 液 空 杭 
州 的 主 营业 务 吗 ? 

PAST: 液 空 杭州 为 各 种 工业 气体 
用 户 提供 先进 的 解决 方案 ， 以 最 佳 的 方 
式 满足 用 户 要 求 。 在 整个 项 目 执行 过 程 
中 ， 以 用 户 满意 度 为 导向 ， 实 现 项 目的 
各 个 目标 。 与 此 同时 ， 我 们 为 客户 提供 
各 种 售后 服务 。 除 此 之 外 ， 液 空 杭州 还 
为 液化 空气 集团 的 其 他 业务 线 提供 支持 。 


得 益 于 全 球 领先 的 专利 技术 、 强 大 | 
的 制造 能 力 以 及 先进 的 制造 装备 ， 液 空 ， 


杭州 目前 具有 设计 和 制造 产 氧 量 15 万 
mh 的 超大 型 空 分 装置 的 能 力 。 液 空 杭 
州 已 在 全 球 范围 内 交付 了 100 多 套 大 型 
空气 分 离 装置 和 200 多 套 标准 装置 ( 包 
括 APSA, TCN, EOX 等 ) 。 在 中 国 ， 
除了 为 液化 空气 集团 建造 了 数 十 套装 置 ， 
用 作为 各 类 客户 提供 工业 气体 外 ， 还 为 
中 石化 、 和 神华、 宝钢、 鞍钢、 首钢 等 巨 
型 企业 ， 以 及 伊 泰 、 华 鲁 恒 升 、 灵 谷 化 
工 等 行业 内 的 优秀 企业 提供 了 安全 、 可 
T. AAS © 


优势 有 哪些 ? 


优 价值 ， 包 含 提供 最 前 沿 的 技术 以 及 广 
泛 而 有 针对 性 的 产品 组 合 方案 。 

液 空 杭州 提供 全 方位 的 产品 ,包括 , 
根据 客户 的 需求 而 量 身 定制 的 日 产 氧 量 KI 
达 15 万 mh 的 空 分 装置 ， 标 准 空 分 装 攻 暑 
置 ， 即 规格 标准 化 的 制 氧 和 制 拨 装置 ， W 
以 及 各 种 设备 , 例如 冷 箱 、 塔 体 、 吸 附 器 
填料 和 分 配器 等 。 

液 空 杭州 拥有 集团 最 大 的 制造 车 间 ， 
配备 了 先进 的 生产 工具 和 设备 。 我 们 的 抽 
造 中 心 位 于 长 江 三 角 洲 的 核心 地 带 ， 距 离 






| £7829 200km， 在 京杭 大 运河 边 拥 有 2 


个 目 备 码头 ， 最 大 起 吊 能 力 可 达 1 000t。 

公司 的 发 展 有 赖 于 员工 的 能 力 和 积 
极 性 。 通 过 灵活 有 效 的 人 力 资源 管理 ， 
公司 致力 于 为 每 位 员工 提供 充满 活力 的 
职业 生涯 。 





《 通 机 年 鉴 》: 贵 公司 最 近 取 得 了 
哪些 商业 成 功 ? 

HRH: 对 于 第 三 方 销售 , 2015 年 ， 
液 空 杭州 与 华 鲁 恒 升 签订 了 2 套 日 产 氧 


| BA 3 500t 的 空 分 设备 合同 ， 与 河南 晋 


开化 工 集团 签署 了 日 产 氧 量 达 2 000t 的 
空 分 设备 合同 ， 并 向 韩国 高 丽 亚 铅 公司 
HOS 1 套 日 产 氧 量 为 1 730t 的 空 分 设 
备 。 液 空 杭 州 在 合成 气 纯化 装置 、 标 准 
产品 以 及 一 些 重大 的 低温 服务 〈 搬迁 项 


| A) 上 也 取得 了 商业 成 功 。 
《 通 机 年 鉴 》: 请 问 贵 公司 的 竞争 ， 


BER: 首先 ， 液 空 杭 州 始终 致力 六 


于 确保 人 员 安 全 、 探 制 工 业 风 险 、 推 进 
环境 保护 并 取得 了 出 色 的 成 绩 。 在 健康 、 


安全 和 环境 方面 的 持续 努力 对 于 液 空 杭 


州 的 成 功 人 至 关 重 要 。 

其 次 ， 通 过 采用 全 球 领 先 的 设计 工 
具 和 所 需 的 专利 技术 来 设计 、 制 造 和 建 
造 各 种 装置 ， 液 空 杭州 能 为 客户 创造 最 
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一 一 专访 郑州 电力 机 械 厂 厂 长 杨 德 柱 





郑州 电力 机 械 厂 厂 长 杨 德 柱 


《 通 机 年 鉴 》: 经 过 近 50 年 的 发 
展 ， 郑 州 电力 机 械 厂 成 为 国内 电站 辅 机 
设备 重点 生产 企业 。 请 介绍 一 下 贵 厂 的 
主要 业务 情况 。 

杨 德 柱 : 郑州 电力 机 械 厂 始 建 于 
1966 年 5 月 1 日 ， 其 前 身 是 水 电 部 郑 
州 阀门 修配 厂 ，1972 年 划 归 河南 省 电力 
工业 局 ，1974 年 更 名 为 郑州 电力 修配 
a 1985 oe es 
1998 年 ， 经 河南 省 电力 公司 核定 出 资金 
额 , 成 为 河南 省 电力 公司 的 全 资 子 公司 。 
2011 年 9 月 底 ， 我 厂 划 归 中 国电 力 建设 
集团 有 限 公 司 ， 是 集团 装备 制造 板块 骨 
干 企 业 ， 现 已 发 展 成 为 集 研发 销售 、 设 
备 制造 、 技 术 服 务 、 电 力 安装 、 工 程 成 
套 等 为 一 体 的 电力 装备 制造 企业 ， 国 内 
电站 辅 机 设备 重点 生产 厂家 ， 河 南 省 高 
新 技术 企业 。 我 厂 产 品 在 电站 辅 机 设备 、 
基础 设施 工程 、 太 阳 能 光伏 、 海 水 淡化 、 
管道 输 油 等 产业 领域 有 较 高 的 市 场 占 有 
率 和 美誉 度 。 我 厂 致 力 于 建设 国际 一 流 
的 装备 研发 、 销 售 、 制 造 、 安 装 、 检 修 、 
服务 基地 。 

@ 企 业经 营 范 围 。 从 事 火 力 发 电厂 





杨 德 柱 ， 


辐射 全 国 、 走 出 国门 ” 
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频 调 速 装置 、 电 网 类 产品 的 生产 与 销售 ; 
太阳 能 光伏 发 电 设备 的 设计 与 安装 ; 从 
事 货物 和 技术 的 进出 口 业 务 ; 电力 安装 ， 
城市 及 道路 照明 工程 、 销 售 安装 公路 声 
屏障 。 电 站 辅 机 成 套 设 备 批发 零售 ， 电 
站 辅 机 节能 改造 ; 销售 生产 加 工 公路 桥 
梁 支 座 及 伸缩 沪 置 系列 。 

@ 企 业主 要 荣誉 。 我 厂 为 河南 省 一 
级 先进 企业 、 河 南 省 文明 单位 、 河 南 省 
高 新 技术 企业 、 河 南 省 质量 信用 AAA 级 
工业 企业 、 河 南 省 优质 产品 生产 企业 、 
中 国 设备 管理 信用 体系 AAA 级 制造 企 
业 、 河 南 省 重合 同 守 信用 企业 、 河 南 省 
安全 标准 化 企业 、 河南 省 卫生 先进 单位 、 
郑州 市 “五 一 ”劳动 奖 企业 及 河南 省 最 
佳 企业 等 。 

@ 企 业主 要 资质 。 我 三 是 中 国 通用 
机 械 工 业 协 会 泵 业 分 会 会 员 单 位 。 拥 有 
全 国 工业 产品 生产 许可 证 ( AAA 级 资质 )、 
货物 和 技术 的 进出 口 贸易 经 营 权 、 泵 产 
品 CE 证 书 、FROME 原 产 地 注册 / 备 


1963 年 8 月 出 生 ， 中 共 党 员 ， 硕士 研究 生 、 现 任 中 国电 建 集团 公 
州 电力 机 械 厂 厂 长 。 他 坚持 企业 发 展 为 第 一 要 务 ，、 大 胆 改革 ， 强 化 管理 ， 带 领 企 业 “ 立 足 河 南 、 
， 侈 业 业 务 遍 布 全 国 29 个 省 、 直 辖 市 、 自 治 区 及 
沿线 国家 质量 效 番 持续 增长 ， 已 发 展 成 为 集 研发 销售 、 设 备 制 造 、 技 术 服 务 、 电 力 安 装 、 工 
程 成 套 等 为 一 体 的 电力 装备 制造 企业 。 他 以 高 新 技术 应 用 为 突破 口 ， 
研发 和 结构 调整 ， 主 持 研发 的 多 项 科技 成 果 获 得 “国际 流体 机 械 展览 会 金奖 ”等 奖项 20 余 次 。 
他 始终 立足 于 企业 长 远 发 展 战略 。 采 用 卓越 绩效 管理 模式 实现 企业 卓越 的 经 营 和 管理 绩效 ， 之 
领 郑州 电力 机 械 广 步 入 科学 发 展 的 新 阶段 。 
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结 水 泵 、 循 环 水 泵 、 热 | 案 登 记 ， 企 业 为 4A 级 标准 化 良好 行为 企 


业 。 我 厂 是 石油 和 化 工行 业 采 购 服务 平 
台 首 批 泵 行业 合格 供应 商 ， 电 力 工程 火 
电机 组 主要 辅助 设备 推荐 供应 商 ， 有 具有 
电力 工程 安装 承 装 三 级 、 承 修 三 级 、 承 
试 五 级 资质 ， 送 变 电 工 程 专业 三 级 承包 
资质 等 。 

@ 科技 创新 成 果 。 拥 有 中 国电 建 凌 
备 研 究 院 郑 州 流体 机 械 研 究 所 、 河 南 种 
企业 技术 中 心 、 河 南 省 创新 示范 岗 ， 训 
获 中 国电 建 集团 公司 科技 进步 奖 、 优 质 

品 奖 及 国际 流体 机 械 展览 会 产品 金奖 、 
河南 省 环保 科技 进步 奖 、 区 长 质量 奖 ， 
ah lacs alge ERA 

、 河 南 省 市 场 “质量 稳定 、 售 后 服务 
hake fri 
发 明 专 利和 实用 新 型 专利 。 

@ 主要 业务 领域 。 一 是 主导 板块 。 
配套 1 000MW 及 以 下 机 组 锅炉 给 水 条、 
凝结 水 泵 、 循 环 水 泵 、 脱 硫 系统 浆 流 特 
环 泵 、 热 网 循环 泵 以 及 多 系列 海水 淡化 
系统 流程 泵 、 管 线 输 油 系 统 流程 录 、 电 
厂 备件 、 耐 磨 件 、 电 力 电器 等 。 产 品 主 
BH FAD. Al, WL. Am. RK 








等 系统 的 炎 


电厂 和 地 方 电厂 ， 在 高 效 环保 机 组 、 入 


环流 化 床 电站 工程 、 热 电 联 产 、 脱 硫 改造 、 
生物 质 发 电 、 钢 厂 余 热 发 电 等 领域 有 较 
好 市 场 业绩 。 产品 遍布 全 国 29 个 省 、 市 、 

治 区 , 远 销 土耳其 古巴 、 叙 利 亚 、 泰 国 、 
印度 、 印 尼 、 巴 基 斯 坦 等 国家 和 地 区 ， 
是 国内 电站 辅 机 设备 重点 生产 厂家。 二 
是 新 兴 产 业 板块 。 包 括 燃气 电站 余热 锅 
炉 给 水 泵 、 海 水 淡化 设备 、 管 道 输 油 设 备 。 
三 是 基础 设施 板块 。 涉 及 110kV 及 以 下 
城 农 网 改造 、 住 宅 小 区 用 户 供 配 电工 程 、 
道路 景观 照明 安装 、 地 铁 电力 安装 及 照 
明 工程 ， 水 务工 程 ， 桥 梁 伸 缩 装置 、 桥 
梁 支 座 、 声 屏障 等 装备 制品 。 


《 通 机 年 鉴 》: 面 对 激烈 的 市 场 竞 
争 ， 贵 厂 如 何 保持 竞争 优势 ? 

杨 德 柱 : 面 对 国内 电力 市 场 的 萎缩 ， 
行业 内 市 场 竞争 更 趋 激烈 。 在 市 场 营销 
方面 , 企业 坚持 “立足 主 业 ， 多 元 拓展 ”， 
全 力 开展 市 场 营销 。 围 绕 “ 一 带 一 路 ”， 
重点 开拓 火电 、 电 网 、 节 能 环保 、 城 市 
基础 设施 等 市 场 项 目 。 关 口 前 移 ， 从 单 
纯 跟踪 设备 采购 转变 为 关注 项 目的 招标 
方式 ， 延 长 装备 制造 业务 的 产业 链条 ， 
培育 发 展 产品 配套 集成 能 力 。 注 重 高 端 
营销 , 收集 整理 各 类 信息 , 市 场 营 销 向 上 、 
向 前 延伸 ， 超 前 谋划 ， 为 投标 方 提供 好 
设备 信息 和 技术 支撑 ， 做 好 售 前 、 售 中 、 
售后 服务 ， 提 前 进入 供应 商 名 单 。 密 切 
跟踪 国家 已 批准 的 电力 建设 项 目 ， 全 力 
以 赴 保 合同 、 保 订单 。 加 大 350MW、 
600MW 超 临界 机 组 项 目的 市 场 开 拓 ， 
提高 300MW 以 下 机 组 中 标 质量 。 积 
向 用 户 推广 燃气 电站 余热 锅炉 给 水 泵 、 
管道 输 油 泵 、 海水 淡化 泵 的 国产 化 优势， 
争取 更 多 市 场 业绩 。 

在 135 ~ 350MW 机 组 领域 ， 我 
厂 电动 给 水 泵 的 最 大 技术 优势 和 亮点 
是 ， 采 用 自主 知识 产权 的 国际 领先 的 高 
抗 汽 蚀 诱导 轮 专利 技术 ， 去 掉 了 国内 外 
大 机 组 电动 给 水 泵 组 都 具有 的 前 置 泵 ， 
大 大 简化 了 给 水 泵 组 系统 ， 提 高 了 给 水 
泵 组 的 运行 效率 和 安全 可 靠 性 。 该 产品 
具有 参数 合理 、 结 构 简单 、 材 质 优良 、 
运行 稳定 、 高 效 可 靠 、 节 能 降 耗 、 维 修 
方便 等 特点 ， 为 世界 领先 水 平 。 其 中 ， 
135 ~ 200MW 机 组 内 置 诱导 轮 的 给 
水 泵 国内 市 场 占有 率 达 到 70% 以 上 ， 
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深 受 用 户 好 评 。 该 产品 有 “ZL20052 


ie 


0143705.5” “ZL201020613613. 
X” “ZL201120367515.7” 等 多 项 国 
家 专利 技术 , 获得 了 “第 六 届 中 国 ( 上 海 ) 
国际 流体 机 械 展览 会 ”金奖 、“ 中 国电 
力 建设 集团 有 限 公 司 科学 技术 进步 奖 一 
等 奖 ” 等 多 项 奖励 。 

在 12 ~ 100MW 机 组 领域 ， 我 厂 
的 中 高 压 给 水 和 录 具 有 高 效 节 能 的 突出 特 
点 。 同 时 ， 根 据 国 家 节能 降 耗 、 清 洁 环 
保 的 能 源 政策 ， 开 发 了 针对 生物 质 发 电 
TAS SRS VaR KR. LAER mi 
术 先进 、 结 构 合理 、 质 量 稳定 、 高 效 可 靠 、 
参数 系列 齐全 ， 在 国内 同类 产品 的 市 场 
占有 率 中 名 列 前 茅 ， 并 远 销 国外 十 余 个 
国家 和 地 区 。 另 外 ， 我 厂 研 制 的 为 余热 
锅炉 配套 的 给 水 泵 ， 根 据 余热 锅炉 给 水 
泵 需要 频繁 启 停 、 负 荷 波 动 较 大 的 使 用 
特性 ， 优 化 设计 了 给 水 泵 的 转子 结构 ， 
提高 了 转子 的 刚性 和 耐 冲击 能 力 ; 轴承 
为 自动 调节 的 四 油 横 径 向 轴承 ， 保 证 了 
泵 能 够 长 时 间 安 全 运行 ; 选用 先进 新 型 
的 不 锈 钢 + 特种 耐 热 氟 橡胶 的 密封 结构 


”和 密封 材料 ， 消 除了 密封 面 、 结 合 面 不 


严 而 导致 的 漏水 现象 ; 安全 可 靠 的 平衡 
机 构 保 证 了 复杂 工 况 下 转子 的 运行 稳定 


性。 该 型 产品 具有 结构 合理 、 性 能 可 靠 、 


拆 装 方便 、 运 行经 济 的 特点 ， 是 燃气 电 
站 余热 锅炉 给 水 有 泵 较 好 的 进口 替代 产品 。 

在 135 ~ 600MW 机 组 凝结 水 泵 领 
域 ， 我 厂 的 产品 也 有 独特 的 优点 ， 在 电 
站 市 场 中 占有 一 席 之 地 。 我 厂 凝结 水 录 
采用 立 式 、 双 壳 体 心包 式 简 型 结构 ， 内 
过 有 多 级 节 段 式 和 导 流 这 两 种 结构 ， 该 
型 泵 还 可 用 作 百 万 千瓦 级 核电 站 常规 岛 
凝结 东 。 凝 结 水 条 采用 诱导 轮 + 首 级 叶 
轮 或 双 吸 首 级 叶轮 两 种 抗 汽 蚀 形 式 ， 扩 
汽 蚀 性 能 好 ; 采用 平衡 圳 + 推力 瓦 块 轴 
承 结构 ， 可 完全 承受 凝结 水 泵 的 轴 向 力 ， 
不 需要 电动 机 承受 轴 向 力 ; 采用 油 浴 式 
滑动 轴承 结构 ， 寿 命 和 可 靠 性 大 大 高 于 
滚动 轴承 。 该 产品 具有 技术 先进 、 结 构 
紧凑 、 运 行 稳定 、 高 效 可 靠 、 维 修 方便 
等 特点 ， 达 到 国内 先进 水 平 。 


(ES) : 优质 的 产品 是 企业 
创造 品牌 、 开 拓 市 场 的 有 力 保证 ， 贵 
是 如 何 加 强 产品 质量 管理 的 ? 

杨 德 柱 : 我 三 的 质量 方针 明确 提出 


(aa sk Sal 
产品 开发 和 质量 管理 工作 ， 专 业 而 高 效 
地 为 顾客 提供 质量 管理 解决 方案 培育 
企业 质量 文化 ， 建 设 企业 质量 战略 ， 以 
增强 企业 的 核心 竞争 力 。” 

(1 ) 加 强 企业 质量 文化 的 建设 。 始 
终 坚持 “精益 求 精 ， 打 造 行业 精品 ”的 
企业 质量 理念 ， 以 质 取信 ， 以 信 立 誉 。 
把 产品 质量 的 提升 和 创造 优质 的 品牌 作 
为 企业 的 立业 之 道 、 兴 业 之 本 。 建 立 一 
把 手 责任 制 ， 坚 持 “ 质 量 第 一 ”的 原则 ， 
加 强 企业 高 层 对 企业 质量 文化 建设 的 认 
识 ,从 而 使 各 部 门 领导 充分 认识 到 加 强 企 
业 质 量 文化 建设 对 增强 企业 核心 竞争 力 、 
提升 “ 郑 电 ”品牌 效应 的 意义 并 在 企业 
各 级 领导 中 形成 共识 。 加 强 员工 的 质量 
文化 培训 ， 提 高 员工 对 企业 质量 文化 建 
设 重要 性 的 认识 。 坚 持 “诚信 为 本 ， 服 
务 永恒 ”的 精神 ， 通 过 不 断 培 育 诚信 服 
务 文化 ， 树 立 了 “ 郑 电 ”品牌 良好 的 社 
会 信誉 度 ， 有 力 地 促进 了 企业 快速 发 展 。 

(2) 提高 质量 管理 体系 的 管理 
和 运行 水 平 。 我 厂 于 1999 年 通过 
ISO9001:2000 质量 体系 认证 .2008 年 ， 
通过 质量 、 环 境 、 职 业 健康 安全 管理 “三 
标 一 体 化 ”体系 认证 , 在 生产 过 程 中 有 
效 实施 。 并 按照 质量 、 环 境 、 职 业 健 康 
安全 管理 体系 的 要 求 ， 每 年 邀请 有 资质 
的 认证 机 构 进行 监督 审核 ， 于 2015 年 9 
月 完成 了 管理 体系 的 最 近 一 次 审核 。 目 
前 ， 我 厂 的 GB/T19001 一 2008《 质量 
管理 体系 Bk ).GB/T24001—2004( I; 
境 管理 体系 要 求 及 使 用 指南 》、GB/ 
T28001 一 2011《 职业 健康 安全 管理 体 
系 要 求 》 三 个 标准 体系 持续 有 效 运行 。 
2013 年 企业 通过 4A 级 标准 化 良好 行为 
认证 ，2014 年 企业 产品 通过 国际 标准 采 
标 认 证 。 

( 3 ) 完善 监视 和 测量 设备 ， 保 障 产 
品质 量 的 提高 。 企 业 设 有 中 心计 量 室 、 
光谱 化 验 室 及 水 泵 试验 中 心 等 一 系列 实 
验 室 。 质 量 检验 设备 齐全 ， 拥 有 德国 斯 
派克 多 频道 直 读 光谱 仪 、 火 花 光谱 分 析 
仪 、 上 海 申 克 CAB803 动 平衡 机 等 多 套 
先进 的 试验 设备 和 具备 国内 先进 的 出 厂 
试验 和 型 式 试验 条 件 的 水 泵 试验 台 。 企 
业 检验 和 试验 手段 先进 、 种 类 多 样 ， 设 
备 齐 全 ， 同 时 监视 和 测量 设备 全 部 按 国 
家 标准 规定 要 求 ， 按 周期 送 技术 监督 局 
进行 鉴定 。 企 业 获 有 郑州 市 质量 技术 监 


“以 顾客 需求 为 关注 焦点 ， 加 强 企 业 的 | 督 局 颁发 的 计量 合格 确认 书 。 这 些 监视 
lishing House. Allrights rese 
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和 测量 设备 为 保证 和 提高 企业 的 产品 质 | 组 采用 低 氧化 氮 技 术 ， 在 燃烧 过 程 中 约 | 高 效 运行 区 宽 的 特点 ， 在 燃气 电站 运行 
量 发 挥 了 重要 的 作用 。 减少 65% 的 氮 氧 化 合 物 及 其 他 有 害 物质 | 安全 稳定 ， 实 现 了 关键 设备 的 国产 化 ， 
(4 ) 加 强 产品 制造 过 程 的 质量 控制 。| 的 形成 ， 且 脱硫 率 可 超 98% 。 由 于 超 临 | 填补 了 国内 空白 。 研 制 的 高 压 泵 已 成 功 
我 上 对 产品 制造 实施 质量 控制 ， 首 先是 | 界 火电 机 组 的 发 电 效率 高 、 节 能 环保 效 | 应 用 于 郑州 燃气 发 电 有 限 公 司 ， 并 成 功 
完善 了 标准 体系 ， 提 供 了 产品 制造 的 规 | 果 好 ， 因 而 成 为 国家 近 几 年 火力 发 电 建 | 中 标 天 津 天 铁 等 燃气 发 电 企业 ， 市 场 逐 
范 和 质量 检验 的 依据 。 在 产品 生产 过 程 | 设 的 主要 方向 。 我 厂 紧 跟 国家 建设 和 市 | HF. 
中 ,每 个 零 部 件 、 每 道 工 序 都 按照 图 样 | 场 的 需求 ， 自 主 研制 出 350MW 超 临 界 (3) 膜 法 海水 淡化 系统 用 泵 。 目 前 
设计 要 求 以 及 相关 标准 要 求 进行 严格 、 | 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 ， 并 成 功 应 用 于 大 | 世界 各 国 均 严重 缺 水 ， 开 源 节 流 是 缓解 
细致 的 检验 。 抓 好 制造 过 程 中 每 个 环节 | 唐 林 州 、 焦 作 万 方 等 发 电 企业 ; 研制 出 | 缺 水 问题 的 重要 举措 。 为 达到 这 一 目的 ， 
的 同时 ， 还 将 质量 控制 链条 延伸 至 上 下 | 600MW 超 超 临 界 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 ， | 海水 淡化 是 一 种 快速 、 有 效 的 方法 ,其 
游 环节 ， 对 原材料 采购 、 技 术 研 Š 对 缓解 全 球 水 资源 严重 紧缺 是 一 个 
发 、 物 流 运输 及 售后 服务 等 环节 I 非常 有 效 的 措施 。 我 厂 在 集团 公司 


也 进行 了 严格 的 控制 。 的 战略 引领 下 ， 依 托 中 电 建 装备 研 
(5) 认真 落实 年 度 质 量 管 究 院 的 高 端 平台 ， 与 集团 华东 院 、 


理工 作 安排 ， 强 化 质量 管理 的 
执行 力 。 企 业 的 质量 管理 都 是 
由 每 项 具体 的 工作 堆砌 、 组 合 
起 来 的 ， 所 以 ， 我 厂 质 量 管理 
工作 的 开展 都 是 严格 按照 年 初 
职 代 会 的 工作 部 署 ， 逐 条 逐 项 ， 
扎 扎实 实 ， 不 走过场 ， 把 每 项 工 
作 沙 到 实处 ， 保 证 完成 既定 的 质 


上 海 环保 厂 等 兄弟 单位 签署 战略 合 
作 框 架 协 议 ， 全 程 参与 中 国电 建 集 
团 公司 海水 淡化 发 展 规划 的 编制 工 
作 ， 自 主 研 发 生产 高 压 有 于、 升 讨 条 
等 关键 设备 。 我 三 研制 的 样机 于 
2015 年 2 月 在 国家 发 改革 委 十 万 
吨 级 海水 淡化 示范 工程 一 舟山 中 电 
建 水 务 有 限 公司 顺利 安装 成 功 运行 ， 





量 计 划 和 目标 。 俗 话说 产品 如 人 其 先进 技术 填补 了 国内 空白 ,成 功 
超 超 临 组 锅炉 给 水 丢 
品 ， 员 工 的 素质 、 技 能 和 质量 意 ww 实现 进口 设备 国产 化 替代 。 随 着 海 


识 在 时 时 刻 刻 地 影响 着 产品 质量 , 所 以 ， | 并 完成 了 成 果 鉴 定 、 第 三 方 性 能 试验 和 水 淡化 产业 化 进程 的 不 断 加 快 以 及 国家 
强化 质量 管理 的 执行 力 ， 首 先 要 提高 员 | 工业 试 运 行 , 正 逐 步 加 大 市 场 开拓 力度 。 | 对 进口 设备 国产 化 的 政策 支持 ， 郑 州 电 


工 的 素质 、 技 能 和 质量 意识 ， 要 倡导 质 (2) 燃气 电站 余热 锅炉 给 水 泵 。 近 | 力 机 械 厂 将 看 着 世界 地 图 做 企业 ， 沿 看 
量 监督 之 风 ， 注 重 实效 。 年 来 燃气 - 蒸汽 联合 循环 电站 以 其 低 消 | “一 带 一 路 ”走出 国门 ， 打 响 中 国电 建 


耗 、 低 排放 、 高 效率 等 优点 ， 适 应 了 国 | 装备 品牌 ， 使 企业 向 产业 链 的 关键 环节 
《 通 机 年 鉴 》 : 贵 厂 近 几 年 在 新 产 | 家 可 持续 发 展 的 经 济 增长 模式 ， 是 兼顾 | 和 高 端 布局 ， 加 快 推进 国产 海水 淡化 技 

品 研发 方面 取得 了 怎样 的 成 就 ? 产品 在 | 发 展 经 济 、 节 约 资源 和 保护 环境 的 一 体 | 术 走 出 国门 步伐 。 
国内 工业 领域 重点 项 目 中 的 应 用 情况 如 | 化 战略 。 企 业 研 制 的 燃气 电站 余热 锅炉 (4) 大 流量 管道 输 油 泵 。 我 厂 自主 
何 ? 给 水 泵 是 联合 循环 电站 给 水 系统 的 “ 心 | 研制 生产 的 ZDMD 系列 轴 向 剖 分 多 级 管 
杨 德 柱 : 我 厂 始终 坚持 “以 人 为 本 ，| 脏 ”， 是 保证 电站 稳 发 、 满 发 、 高 效 的 | 道 输 油 泵 组 ( 大 流量 、 高 扬程 BBS BR) 
科技 支撑 ”的 理念 ， 大 力 实施 科技 强 企 | 主要 设备 之 一 。 企业 针对 电站 频繁 启 停 、 | 符合 国家 四 部 委 重大 技术 装备 创新 指导 
战略 ， 紧 紧 围绕 电 建 集团 科技 发 展 规划 | 可 靠 性 要 求 高 等 运行 特点 ， 对 余热 锅炉 | 精神 ， 入 选中 国电 建 集团 公司 重大 科技 
和 市 场 需求 ， 以 自主 创新 为 主 ， 坚 持 不 | 给 水 泵 的 水 力 部 件 及 结构 进行 优化 ， 使 | 项 目 ， 依 据 美国 API610 标准 开发 ， 致 
懈 地 从 事 新 产品 、 新 技术 、 新 工艺 、 新 | 其 具有 水 力 性 能 优异 、 效 率 指标 突出 、 | 力 于 石化 行业 管道 输 油 泵 组 的 节能 改造 
装备 的 研究 与 开发 ， 近 几 年 完 和 进口 蔡 代 , 填补 了 国内 空白 。 
成 了 超 临界 机 组 锅炉 给 水 泵 、 该 产品 性 能 优良 、 高 效 区 域 宽 
燃气 电站 余热 锅炉 给 水 泵 、 腊 广 、 使 用 寿命 长 ， 国 产 化 优势 
法 海水 淡化 系统 用 泵 、 大 流量 明显 ， 广 泛 适用 于 炼油 厂 、 管 
管道 输 油 泵 等 用 于 新 兴 产业 的 道 输 油 、 锅 炉 给 水 、 矿 并 排水 、 
新 产品 研制 和 推广 应 用 。 油田 注水 和 其 他 化 工行 业 ， 市 
(1) B (8) 临界 火电 场 发 展 前 景 广阔 。 企 业已 成 为 





机 组 锅炉 给 水 泵 。 超 临界 火电 石油 和 化 工行 业 采 购 服 务 平 台 
机 组 具有 无 可 比拟 的 经 济 性 ， 首 批 泵 行业 合格 供应 商 ， 为 全 
单 台 机 组 发 电热 效率 最 高 可 达 国 石化 企业 提供 优质 的 产品 和 
50%。 同 时 ， 超 临界 火电 机 服务 。 









K : SA, 
©1994-2017 China Aca lemic . OU 


J 
VOAS ee 











大 流量 管道 输 油 泵 


郑州 电力 机 械 厂 在 集团 公司 的 战略 
引领 下 ， 深 入 推进 转型 升级 ， 向 产业 链 
的 关键 环节 和 高 端 布局 。 企 业 拥有 现代 
的 产品 设计 理念 、 先 进 的 制造 管理 体系 、 
有 效 的 质量 控制 体系 和 全 方位 的 用 户 服 
务 体系 ， 长 期 致力 于 泵 产品 领域 先进 技 
术 的 开发 、 推 广 、 应 用 。 随 着 国家 “一 
带 一 路 ”发 展 战略 的 全 面 推进 ， 郑 州 电 
力 机 械 厂 改 造 提升 传统 产业 ， 积 极 培育 
发 展 新 兴 产 业 ， 逐 步 由 企业 制造 转变 为 
企业 创造 ， 不 断 提高 集成 式 、 全 产业 链 
服务 能 力 , 逐步 形成 集 设计 、 选 型 、 制 造 、 
采购 、 安 装 、 调 试 及 维护 一 体 化 服务 模式 。 


《 通 机 年 鉴 》: 作为 一 家 电力 装备 
制造 企业 ， 贵 厂 在 主导 产品 占领 国内 市 
场 的 同时 ， 开 拓 国 际 市 场 的 情况 如 何 ? 

杨 德 柱 : 作为 直接 参与 市 场 竞争 的 
电力 装备 制造 企业 ， 企 业 坚持 “立足 主 
业 ， 多 元 拓展 ， 立 足 国内 ， 放 眼 世 界 , 
大 力 开拓 国际 市 场 ， 紧 跟 国 家 政策 导 回 、 
加 快 实施 具有 核心 竞争 力 的 装备 走出 去 
步伐 ， 注 重 加 强 宣传 力度 ， 增 加 企业 知 
名 度 ， 增 强 客户 信任 感 ， 发 掘 潜在 客户 ， 
全 力 开拓 海外 市 场 营销 ， 主 动 融入 “一 
带 一 路 ” 。 我 厂 已 签订 的 出 口 项 目 订单 
表现 抢眼 ， 在 东南 亚 、 中 亚 、 拉 美 等 国 
家 和 地 区 占据 稳定 的 市 场 份 额 。 中 标 水 
电 国际 印尼 苏 苏 2 x 200MW 机 组 、 印 尼 

青 2x 150MW 机 组 等 印尼 项 目 , 目前 ， 
我 厂 在 印尼 运行 的 火电 机 组 设备 台数 已 
突破 116 台 ，“ 郑 电 ” 产 品 在 东南 亚 地 
区 持续 拓展 。 中 标 塔吉克 斯 坦 杜 尚 别 热 





电站 2x150MW 机 组 、 吉 
尔 吉 斯 斯 坦 比 什 凯 克 热 电站 
2x150MW 机 组 、 埃 塞 俄 
比 亚 METEC 3 x 30MW 机 
组 等 项 目 ， 业 务 不 断 向 “一 
带 一 路 ”经 济 走廊 延伸 。 印 
尼 项 目的 连续 中 标 ， 为 企业 
全 面 走向 海外 市 场 增添 信心 ， 
积累 经 验 。 我 厂 已 建立 了 中 
文 、 英 文 、 印 尼 文 及 土耳其 
文 的 国际 商务 平台 。 “AAR” 
电站 辅 机 正在 走出 国 | ]， 远 
HLHH, FB, RAIE, 
泰国 、 印 度 、 印 尼 、 巴 基 斯 
坦 等 国家 和 地 区 。 


《 通 机 年 鉴 》 : 面 对 国内 外 严峻 的 
市 场 环 境 ， 贵 厂 如 何 适 应 经 济 发 展 的 新 
常态 ? 制定 了 怎样 的 目标 和 发 展 规划 ? 

杨 德 柱 : 在 经 济 “ 新 常态 ”下 ， 企 
业 将 更 加 积极 主动 布局 ,强调 内 外 平衡 ， 
把 握 发 展 主动 权 , HEHE, VEEN, 
立足 产品 ,做 好 品牌 。 围绕 “一 带 一 路 ”， 
发 掘 市 场 商机 。 习 近 平 总 书记 提出 的 “一 
带 一 路 ”战略 构想 ， 将 构建 起 世界 跨度 
最 长 、 最 具 发 展 潜力 的 经 济 走廊 。 该 区 
域 是 世界 经 济 最 具 活 力 的 地 区 ， 沿 途 多 
为 新 兴 市 场 与 发 展 中 国家 ， 多 数 国家 后 
发 优势 强劲 ， 发 展 空间 大 ， 处 于 上 升 期 。 
沿线 电网 建设 的 加 快 ， 更 为 我 国电 力 设 
备 出 口 开拓 了 新 的 广阔 市 场 。 我 厂 将 在 
“一 带 一 路 ”沿线 多 个 国家 和 地 区 紧密 
布局 , 紧 紧 围绕 建设 “一 带 一 路 ”战略 规 
划 目 标 ， 发 挥 优势 、 奋 力作 为 ， 强 化 国 
际 沟通 交流 ， 拓 展开 放 发 展 新 空间 ， 改 
造 提升 传统 产业 ， 培 育 产品 发 展 差异 化 
优势 。 

练 好 内 功 , 大 力 开拓 基础 设施 业务 。 
一 是 积极 跟 进 路 桥 、 地 铁 等 基础 设施 项 
目 ， 承 建 路 灯 照 明 、 基 建 变 、 供 电线 路 、 
桥梁 伸缩 装置 、 桥 梁 支 座 、 高 架 桥 声 屏障 、 
地 铁 监 控 系 统 等 工程 建设 项 目 。 二 是 加 
强 与 房地产 板块 的 对 接 ， 探 索 合作 模式 
和 渠道 ， 承 建 住宅 小 区 配 电工 程 。 三 是 
加 强 省 内 、 省 外 电网 的 市 场 开 拓 力 度 ， 
积极 参与 110kV 及 以 下 城 农 网 改造 ， 争 
取 承 接 更 多 的 电网 建设 项 目 。 四 是 关注 
分 布 式 光伏 发 电 项 目 ， 应 用 合同 能 源 管 
理 模 式 ， 积 极 承接 集成 总 包工 程 。 五 是 


积极 承接 污水 处 理 、 城 市 排涝 、 江 河 治 
理 等 水 务工 程 中 的 水 泵 制造 及 安装 成 套 
业务 ， 逐 步 将 基础 设施 业务 打造 成 为 企 
业经 营业 务 的 半壁 江山 。 

创新 为 本 ， 科 技 引 领 。 培 育 发 展 战 
略 性 新 兴 产业 。 一 是 开拓 燃气 -蒸汽 联 
合 循环 发 电 市 场 ， 积 极 推广 拥有 自主 知 
识 产 权 的 余热 锅炉 高 压 给 水 泵 、 中 压 给 
水 泵 及 低压 循环 泵 ， 抢 占 市 场 先 机 。 二 
是 海水 淡化 。 升 级 优化 反 渗透 海水 淡化 
技术 ， 打 破 国外 垄断 ， 国 产 化 海水 淡化 
核心 设备 (KAER, SER =N] 
收 装置 ) ， 不 断 提 高 集成 式 、 全 产业 链 
式 服务 能 力 ， 逐 步 形成 集 设 计 、 选 型 、 
制造 、 采 购 、 安 装 、 调 试 及 维护 一 体 化 
的 海水 淡化 产业 。 三 是 管道 输 油 。 深 入 
实施 跨 区 域 营销 战略 ， 延 长 产业 链 ， 积 
极 推广 达到 国际 先进 水 平 的 多 级 轴 回 剖 
高 压 管线 输 油 泵 ， 致 力 于 石化 行业 管 
道 输 油 泵 组 的 节能 改造 与 进口 替代 ， 使 
其 成 为 企业 未 来 发 展 的 重要 经 济 增长 
极 。 四 是 核电 用 泵 。 自 主 研制 开发 配套 
AP1000 核电 机 组 常规 岛 凝结 水 泵 。 

目标 和 发 展 规划 。 在 集团 公司 的 战 
略 引 领 下 ， 贯 彻 落实 装备 制造 事业 部 各 
项 工作 部 署 ， 以 提高 发 展 质 量 和 效益 为 
中 心 ， 实 施 跨 区 域 、 跨 行业 、 跨 国界 膏 
销 战略 ， 优 化 资源 配置 ， 调 整 产 品 结构 、 
业务 结构 、 市 场 结构 与 组 织 结构 ， 加 快 
推进 企业 转型 升级 。 由 生产 经 营 型 企业 
向 经 营 技 术 管理 型 企业 转变 ; 由 单一 的 
设备 供应 商 向 总 包 商 转变 ; 由 单一 产品 
经 营 向 品牌 经 营 、 资 产 经 营 和 资本 运作 
转变 。 扎 实 推进 体制 机 制 改 革 创新 ， 实 
施 公司 改制 。 改 造 提升 传统 产业 ， 提 高 
先进 产能 比重 ， 培 育 发 展 战 略 性 新 兴 产 
业 ， 向 产业 链 的 关键 环节 和 高 端 布局 ， 
逐步 实现 产品 设计 虚拟 化 、 零 件 制造 数 
控 化 检验 试验 智能 化 、 企业 管理 信息 化 、 
市 场 商务 电子 化 。 具 有 较为 优化 的 产业 
布局 , 雄厚 的 实业 基础 , 广泛 的 融资 渠道 ， 
电站 辅 机 设备 、 基础 设施 业务 、 海 水 淡化 、 
管道 输 油 等 产业 同步 发 展 ， 年 营业 收入 
达到 10 亿 元 ， 职 工 收入 协调 增长 ， 进 入 
装备 制造 事业 部 A 级 企业 行列 ， 着 力 建 
设 国际 一 流 的 装备 研发 、 销 售 、 制 造 、 
安装 、 检 修 、 服 务 基地 。 
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依托 技术 和 创新 
打造 多 级 泵 专业 化 生产 基地 


一 一 访 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公 司 董事 长 罗 瑞 祥 


《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 编 辑 部 REF MEH 








罗 瑞 祥 。 男 ，1969 年 出 生 于 湖南 省 浏阳 市 ， 大 学 学 历 ， 高 级 
工程 师 。 长 沙 佳能 通用 系 业 有 限 公司 董事 长 兼 总 经 理 ， 湖 南 省 通 
用 设备 协会 副 理事 长 ， 湖 南 省 五 金 机 电 商 会 荣誉 会 长 。 曾 先后 荣 
获 “浏阳 市 劳动 模范 ” “浏阳 市 十 大 杰出 青年 >” 和 “浏阳 市 优秀 
企业 家 ”等 荣誉 称号 。 


长 


`~ 





沙 


佳能 通用 条 业 有 限 公司 董事 长 罗 瑞 祥 


(ULES) : 佳能 泵 业经 过 30 余年 的 发 
展 ， 成 为 国内 泵 行业 颇具 发 展 潜力 的 企业 ， 请 介 
绍 一 下 企业 的 发 展 历程 及 生产 经 营 现状 。 

罗 瑞 祥 : 公司 始 建 于 1983 年 ， 前 身 为 长 沙 
多 级 泵 总 厂 , 2005 年 入 驻 浏阳 现代 产业 制造 基地 ， 
成 立 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公 司 。 公 司 走 过 了 30 


建立 了 现在 的 企业 管理 制度 与 管理 体系 。 

目前 ， 公 司 拥有 固定 资产 10 000 多 万 元 ， 
占 地 面积 近 6.7 万 m*( 100 亩 ), 员工 300 多 人 。 
下 辖 3 个 全 资 与 控股 子 公 司 : 长 沙 佳能 制 家 有限 
公司 、 长 沙 昌 佳 节能 技术 有 限 公 司 及 长 沙 昌 佳 自 
动 化 设备 有 限 公司 。 公 司 主要 生产 自 平 衡 多 级 离 


余年 的 发 展 历程 ， 共 经 历 了 三 个 发 展 阶段 , 实现 | 心 泵 、 并 联 自 平衡 多 级 离心 汞 、 空 调节 能 泵 、 锅 
了 三 次 转型 。 公 司 从 1983 年 的 一 个 小 家 庭 作坊 | 炉 给 水 泵 、 自 吸 泵 、 消 防 泵 、 管 道 泵 等 及 自动 供 


起 步 ， 从 做 小 型 配件 到 开展 家 用 、 农 用 水 泵 综合 
性 业务 ， 经 过 近 10 年 的 发 展 ， 公 司 进入 了 良性 
发 展 阶段 。 公 司 根据 当时 的 市 场 需求 ， 瞄 准 房 地 
产 市 场 ， 开 发 了 适合 房地产 市 场 的 DL 立 式 多 级 
离心 采 、 空 调和 泵 、 消 防 泵 及 管道 泵 等 。 自 2003 
年 开始 ， 公 司 进入 了 快速 发 展 阶段 ， 产 品 线 从 原 
来 的 小 型 卧 式 立 式 多 级 泵 、 空 调 泵 、 管 道 泵 转向 
大 流量 ,大 功率 的 卧 式 多 级 离心 泵 、 自 平衡 多 级 泵 、 
矿山 排水 整体 系统 解决 方案 ; 市 场 由 原来 的 房 地 
产 市 场 转向 矿山 细 分 市 场 ; 建立 了 营销 网 络 体系 ， 





水 成 套 设备 ， 是 为 客户 提供 矿山 排水 整体 解决 方 
案 的 专业 厂家 , 产品 广泛 应 用 于 矿山 、 冶金 、 石 化 、 
建筑 、 水 利 等 领域 。 


《 通 机 年 鉴 》: 面 对 激 烈 的 市 场 竞争 ， 佳 
能 条 业 如 何 做 到 持续 发 展 ? 有 哪些 竞争 优势 ? 

多 瑞祥 : 水 泵 行业 属于 典型 传统 成 熟 的 制造 
行业 ， 竞 争 环 境 复杂 恶劣 ， 大 部 分 企业 生存 发 展 
空间 受 限 ， 我 们 公司 也 不 例外 ， 没 有 任何 先天 资 
源 优势 ， 唯 有 靠 企业 自身 努力 创造 ， 始 终 有 股 创 








业 精 神 作 支撑 ， 并 不 断 创 新 。 行 业 的 竞争 ， 说 到 底 
就 是 技术 的 竞争 ， 技 术 的 竞争 其 实 就 是 人 才 的 竞 
争 。 为 了 在 竞争 中 立 于 不 败 之 地 ， 公 司 很 注重 人 
才 的 引进 和 内 部 人 才 的 培养 ， 不 断 引 进 技术 开 友 
人 员 ， 充 实 技术 队伍 ， 自 主 研发 新 产品 。 同 时 公司 
注重 科 拉 研发， 成 立 了 技术 中 心 ， 通 过 与 多 家 高 校 
进行 产 学 研 合作 ， 研 制 的 新 产品 获得 多 项 科技 成 果 
奖 。 公 司 产品 获得 了 湖南 省 著名 品牌 产品 及 长 沙市 
名 牌 产品 ， 获 得 湖南 省 著名 商标 ， 新 型 自 平衡 多 级 
离心 泵 获得 多 项 国家 专利 ， 属 国内 永 行 业 具 有 划 时 
代 意 义 的 产品 。 


《 通 机 年 鉴 》: 优质 的 产品 是 企业 创造 品牌 、 
开拓 市 场 的 有 力 保证 ， 佳 能 泵 业 是 如 何 加 强 产品 质 
量 控制 的 ? 

罗 瑞 祥 : 公司 管理 规范 ， 制 订 了 严格 而 又 科 
学 的 管理 制度 ， 无 论 产品 质量 还 是 现场 环境 都 具有 
良好 的 口碑 ， 是 一 家 较 规范 的 现代 企业 。 公 司 管理 
理念 先进 ， 管 理 素质 良好 ， 自 上 至 下 的 务实 精神 与 
作风 造就 了 企业 深厚 的 底 列 。 公 司 加 强 产 品质 量 管 
理 ， 发 动 全 体 员工 以 主人 翁 精 神 参与 到 质量 控制 当 
中 来 。 公 司 一 直 坚 持 着 这 种 理念 : 不 让 有 任何 一 点 
质量 问题 的 半成品 进入 到 下 一 道 工序 ， 不 让 有 任何 
一 点 质量 问题 的 产 成 品 出 厂 。 在 平常 的 生产 过 程 
中 ， 也 是 这 么 做 的 。 


《 通 机 年 鉴 : 请 介绍 一 下 佳能 泵 业 近 几 年 
新 产品 研发 情况 以 及 今后 重点 研发 目标 。 

罗 瑞 祥 : ”公司 注重 科技 研发 ， 成 立 了 技术 中 
心 ， 与 多 家 高 校 进行 产 学 研 合作 ， 不 断 引进 和 培养 
技术 开发 人 员 , 进行 技术 的 创新 。 通 过 几 年 的 努力 ， 
取得 了 一 定 的 效果 。 研 制 的 新 产品 获得 多 项 科技 成 
果 奖 ， 公 司 产品 获得 了 湖南 省 著名 品牌 产品 及 长 沙 
市 名 牌 产品 ， 获 得 湖南 省 著名 商标 ， 新 型 自 平衡 多 
级 离心 泵 通过 湖南 省 的 新 产品 新 技术 鉴定 ， 并 获得 
多 项 国家 专利 ， 属 国内 泵 行业 具有 划时代 意义 的 产 
品 。 自 主 研发 的 并 联 自 平衡 多 级 离心 泵 通过 湖南 省 
经 济 与 信息 化 委员 会 的 创新 项 目 验 收 。 截 至 2014 
年 ， 公 司 已 有 自主 知识 产权 专利 27 项 ， 其 中 , 发 





明 专 利 2 项 ， 实 用 新 型 专利 25 项 ; 矿 用 产品 安全 


标志 证 书 184 个 型 号 。 公 司 被 长 沙市 市 委 评 定 为 
“创新 型 企业 ”, 多 次 获得 “湖南 省 高 新 技术 企业 ”。 

公司 在 以 后 的 发 展 中 ， 将 加 大 投入 力度 对 大 
流量 、 高 扬程 矿山 排水 泵 及 矿山 排水 解决 系统 方案 


进行 研发 。 


《 通 机 年 鉴 》: 良好 的 企业 文化 是 推动 企业 
前 进 的 动力 ， 请 谈 一 下 佳能 泵 业 的 企业 文化 建设 情 
况 。 

罗 瑞 祥 :公司 重视 企业 文化 氛围 的 塑造 ， 积 
极 响应 各 级 政府 的 号 召 ， 参 加 政府 组 织 的 各 种 文体 
竞赛 活动 和 技术 竞赛 活动 ， 并 历次 都 取得 优异 的 成 
绩 。 同 时 ， 企 业内 部 每 年 都 积极 地 组 织 员工 文体 娱 
乐 活动 ， 为 员工 营造 了 一 个 浓厚 的 企业 文化 氛围 。 
公司 制定 了 集 公司 愿 景 、 使 命 、 核 心 价值 观 、 职 业 
理念 、 发 展 历 程 等 内 容 的 《企业 文化 手册 》。 公 司 
于 2007 年 就 成 六 了 党 支部 和 工会 ， 党 员 在 公司 内 
部 起 到 了 先锋 模范 融 头 作用 ， 融 动 其 他 干部 职工 ， 
发 挥 党 组 织 的 核心 作用 。 工 会 委员 为 增强 企业 的 凝 
聚 力 和 团队 意识 ， 提 高 员工 的 归属 感 ， 和 谐 企 业内 
部 关系 ， 利 用 工作 之 余 丰 富 员工 业余 生活 。 


《 通 机 年 鉴 》: 请 谈 一 下 公司 的 发 展 愿景 以 
及 发 展 规划 。 

罗 瑞 祥 : 公司 凭借 30 年 在 水 泵 、 自 动 化 产 
品 研发 方面 的 深厚 技术 储备 ， 并 结合 开发 “矿山 排 
水 整体 解决 方案 ”的 成 功 经 验 , 以 客户 需求 为 中 心 ， 
以 卧 式 多 级 离心 泵 ( 自 平衡 型 ) 和 自动 化 技术 为 纽 
带 , 将 液 位 监测 、 流 量 监测 、 压 力 监 测 、 电 量 监测 、 
视频 监测 等 技术 进行 优化 并 有 机 结合 ， 能 为 客户 实 
现 安全 、 可 靠 、 高 效 、 绿 色 环保 的 自动 化 排水 和 控 
制 ， 能 向 客户 提供 多 级 泵 流体 输送 系统 最 佳 解决 方 
案 ， 致 力 于 成 为 国内 多 级 泵 应 用 领域 第 一 品牌 。 

公司 将 在 以 后 的 发 展 中 ， 克 服 当前 不 利 的 市 
场 经 济 环境 ， 调 整 相关 营销 方案 ， 开 辟 新 行业 、 新 
市 场 , 拓展 产品 应 用 行业 和 领域 , 走 细 分 市 场 路 线 ， 
加 大 技术 创新 力度 ， 积 极 开发 具有 竞争 力 的 新 产 
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2014 年 ， 通 用 机 械 装 备 制 
造 企业 大 力 推进 结构 调整 、 技 术 创 新 和 节 
能 减 排 ， 依 托 自主 创新 开发 新 产品 ， 取 得 了 积极 进 
展 。 一 批 核 心 技 术 取 得 了 突破 ， 高 技术 含量 、 高 附加 值 
产品 产量 增 速 加 快 , 高 端 产品 对 全 行业 利润 贡献 率 稳步 提高 ， 
传统 产业 转型 升级 成 效 明显 。 


大 企业 凭借 现 有 实力 ， 表 现 出 强劲 的 创新 动力 ， 下 大 力量 进 ， 
行 符合 产业 发 展 需要 的 产品 研发 和 生产 ， 在 市 场 上 站 稳 了 脚跟 ; 
规模 较 小 的 企业 同样 积极 进行 自主 创新 ， 走 专业 化 发 展 道路 ， 大 
力 开发 新 产品 ， 以 配套 的 角色 参与 大 型 装备 制造 ， 也 取得 了 不 俗 ， 
的 成 绩 。 


作为 行业 企业 成 长 的 “ 鉴 ” 证 者 ，《 中 国 通用 机 械 工 
业 年 签 》 推 出 “高 端 访谈 ”专栏 ， 从 不 同 视角 关注 行业 
企业 的 友 展 历程 ， 总 结 成 功 案例 ， 分 享 成 功 经 验 ， 
充分 发 挥 其 示范 引 令 作用， 以 期 待 通 用 机 
械 浅 备 制造 业 取得 更 大 的 成 绩 。 
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